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WEATHER  SUMMARY 


January  was  dry  with  temperatures  near  normal.     Snowfall  averaged  slightly  more 
than  normal.     Farmers  were  engaged  in  various  outdoor  seasonal  duties  to  be 
ready  for  spring  work  as  soon  as  conditions  become  favorable.     Winter  grains 
and  cover  crops  made  slow  growth  because  of  low  temperatures. 


The  first  few  days  were  very  mild,   especially  on  the  3d  to  5th  when  temperatures 
at  some  stations  averaged  about  twenty  degrees  above  normal.     Most  stations  re- 
ported their  highest  temperatures,  which  ranged  from  the  middle  60 ' s  to  the  high 
70 's,   on  the  3d  to  5th.     A  cold  front  entered  the  State  on  the  5th  reducing  mini- 
mum temperatures  the  following  day  to  near  freezing  and  maximum  temperatures  to 
near  50°.-    Temperatures  the  rest  of  the  month  averaged  below  normal.     The  es- 
pecially cold  days  were  the  13th,   14th,   and  27th  to  29th.     All  stations  except 
one  registered  their  lowest  temperatures  during  the  latter  period.     The  coldest 
temperature  was  5°  above  zero  recorded  at  Batesville  and  Gilbert  on  the  29th. 


Rainfall  averaged  less  than  an  inch  along  the  northern  border  and  at  scattered 
stations  from  Athens  to  Pocahontas.     Most  of  the  northern  two-thirds  of  the 
State  received  less  than  two  inches.     Three  inches  or  more  fell  along  the  south- 
ern edge  with  amounts  ranging  up  to  four  inches  at  Arkansas  City  which  recorded 
the  greatest  monthly  total.     No  station  reported  more  than  normal  precipitation. 
The  extreme  southeast  received  less  than  one  inch  below  normal.     Several  counties 
in  the  northwest  received  from  one  to  two  inches  below  normal.     A  large  area 
from  Hot  Springs  eastward  to    Helena  and  northeastward  to  Pocahontas  and  St. 
Francis  had  deficiencies  exceeding  three  inches.     The  most  significant  precipi- 
tation began  as  rain  on  the  9th  changing  to  snow  over  the  northern  portion  on  the 
10th.     Snowfall  from  this  storm  exceeded  ten  inches  at  a  few  locations.     Rain  or 
snow  also  occurred  on  other  dates  but  not  in  such  generous  amounts. 


Cold  temperatures  after  the  first  few  days  of  the  month  caused  the  winter  grains 
and  cover  crops  to  grow  slowly.     They  were  poor  where  too  heavily  grazed.  The 
weather  was  too  cold  for  field  work  except  there  was  some  plowing  in  the  south. 
Other  farm  work  included  caring  for  livestock,   repairing  fence,  butchering,  cut- 
ting wood,   cutting  stalks,   repairing  machinery,   clearing,  and  in  general,  getting 
ready  for  spring^ field  work  as  soon  as  conditions  are  favorable.     Some  straw- 
berries were  damaged  by  drought  and  growers  expected  to  plant  additional  acreage. 
Livestock  required  supplemental  feeding  because  too  little  feed  was  furnished  by 
winter  grains.     The  month  ended  with  mid-winter  farm  activities  at  a  low  ebb. 
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0,92 

15 

2.0 

5 

0 

50.4 

30 .  3 

40.4 

1,6 

7  \ 

1  J 

29 

6 

0 

55.  6M 

31  .  4 

4  3.  5M 

1.0 

15 

5 

14 

29 

648 

0 

21 

2,73 

2.16 

0  '  78 

1 

0' 0 

47  .  4M 

28  ,  IM 

37  .  8M 

0,2 

7  2 

6 

1 2 

27 

849 

0 

1 

23 

0 

1.25 

0.52 

4  '  0 

58.  1 

33,3 

45.7 

0.8 

76 

3 

14 

29 

591 

0 

0 

18 

0 

3,90 

1 .  68 

1,07 

1 5 

0  *  0 
• 

52.5 

30  ,4 

41.5 

72 

5  + 

1  3 

29 

722 

0 

1  ,  68 

0,52 

10 

0  0 

* 

4 

55.3 

33,  3 

44.3 

_ 

0,2 

7  5 

16 

29 

633 

2.58 

7 

56.  5 

34,  3 

45.4 

0.8 

74 

3 

16 

29 

6  00 

12 

1*53 

f  '  70 

1  fl 

55.5 

35.  1 

45,3 

0-6 

7  1 

it 

1  6 

29 

603 

0 

1 5 

- 

2  ,  56 

2.53 

10 

0*0 
* 

53.2 

33.3 

43.3 

0.2 

7  0 

I  5 

29 

7^S 

0,4 

I 

fl 

J: 

49.4 

31,4 

4  0,4 

0.2 

7  2 

1  ft 

1  '  np 

3 . 94 

1 5 

1,0 

1 

1 9 

0 

0 

54.0 

32.4 

43,2 

74 

15 

29 

669 

70 
20 

195 

0  *66 

0 

2 

0 

57.0 

34,9 

46.0 

- 

0,8 

72 

3  + 

15 

29 

583 

2,47 

- 

2.37 

0,82 

10 

0.0 

0 

2 

0 

50.4 

31.1 

40.8 

1.6 

71 

5 

14 

29 

742 

2  2 

0 

1.83 

2.86 

0.47 

19 

T 

0 

6 

0 

0 

48.2 

28,0 

38.1 

- 

0,6 

74 

5 

10 

29  + 

825 

0 

2  3 

0 

1.33 

_ 

4,  10 

0.38 

19 

2.0 

2 

19 

4 

0 

0 

56.6 

34.4 

45.5 

73 

1  + 

13 

29 

597 

0 

1 4 

0 

2.86 

1.09 

10 

0.0 

0 

5 

3 

1 

52,0 

28,0 

4  0.0 

0,2 

75 

4 

7 

29 

768 

0 

0 

23 

0 

1,27 

- 

3,68 

0.55 

1  1 

3 

1 

0 

55.5 

35.  1 

45.3 

1.4 

75 

4 

18 

29 

604 

0 

0 

14 

0 

2,46 

2,77 

0.62 

27 

T 

0 

7 

2 

0 

53.4 

33,5 

43.5 

74 

4 

18 

29 

661 

0 

0 

17 

0 

2,39 

0.52 

10 

T 

0 

8 

1 

0 

50.5 

28,5 

39.5 

0,8 

77 

4 

8 

29 

786 

0 

u 

22 

0 

0,92 

3.40 

0.33 

11 

4,5 

3 

0 

0 

54.  3 

32,9 

43.6 

2,9 

74 

5 

19 

29  + 

658 

0 

0 

IB 

0 

3,81 

0.94 

1.20 

19 

T 

0 

7 

3 

1 

53.5 

32.  2 

42.9 

1,6 

73 

5 

16 

29 

679 

0 

0 

20 

0 

2.05 

2,69 

0.55 

10 

0,0 

0 

5 

1 

0 

51  .  7 

30.7 

41,2 

74 

5 

14 

29 

730 

0 

0 

23 

0 

1.70 

0,38 

10 

0.  1 

T 

27 

6 

0 

0 

52.8 

30.2 

41.5 

0.9 

71 

4 

11 

29 

722 

0 

0 

21 

0 

1.17 

3.60 

0.36 

15 

T 

0 

4 

0 

0 

53.9 

33,7 

43.8 

1.0 

74 

4 

17 

29 

650 

0 

0 

19 

0 

2.06 

3.13 

0.43 

15 

0.0 

0 

7 

0 

0 

50.9 

31,9 

41.4 

0,0 

72 

5  + 

la 

29 

723 

0 

0 

22 

0 

2.02 

3,90 

0,50 

10 

0.0 

0 

6 

1 

0 

48.  0 

29.7 

38,9 

75 

12 

29 

804 

0 

0 

22 

0 

1,75 

1.11 

10 

3.5 

2 

11 

4 

1 

1 

57.0 

34.6 

45.6 

0.9 

74 

4 

17 

29 

591 

0 

0 

15 

0 

2,15 

2.72 

0.60 

10 

0.0 

0 

5 

2 

0 

50.  5 

30.5 

40.5 

0.1 

71 

4 

14 

27  + 

753 

0 

0 

22 

0 

0 

50. 9 

30  •  4 

4U.  7 

0.3 

7  1 

5 

10 

29 

747 

0 

0 

21 

0 

1,51 

3.61 

0.61 

10 

0.5 

0 

3 

1 

0 

42.2 

0.4 

1.95 

3.03 

0.8 

41.5 

0.5 

1.68 

2,69 

2.2 

Precipitation 


DEVILS  KNOB 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEV I LLE 

FAYtTTtVlLLE   CAA  AP 

FAYETTEViLLE   EXP  ST  A 

FLIPPIN   CAA  AP 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

G 1 LBERT 

GRANNIS 

GRAVETTE 

GREEN  MOUNTAIN 

HARR ISON 

HOPE 

HOT  SPRINGS 

LEAD  HI LL 

L ITTLE   ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MENA 

MORR ILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN   HOME   C   OF   E NG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARIS 

PERRYVILLE 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SHERIDAN  TOWER 
SI  LOAM  SPRINGS 
SUBIACO 

TEXARKANA   WB  AP 
TURNPIKE 
WALORON 
WHITE  ROCK 

D  I  V  I  S  I  ON 

DELTA  DIVISION 

ARKADELPHIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE   L   AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

BRI NKLEY 

CAMDEN  1 

CORN  ING 

CROSSETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

DES  ARC 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE   6  W 

HELENA  ,  ,  

JONESBORO 
KEO 

MAGNOLIA   3  N 

MAR lANNA 

MARKED  TREE 

MONT ICELLO 

NEWPORT 

PARAGOULD 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WILSON  • 
WYNNE 

D  1  V  I  S  I  ON 

STATE 


8««  r«f*r«oc«  notes  following  station  Indos. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBOTT 
AL  tC  lA 
ALUM  FOSR 
A(.V 

AM  I  TV  >  Nfc 

ANTOINE 
APLIN 

ARKADELPHU 
ARKANSAS  C ITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 

qalo  knob 

9atesville  livestock 
8atesville  l  ano  0  no  1 

BtATY  LAKE 
BEAVER 
BEECH  OROVE 
BttDEVILLE 
BcNTON 

BENTONV ILLt 

BIG  FLAT 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKtLV  MOUNTAIN  UAM 
BLUFF  CITY 
BLYTHEVILLE 
BOUNEVILLE 
eOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEV 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTe 
CABOT 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARL  ISLE 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CL INTON 
COLO  SPRINGS 

CONIKAV 

CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CIWMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVrLLE 
OARDANELLE 

OE  QUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

tL  DORAUO  (-AA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHAUE 
FAYETTEVlLLt 
FAYETTEVlLLE  C4A  AP 

FAYETTEVlLLt    E«P  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FORDYCe  6  W 
FORESTER  *  WNW 
FORT  SMITH  wB  AP 

FT  SMITH  HATER  PLANT 

FOUNTAIN  MILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRANN I S  • 

GRAvElLY 

GRAVtTTE 

GREEN  FOREST 

GREEN  MOUNTAIN 
GREENHR ItR 
GREENKOOO 
GUHOON 
HAMPTON 

HARR ISDN 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HE  C  T  OR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE 
HOPPER 
HORATIO 
MOT  SPRINGS 
HUT  TIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBOftO 

KEO 

lake  city 
langlEy 
lead  hill 
lee  creek 

lEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 
LITTLE   ROCK  FILTER  PL 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LUftTON 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALWtRN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA 


1.  IS 
1.37 


1.22 
l.BO 
1.08 


1.3* 
2.08 


10     11  12 


l.o:> 
E.Ti 
.70 


13     14  15 


.32 
.20 
.27 
.27 


22  I  23  I  24~  25  I  26  I  27    28  |  29  |  30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ARKANSAS 
JANUARY  1955 


Station 

Total 

Day  of  month 

I  I- 

! 

S 

^  1 

- 

7   1    8  1 

I  i 

g 

10 

II    j  12 

13  1  14  1 

15 

16  1  17 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

MARKED  TREE 

.03 

T 

T 

.07 

.23 

.31 

.31 

.38 

T 

MARSHALL 

.03 

.71 

.09 

.16 

masvell 

1.22 

.15 

.25 

.42 

.40 

MELSOURNt 

.30 

.04 

MENA 

1  .36 

T  T 

T 

.01 

.03 

.02 

.55 

.01 

.40 

T 

T 

MONT ICELLO 

.11 

1.09 

.59 

.54 

.09 

.03 

.44 

.48 

M0R08AY  L  AND  D  NO  B 

2*97 

.14 

.16 

.80 

.53 

.10 

.63 

.10 

MORR !LTON 

1.2'. 

T 

T 

T 

.44 

.15 

.32 

,26 

,07 

MOUNT  IDA 

.02 

.11 

.01 

.67 

.12 

.25 

.14 

,33 

.03 

MOUNT  MA&AZINE 

T 

- 

T 

.65 

MOUNTA 1 N  HOME 

.72 

.08 

,24 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

T 

T 

.02 

.34 

.25 

.10 

.12 

MOUNTAIN  VIEW   1  M 

.02 

.03 

,50 

.32 

.12 

.45 

T 

MULBERRY 

1.25 

.35 

.35 

.29 

.26 

NARROWS  DAM 

2.26 

.0(. 

.02 

.22 

.77 

.02 

,67 

T 

,47 

T 

.05 

NASHVlLLt  PEACH  SUB5TA 

73 

.02  T 

.04 

.02 

.03 

T 

.14 

.34 

.28 

1.29 

.03 

.43 

.02 

.09 

NATHAN 

1*71 

T 

T  .15 

.55 

.02 

,62 

.35 

.02 

NEWHOPE 

1.65 

T 

.65 

,60 

,40 

NEWPORT 

1.27 

.06 

■j- 

.05 

.04 

.55 

.31 

.26 

T 

NIMROO  DAM 

T 

.15 

.35 

" 

ODE  LL 

1  75 

.37 

,10 

.65 

.03 

.42 

.18 

ODEN 

T 

T 

.60 

,04 

.25 

.05 

,26 

.03 

OKAY 

2I28 

.01 

T 

.05 

.02 

.32 

,68 

T 

.47 

.63 

T 

.10 

OSCEOLA 

1.29 

T 

T 

.18 

.14 

,34 

.35 

.28 

T 

OWENSV I LLE 

1*23 

.03     T  T 

T 

T 

T 

.01 

.50 

.02 

.30 

T 

.25 

T 

.12 

1.27 

T 

T 

,20 

.39 

.46 

.22 

paragould 

PARIS 

1.36 

T 

.02 

.52 

.13 

.'.9 

.20 

PhRK In 

1.67 

.32 

.17 

.72 

PERRYVI LLE 

2.18 

T 

.03 

,70 

1.06 

.30 

.10 

P 1 N£  BLUFF 

2.  '•6 

.04 

T 

.15 

T 

.47 

.50 

.12 

.33 

,23 

T 

.62 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

2  •  39 

.03  T 

T 

.16 

.32 

,19 

.52 

,06 

.26 

.24 

T 

T 

.35 

.24 

PINE  RIDGE 

l.l'. 

T 

.51 

.04 

.26 

.14 

.12 

.07 

POCAHONTAS  1 

.92 

T 

.01 

.05 

.18 

.33 

.07 

.25 

.03 

PORTLAND 

T 

T 

.30 

.72 

.95 

1.20 

.20 

.22 

.22 

T 

PR  ESCOTT 

2.05 

T 

T 

.03 

,34 

.55 

.05 

.45 

.48 

.13 

RATCLIFF 

1.30 

,58 

.49 

.23 

RISON 

2.60 

.09 

,68 

.68 

,49 

.30 

.36 

ROGERS 

.83 

T 

•  l*. 

.01 

,33 

T 

,01 

.12 

.20 

RUSSELLV I LLE 

1,23 

.52 

.47 

.20 

.04 

SA I  NT  CHARLE  S 

1.  70 

T 

.01 

,19 

,38 

.11 

.30 

.37 

T 

.34 

SAINT  FRANCIS 

.07 

.30 

.05 

.10 

SEARCY 

1,17 

.03 

T 

.01 

.30 

.32 

.36 

.15 

T 

SHER lOAN  TOWER 

1.96 

T 

.23 

.48 

.  38 

.22 

.65 

SH I RlEY 

.02 

T 

2.02 

.40 

E.05 

SI  LOAM  SPR I NGS 

T 

T 

.27 

.02 

.31 

.04 

.06 

T 

.25 

SPARKMAN 

2'  10 

.40 

.60 

.30 

.40 

.40 

STAMPS 

3.  10 

.04 

.  24 

.39 

1.12 

.48 

.50 

.27 

.03 

.03 

STAR  CITY  2  S 

2.66 

.03 

.  12 

.37 

.85 

.12 

.47 

.33 

.37 

-  .61 

E.10 

.51 

STUTTGART 

2-06 

.03 

.14 

.20 

.42 

.20 

.43 

.23 

T 

.41 

STUTTGART  9  ESE 

2  .02 

.02 

T 

.15 

.17 

,50 

,47 

.23 

T 

.48 

SU61AC0 

1.26 

.53 

.  10 

.45 

.18 

SUGAR  GROVE 

1.45 

T 

.14 

.46 

.60 

.25 

T 

TAYLOR 

3.46 

.26 

1.06 

.50 

.36 

.96 

.05 

.27 

TEXARKANA  wB  AP  R// 

2.38 

T  T 

.07 

.21 

.40 

.45 

.22 

.08 

.82 

.02 

,01 

.10 

T 

TuRNPI KE 

.40 

.21 

.03 

VIOLA 

1.26 

.23 

.42 

.61 

.92 

T 

T 

.  3  7 

.  12 

.03 

T 

WALNUT  GROvE 

1.60 

T 

T 

.20 

,67 

.24 

.10 

.39 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

1.75 

.02 

.16 

1,11 

.03 

.  14 

.20 

T 

T 

,09 

WARREN 

2.15 

T 

.16 

.02 

.58 

.60 

.42 

.04 

.33 

WASHITA 

.80 

.20 

.30 

.30 

WHITE  ROCK 

1.67 

T 

.48 

.09 

.58 

.09 

.29 

.14 

T 

WHITECLIFFS 

1.61 

T  .10 

.10 

.10 

.60 

.40 

T 

.11 

Wl LSON 

.02 

*85 

.49 

WYNNE 

1.61 

.04 

.06 

.61 

.41 

.39 

VELLVlLLt 

1.09 

.47 

.38 

.24 

»lnc  Station  latex. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1956 


Day    Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

Si 

MAX 
MIN 

65 
".7 

65 

33 

66 
45 

66 
54 

67 

50 

62 
48 

53 
30 

52 
40 

50 
45 

48 

32 

49 

26 

52 
29 

46 

21 

46 
23 

50 
39 

51 

33 

67 
27 

56 
36 

43 
34 

43 
26 

64 
31 

61 
32 

44 

22 

61 
22 

56 
24 

66 
35 

64 
22 

46 

23 

49 
11 

49 

28 

60 
27 

63.  b 
32.  1 

MAX 
MIN 

51 

69 
35 

72 
48 

71 
48 

68 
54 

64 

40 

60 
29 

54 
42 

52 
44 

46 
36 

29 

61 

30 

48 
26 

49 
21 

53 
41 

67 
35 

64 

28 

51 
39 

43 
37 

42 

30 

59 
33 

55 
25 

50 
26 

58 
22 

59 
25 

58 
28 

62 
30 

52 
25 

50 
15 

66 
23 

66 

29 

56.3 
33.0 

MAX 
MIN 

67 
il 

68 
33 

68 
55 

72 

50 

78 
56 

64 

36 

48 

27 

54 
42 

49 
42 

45 
34 

47 
27 

66 
32 

58 
24 

50 
30 

62 
43 

54 
39 

60 
29 

58 
42 

46 
32 

39 
31 

64 
31 

61 
28 

47 

23 

48 
25 

57 
23 

61 
31 

54 
36 

51 
26 

62 
14 

57 
24 

65 
36 

65.8 
33.9 

MAX 

MIN 

6b 
<t6 

65 

31 

64 
44 

70 
50 

69 
53 

65 

43 

49 
29 

53 
37 

52 
40 

46 

33 

41 
27 

53 
26 

49 
20 

40 
19 

50 
37 

52 
31 

57 
27 

53 
36 

39 
32 

37 

29 

53 
31 

60 

25 

43 

20 

53 
20 

52 
23 

57 
23 

56 
19 

45 

20 

44 

10 

43 
23 

60 
23 

62.4 
29.9 

MAX 
MIN 

59 
33 

66 
29 

62 
29 

71 
46 

74 
51 

67 

40 

53 
21 

48 
22 

51 
38 

51 
31 

51 
25 

37 
22 

47 
17 

40 
19 

41 
25 

60 
26 

51 
30 

55 
32 

54 
29 

36 
23 

39 
26 

55 
26 

46 
16 

42 
17 

64 
23 

64 
24 

67 
12 

34 
14 

42 

6 

47 

10 

43 

20 

50.9 
26.2 

MAX 
M  IN 

65 
45 

63 
28 

68 
41 

72 

55 

69 
51 

68 

43 

48 
22 

53 
35 

64 
42 

49 
32 

39 
26 

48 
26 

48 
21 

40 

20 

49 
37 

5  1 
26 

56 

27 

51 

30 

36 
32 

37 
24 

54 
31 

62 
21 

41 
16 

51 
20 

62 

20 

57 
29 

66 

15 

42 
18 

45 
7 

4  1 

20 

59 
20 

52.5 
28.5 

MAX 
MIN 

65 
1.8 

65 
30 

64 
43 

72 
44 

69 

52 

64 
39 

50 
25 

56 
39 

5  1 
44 

47 
32 

41 
28 

68 
26 

45 
22 

47 
18 

5  1 
39 

52 
32 

59 
24 

60 
35 

45 

35 

36 
24 

55 
31 

49 
22 

47 
17 

55 
20 

55 
20 

66 
23 

52 
25 

46 
21 

48 
11 

48 

22 

63 
24 

53.6 
29.5 

MIN 

60 
38 

62 
28 

67 

48 

67 
56 

66 
47 

32 

47 

20 

52 
30 

43 
27 

37 
28 

41 
16 

45 
29 

37 
14 

46 
27 

46 

30 

52 
34 

57 
39 

46 
32 

33 
27 

33 
28 

44 
24 

43 
21 

36 
16 

43 

27 

50 
22 

56 
33 

40 
10 

34 
17 

45 
10 

40 

21 

67 
29 

47.  7 
27.9 

MIN 

39 

40 

68 
46 

59 
46 

7  5 
40 

68 
46 

29 

53 
32 

5  1 
41 

50 
35 

38 
31 

32 
30 

50 
19 

40 

20 

4  0 
26 

40 

35 

55 
33 

60 

34 

42 

29 

30 
29 

41 

30 

50 
30 

46 
24 

42 
28 

53 
26 

50 
29 

53 
14 

30 
15 

41 
12 

33 
15 

41 

24 

48.  2 
30.0 

MIN 

65 
■.9 

65 

30 

7  2 
53 

71 
58 

7 1 
56 

61 

38 

61 
34 

52 
39 

49 
42 

44 

32 

44 

23 

50 
30 

40 
19 

49 
22 

52 
22 

53 
37 

56 
31 

51 
39 

41 
32 

39 
31 

61 

30 

44 

26 

43 
19 

61 
24 

58 
24 

60 
26 

55 
24 

42 

22 

51 
12 

53 

22 

66 

31 

53.3 
31.6 

MIN 

5  5 
<■! 

6  5 
31 

66 
44 

64 

52 

70 
55 

7  1 

44 

47 
26 

50 
32 

55 
42 

60 
35 

37 
24 

38 
29 

55 
22 

39 
23 

4  2 
29 

49 

32 

52 
25 

57 

33 

45 

31 

36 
29 

42 

30 

53 
30 

47 

20 

44 
23 

54 
25 

54 
33 

57 
23 

34 

21 

48 
11 

43 

19 

44 

25 

60.4 
30.3 

MAX 
M  I  N 

60 
44 

36 

69 
38 

74 

50 

75 
55 

70 
41 

30 

54 
30 

5  7 
45 

62 
35 

44 

30 

47 
30 

61 
27 

41 
21 

50 
30 

52 
33 

56 
25 

61 
26 

6L' 
37 

42 

27 

43 

30 

58 
30 

61 
25 

47 

27 

54 

30 

59 
27 

64 
31 

24 

14 

53 
16 

56 
28 

55.6 
31.4 

MAX 
MIN 

62 
36 

66 
26 

74 

50 

74 

51 

73 
62 

65 
38 

50 
22 

66 
34 

55 
38 

47 
31 

43 
21 

50 
26 

48 
19 

39 
20 

49 
34 

52 
35 

58 
28 

52 
39 

40 
32 

37 
32 

49 
32 

46 

26 

44 

20 

49 
26 

56 

27 

6C 
25 

58 
22 

40 
22 

47 
12 

50 
19 

66 
31 

53.4 
30.3 

MAX 

MIN 

63 
43 

63 

30 

70 
52 

74 

55 

70 
58 

64 

40 

48 

25 

52 

37 

49 
43 

44 

32 

43 
24 

52 
28 

45 
20 

41 

21 

62 
34 

5  1 
33 

56 
31 

53 
39 

43 

33 

41 
27 

52 
32 

45 
25 

42 
17 

52 
22 

53 
21 

59 
27 

54 
21 

44 

21 

46 
11 

49 
23 

58 
31 

52.  5 
30.8 

MAX 
MIN 

67 
46 

65 
32 

72 
46 

71 
51 

71 

55 

65 
41 

50 
26 

55 
42 

54 
44 

48 
32 

43 
33 

53 
29 

47 

20 

46 
23 

51 
38 

53 
34 

68 
26 

53 
35 

43 

34 

38 
26 

64 
32 

46 
27 

43 
20 

54 
23 

56 

25 

60 
31 

55 
21 

47 

22 

61 
13 

47 
26 

63 
26 

54.2 
31.  5 

MAX 

MIN 

55 
38 

64 

34 

60 
43 

60 
42 

62 
51 

72 

54 
30 

48 
38 

51 
32 

34 
28 

36 
27 

43 
19 

38 

20 

39 
30 

51 

33 

51 
29 

50 
30 

4U 

29 

40 
29 

39 
30 

51 
29 

41 
20 

45 
26 

51 
24 

63 
26 

56 
12 

29 
13 

39 
13 

36 
17 

36 
23 

47.4 
26.  1 

MlN 

bl 

36 

47 

55 

72 
58 

44 

54 

32 

56 

37 

52 
47 

47 

38 

48 

29 

64 

30 

61 
26 

47 
21 

4  6 
40 

53 
32 

63 
27 

58 
39 

46 
36 

45 
27 

67 
38 

55 
29 

48 
26 

58 
19 

56 
24 

64 
23 

60 
32 

55 
21 

50 
14 

5  7 
23 

64 

30 

56.  1 
33.  3 

M  IN 

MAX 
MIN 

67 
47 

65 

32 

7  1 

49 

74 

55 

70 
56 

65 

41 

50 
26 

54 

43 

63 
45 

49 
32 

45 
26 

62 
28 

45 
21 

40 
24 

64 
38 

54 

35 

57 
29 

51 

38 

45 
35 

40 
28 

64 
33 

46 
31 

46 

23 

63 
27 

57 
26 

61 
26 

54 
22 

45 
22 

48 

15 

5  1 
27 

64 

30 

64.2 
32.6 

MAX 
MIN 

65 
46 

67 

30 

72 

55 

76 
48 

72 

57 

60 
37 

49 
24 

62 
40 

54 
42 

52 
33 

43 
25 

68 
29 

48 

23 

48 

23 

5  1 
41 

56 
41 

60 
32 

55 
44 

45 
32 

40 
33 

67 
34 

61 
22 

61 
19 

56 
24 

69 
20 

60 
29 

66 

34 

49 
25 

53 
14 

66 
26 

65 
36 

56*  1 
32.8 

MAX 
MIN 

53 
39 

61 
33 

68 
40 

63 
52 

72 
56 

72 
42 

47 

29 

59 

30 

55 
42 

52 
39 

39 
27 

40 

30 

54 
21 

41 
21 

42 
29 

51 
34 

53 
28 

58 

30 

65 
32 

42 

30 

56 
29 

47 
21 

45 
24 

54 
29 

64 

29 

57 
,  23 

56 
23 

34 
24 

46 

13 

45 
18 

54 

26 

52.5 
30.4 

MAX 
MIN 

60 
40 

59 
43 

70 
49 

64 

53 

59 
54 

56 
31 

48 

27 

43 
34 

4  1 

33 

37 
26 

34 
19 

43 
23 

37 
11 

38 
25 

46 

31 

44 

31 

48 

32 

45 

31 

32 
25 

31 
22 

58 
25 

43 
21 

39 
15 

45 
25 

47 
23 

50 
37 

47 
10 

36 
20 

45 
6 

48 
21 

60 
26 

46.6 
28.  1 

MAX 
MIN 

'74 
49 

72 
35 

72 
47 

75 
49 

74 

57 

68 

39 

51 
30 

52 
39 

51 
45 

46 
36 

40 
31 

52 
29 

47 
26 

43 
24 

6  2 
38 

53 
35 

61 
27 

48 
37 

41 

32 

41 

30 

66 
34 

56 
26 

52 
25 

59 
27 

66 

29 

56 
33 

64 
29 

49 
26 

49 
16 

51 
25 

62 
27 

55.3 
33.  3 

MAX 
MIN 

72 
42 

72 
36 

74 

51 

73 
60 

72 

55 

55 
37 

52 
33 

56 
45 

51 
42 

46 
34 

48 

28 

63 
37 

46 

23 

52 
23 

52 
42 

53 
33 

64 
26 

50 
39 

42 

35 

44 
29 

58 
41 

50 
33 

46 
24 

58 
23 

67 
26 

63 
33 

60 
26 

55 
26 

62 
16 

59 
26 

65 
36 

56.  5 
34.  3 

MAX 
MIN 

62 

66 

35 

66 
52 

65 
60 

65 
56 

59 
33 

49 
22 

62 
34 

44 
31 

40 
28 

42 
20 

68 
28 

39 
12 

46 
25 

4  7 
36 

52 
36 

5  1 
3B 

48 

33 

33 
27 

32 
26 

47 

30 

41 
22 

40 
17 

45 
28 

5 1 
25 

56 
39 

47 
6 

36 
20 

46 
8 

46 
19 

59 
33 

49.  3 
29.9 

MAX 
MIN 

60 
45 

63 
29 

65 

53 

67 

59 

64 

50 

50 
33 

47 
23 

49 
34 

44 

32 

38 
28 

40 

19 

44 

31 

37 
15 

43 
26 

46 

32 

60 
35 

57 
36 

4  7 
32 

34 
26 

33 
29 

45 
31 

38 
23 

38 
18 

43 
26 

50 
25 

54 
36 

42 

12 

35 
16 

45 
11 

5  1 
23 

68 
36 

47.  7 
30.2 

MAX 
MIN 

61 
34 

63 
28 

66 
55 

68 

58 

65 

37 

46 

27 

50 
23 

50 
32 

44 

32 

34 
25 

39 
10 

44 

20 

38 
14 

44 
29 

46 

32 

49 

33 

66 
33 

45 
32 

34 
29 

36 
29 

45 
32 

39 
24 

36 
17 

44 

30 

60 
23 

54 

26 

42 

14 

37 
10 

46 

9 

51 
20 

59 
36 

47.8 
27.6 

MAX 
MIN 

59 
46 

63 

30 

65 
48 

68 

59 

65 
59 

69 
33 

48 
24 

50 
34 

43 
31 

39 
28 

41 
14 

44 

28 

40 
14 

46 

28 

48 
30 

60 
30 

56 
37 

50 
33 

36 
27 

32 
28 

45 
29 

41 
24 

38 

17 

44 
27 

49 
24 

52 
36 

50 
12 

35 
23 

45 
11 

50 
22 

58 
33 

46.6 
29.6 

MAX 
MIN 

65 
36 

63 
28 

70 
42 

74 
54 

67 
48 

50 
31 

48 
21 

51 
34 

47 
35 

38 
29 

38 
22 

46 

20 

36 
17 

46 

21 

49 
32 

51 
26 

51 
32 

43 
31 

33 
23 

33 
2 

50 
29 

42 
25 

40 
16 

47 
24 

54 

27 

69 
26 

35 
10 

37 
12 

47 
9 

42 
2  1 

62 

26 

46.9 
26.  7 

MAX 
MIN 

69 

50 

67 

38 

70 
51 

71 

53 

69 
61 

68 
40 

49 

30 

56 

40 

51 
45 

46 

35 

46 

31 

68 
35 

50 
26 

47 

28 

6  6 

41 

51 
36 

60 
30 

55 
40 

40 
36 

43 
23 

56 
36 

54 

30 

46 

26 

54 
31 

66 
27 

62 
36 

5  7 
30 

62 
28 

50 
16 

52 
28 

65 
32 

55.  5 
36.  1 

MAX 
MIN 

61 
37 

64 
34 

72 
51 

72 
58 

71 
42 

52 
32 

48 
27 

49 
36 

50 
36 

38 
29 

43 
25 

60 
29 

37 
21 

24 

5  0 
38 

61 
36 

57 
35 

46 

35 

39 
32 

38 
33 

48 
33 

43 

27 

43 
23 

49 
28 

56 
27 

5G 
30 

41 
22 

40 
16 

50 
14 

62 

24 

64 

32 

50.  7 
31.2 

MAX 
MIN 

63 
39 

60 
31 

68 

52 

71 
52 

69 
60 

66 
36 

50 
23 

49 

30 

46 

39 

45 
31 

40 
18 

48 

23 

47 

18 

44 

18 

62 
35 

51 
32 

55 
32 

53 
37 

40 
32 

40 
30 

49 

32 

48 
24 

41 
16 

48 

20 

52 
16 

57 
16 

65 
16 

39 
21 

4S 
8 

6 1 
22 

59 
32 

51.6 
28.8 

MAX 
MIN 

68 
44 

66 
23 

69 
40 

76 
52 

70 
46 

67 

39 

50 
17 

6 1 

31 

46 

35 

31 

29 

20 

16 

16 

37 

30 

57 
23 

29 

30 

20 

31 

26 

11 

17 

26 

21 

13 

le 

5 

IS 

60 
23 

26.3 

MAX 
MIN 

64 
45 

64 
40 

67 
52 

71 
56 

68 
57 

62 
34 

50 
28 

60 
36 

60 
41 

47 
31 

41 
23 

55 
28 

46 

18 

23 

54 
40 

62 
38 

58 
33 

54 
41 

31 

36 
30 

54 
31 

46 

28 

46 

22 

46 

24 

66 
24 

57 
32 

53 
27 

45 

27 

49 
14 

67 
29 

62 
32 

63.2 
32.7 

MAX 
MIN 

61 
41 

64 

32 

65 

50 

66 
58 

66 

4.7 

30 

46 

22 

51 
31 

44 

28 

38 
28 

41 
16 

45 

32 

38 
13 

45 
26 

48 

29 

52 
34 

58 
39 

4  7 

30 

33 
26 

32 
29 

46 

29 

38 

20 

39 
12 

42 
25 

6 1 
21 

67 
34 

41 

9 

34 
17 

45 
7 

50 
22 

66 
31 

48.0 
27.3 

MAX 
MIN 

52 
40 

36 

30 

30 

46 
28 

30 

46 

32 

50 
34 

40 

38 

38 
26 

42 
32 

48 
36 

50 
36 

47 
36 

36 
22 

34 

20 

38 
22 

46 
22 

40 

20 

36 
16 

40 
22 

26 

34 
10 

30 
8 

8 

40 

20 

25.8 

MAX 

64 

61 

67 

70 

67 
52 

55 

49 
22 

48 

32 

50 
36 

44 

29 

41 
21 

44 

22 

40 
16 

47 
26 

47 

32 

62 

30 

52 
32 

48 
32 

32 
28 

33 
23 

45 

30 

45 
25 

41 

18 

45 

25 

52 
25 

56 
29 

46 

10 

37 
20 

47 
10 

45 

22 

58 
26 

49.4 
28.4 

MAX 
MIN 

69 
48 

68 
37 

63 
44 

70 
55 

69 
55 

68 
46 

48 

32 

64 
36 

53 
47 

49 
36 

38 
30 

55 
31 

52 
24 

43 
25 

49 
26 

49 
36 

57 
30 

57 
36 

40 
30 

38 
30 

50 
34 

60 
33 

46 
26 

53 
27 

52 
29 

59 

35 

68 
22 

47 

23 

44 

15 

42 
27 

59 
28 

53.2 
33.  3 

MAX 

MIN 

60 
47 

68 

36 

66 
44 

70 
53 

72 

53 

68 

38 

47 

30 

48 

32 

53 
42 

50 
35 

44 
28 

48 

30 

57 
25 

47 
25 

49 

35 

51 
36 

53 
29 

61 

30 

45 

35 

43 

29 

40 
30 

56 
32 

46 

27 

47 
29 

55 
27 

58 
29 

61 
34 

46 

30 

62 
15 

61 
20 

56 
26 

53.6 
32.7 

ALUM  FORK 


ARKAULlPHIA 


dALO  KNOb 


BATESVILLE  LIVESTOCK. 


BATeSVILLt   L   AND   L)  NO  1 


BENTONV ILLE 
dLYTMEVlLLt 
BOONEV I LLE 
BR  I NKLEV 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CLARKSV ILLE 


CROSSETT   7  S 


CUMMINS  FARM 


DARDANELLE 


OEV I lS  knob 
DUMAS  1 

EL   DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAVETTEVILLE 

FAVETTtVlLLE   CAA  AP 

FAVETTtUILLE   EXP  STA 

FLIPPIN   CAA  AP 

FOROYCE  6 

FORT   SMITH   W8  AP 

FT   SMITH   BATER  PLANT 

GILBERT 

GRANNIS 

GRAVETTt 

GREEN  MOUNTAIN 

HARR ISON 

HELENA 

HOPE 


'  r*f*r«ac*  aot« ■  folloviof  BtktloB  Iad*i. 


Table  5  -  Continueil 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1955 


Station 

Day 

Of 

Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HOT  SPRINSS 

MAX 
M  IN 

65 
SO 

67 
41 

62 
53 

70 
57 

65 

60 

65 

38 

50 
31 

52 
40 

51 
44 

45 
32 

41 

29 

56 
33 

48 

22 

45 

30 

52 
3  9 

53 

61 
31 

55 
36 

42 

40 

65 

49 

46 

54 

55 

55 

53 

47 

47 

53 

62 

63.  7 
34,  5 

JONESBORU 

MAX 

MIN 

63 

61 

38 

60 
44 

72 

55 

68 

36 

64 

43 

47 

29 

52 
3  5 

50 
42 

46 

3  3 

36 
2  7 

4( 

40 
20 

39 

46 

48 

53 
31 

47 
35 

38 

36 

52 

47 

40 

62 

60 

56 

51 

41 

2  2 

35 

37 
2  4 

57 

49,4 
31,4 

KEO 

MAX 
MIN 

67 
47 

64 
31 

66 
45 

74 

51 

73 
55 

65 
40 

48 
28 

55 
4  1 

51 
46 

49 
33 

40 
32 

57 
29 

47 
24 

44 
24 

5  1 
39 

62 

58 
26 

56 

35 

44 

36 

57 

49 

45 

55 

66 

61 

60 

46 

48 

44 

64 

54,0 
32.4 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

65 
34 

64 
25 

72 
45 

75 
54 

70 
63 

57 
33 

50 
1  9 

52 

29 

48 

34 

39 
30 

40 
28 

48 

20 

40 
1 6 

49 
20 

50 
3  0 

53 

52 
34 

47 
32 

34 

31 

49 

41 

22 

42 

47 

54 

50 
2 1 

41 

1 2 

36 

47 

7 

4  2 
1  2 

60 
2  1 

50.2 
26.2 

LITTLE  ROCK   we  *P 

MAX 
MIN 

66 
45 

63 
3  6 

64 

5  0 

72 
5  3 

72 

50 

47 

56 

5! 

40 

41 

54 

41 

46 

50 

61 

56 

3u 

45 

35 

42 

37 
3U 

66 
36 

47 
30 

44 

64 

56 
29 

58 
32 

43 
25 

46 

2  3 

47 
15 

44 

29 

63 
29 

51.6 
33.3 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 
M  IN 

70 
50 

70 
36 

72 

5  3 

72 

5  3 

70 

64 

50 

54 

50 

49 

49 

61 

55 

51 

5  1 

54 

62 
31 

55 
41 

42 
35 

41 
29 

56 

57 
30 

48 
2b 

65 
2  b 

58 
2  6 

62 
35 

69 
3  5 

63 
2b 

50 
16 

57 
24 

65 
35 

57.0 
34.9 

MALVERN 

MAX 
MIN 

66 
5  2 

66 
3  5 

65 
4  2 

69 

65 

50 

55 

52 

47 

43 

5S 

49 

47 

5  1 

63 

60 
28 

57 
39 

43 

41 

56 

53 

53 

55 

66 

56 

53 

50 

46 

52 

64 

64.5 
31.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

65 
4  1 

63 

71 

77 

68 

64 

60 

53 

5C 

43 

38 

44 

40 

38 

51 

53 

49 
26 

45 
33 

39 

33 

52 

50 
29 

49 

48 

53 
1 9 

60 
2  3 

51 

38 
1 9 

40 
6 

40 
1  y 

20 

50.6 
26.  9 

MAR  I  ANNA 

MAX 
MIN 

54 

68 

68 

61 

71 

70 

48 

49 

55 

52 

38 

37 

56 

49 

42 

49 

5U 
29 

59 
32 

45 

36 

29 

42 

29 

52 
26 

47 
29 

41 
26 

62 
26 

51 
32 

59 
22 

31 
21 

46 
14 

42 
1  8 

43 
28 

50.4 
31.  1 

MARKED  TREE 

MAX 

MIN 

52 
36 

65 
34 

63 
36 

63 
46 

74 

71 
4  6 

48 

28 

46 

65 
39 

50 
3  1 

36 
2  7 

35 
28 

50 
20 

35 
1 9 

40 

2  3 

44 

48 
29 

66 
29 

41 

37 

41 

51 

46 

39 

53 

51 
2  5 

58 
I  7 

28 

43 
1 0 

39 
1  0 

36 
2 1 

48.2 
28.0 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

64 

65 

66 

72 

67 

65 

53 

50 

4S 

41 

39 

47 

42 

46 

4  7 

60 

56 
34 

50 
3  3 

33 

32 

51 

44 

41 

50 

64 

56 

60 

56 

52 

45 

2  2 

59 

51.5 
29.  7 

MENA 

MAX 

MIN 

63 

65 

56 

69 

66 

57 

50 

50 

48 

43 

41 

51 

45 

46 

5  1 

52 

60 
32 

51 
39 

40 
29 

35 

51 

42 

44 
2 1 

51 
28 

56 
2  7 

54 
28 

49 
26 

43 
29 

49 

1 5 

67 
3  1 

61 
33 

61.8 
33.6 

MONT ICELLO 

MAX 
MIN 

73 

71 

72 

73 

71 

68 

49 

54 

53 

46 

45 

63 

56 

45 

50 

62 

61 
28 

59 
39 

46 

42 

65 

53 
3u 

64 

56 
3  3 

57 
32 

60 
35 

56 
29 

51 
2  5 

49 
1  3 

52 
24 

61 

29 

56.6 
34.  4 

MORR ILTON 

MAX 
MIN 

66 

64 

72 

70 

69 

65 

50 

55 

63 

47 

43 

51 

47 

46 

50 
4  0 

51 

35 

57 
25 

62 
35 

43 
35 

40 
25 

52 
3  1 

48 
32 

44 

24 

61 
24 

56 
25 

69 
28 

64 
23 

45 
2  1 

50 
1 1 

47 

2  5 

63 
25 

63.5 
31.4 

MOUNT  lOA 

MAX 

MIN 

60 

66 

61 

3  0 

67 

5 1 

69 

68 

46 

2  1 

50 

52 
4  0 

60 
3  2 

49 

22 

48 

2  2 

65 
1  9 

45 

1  6 

48 
39 

5  1 

52 

22 

69 
30 

43 

40 

41 

54 
22 

47 

43 

54 

68 
24 

54 

47 
2  1 

41 

10 

5  1 

1  2 

64 
24 

52.4 
27.4 

MOUNT  MAGA2 INF 

MAX 
MIN 

56 
4  2 

65 
46 

61 
4  9 

60 
54 

58 

56 

29 

43 
29 

45 

43 

34 

36 
26 

33 

1 8 

39 
29 

36 
9 

39 
27 

42 
34 

46 

48 
31 

44 

3  1 

4U 

32 

38 

34 

34 

39 

46 

51 

46 

32 

41 

45 
2  6 

66 
3 1 

44.  3 
29.2 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 
MIN 

65 

60 

70 

75 

68 

64 

48 

50 

46 

43 

37 

45 

41 

41 

48 

50 

60 
34 

46 
32 

33 
2  7 

31 

46 

30 

41 

27 

39 

46 

54 

2  5 

59 
28 

50 
1  0 

36 
2u 

45 
8 

40 

2  0 

62 
26 

49.0 
27.9 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

59 

64 

61 

71 

75 

67 

60 

49 

50 

44 

35 

37 

46 

39 

43 

49 

60 
31 

60 
35 

42 
2b 

34 
2u 

36 

24 

49 
2b 

41 
16 

40 
1 6 

47 
2  9 

54 
26 

58 

34 

36 
7 

46 

41 
2  1 

46.3 
26.  1 

NARROWS  DAM 

MAX 
M  1  N 

61 

67 

67 

65 

72 

68 

50 

51 

53 

54 

43 

43 

69 

47 

47 

55 

56 
27 

60 
31 

50 

43 

39 

57 

47 

60 

67 

67 

5  7 

49 
22 

45 

60 

57 

64.  1 
29.  1 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

MAX 

MIN 

62 

66 

65 

66 

71 

70 

49 

49 

51 

52 

44 

43 

59 

45 

47 

64 

64 
34 

69 
35 

46 

42 

39 

54 

48 

47 

63 

66 

57 

47 

49 

50 

66 

63.2 
31.7 

NEWPORT 

MAX 
M  1  N 

66 

64 

67 

75 

74 

51 

48 

54 

52 

43 

39 

52 

45 

41 

50 

53 
32 

58 
27 

44 

36 

26 

39 
25 

53 
2  7 

49 
25 

42 

65 
2  2 

54 

56 
28 

61 

45 

43 
7 

40 
2  1 

62 
19 

52.0 
28.0 

NIMROD  0AM 

MAX 
MIN 

64 

67 

70 

72 

70 

70 

49 

53 

54 

49 

40 

43 

51 

44 

49 

53 

53 
24 

51 

25 

48 

45 

42 

63 

45 

45 

52 

56 

60 

43 

45 

54 

52 

53.  3 
28.  3 

OKAY 

MAX 
MIN 

74 

73 

70 

74 

71 

67 
38 

50 
28 

54 
44 

53 
46 

50 
3  7 

47 

29 

62 

33 

53 
28 

50 
26 

59 
43 

55 
3  9 

62 

32 

60 
45 

48 

3  5 

41 
3  1 

56 
36 

91 
29 

48 

26 

55 
30 

58 
26 

60 
3 1 

59 
35 

53 
27 

51 
16 

67 
2  5 

55 
33 

67.6 
36.4 

OZARK 

MAX 
MIN 

63 

65 

70 

72 

71 

61 

49 

51 

60 
4  6 

48 

32 

44 
24 

53 
28 

45 
17 

41 

2  0 

5  1 
3  5 

52 

56 
36 

62 

44 

41 

53 

45 

44 

54 

60 

50 

43 

49 

51 

66 

62.6 
31.8 

PARAGOULD 

MAX 
MIN 

PAR  I  5 

MAX 
M  1  N 

55 

67 

73 

74 

72 

63 

61 

51 

58 

46 

44 

52 

45 
1 9 

40 

2  0 

5  1 
3  6 

54 

59 
28 

49 

39 

43 

40 

60 

45 

43 

50 

55 

60 

53 

43 

46 

53 

54 

63.6 
31.4 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

66 
4 1 

69 

32 

71 

71 

71 

66 

52 

56 

56 

46 

43 

54 

46 

49 

62 

64 

60 
27 

5U 
36 

45 

40 

54 

46 

46 

54 

58 

61 

55 

41 

40 

50 

64 

64.5 
31.0 

PINE  BLUFF 

MAX 
M  1  N 

71 

67 

69 

75 

72 

69 

49 

59 

52 

46 

41 

59 

56 

47 

6  1 

62 

55 
29 

48 

36 

43 

41 

59 

60 

48 

66 

67 

52 

55 

50 

49 

49 

65 

56.5 
35.  1 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
42 

66 

3  5 

68 
4  7 

74 
50 

72 
55 

55 

48 

58 

51 

43 

40 

58 

40 

46 

50 

53 

59 

29 

44 
36 

42 

40 

58 

50 

45 

66 

66 

60 

46 

50 

48 

47 

62 

53.4 
33.5 

POCAHONTAS  I 

MAX 
MIN 

64 
42 

64 
3  1 

66 
4  1 

77 

69 

64 

50 

50 

50 

50 

36 

44 

40 

39 

60 

50 
3  0 

51 
29 

49 
34 

36 
28 

35 

55 

60 

42 

54 

54 

68 

49 

40 

35 
6 

37 
2  1 

66 
20 

50.5 
26.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

56 
42 

70 
39 

70 

71 

74 

70 

48 

53 

56 

51 

48 

50 

42 

43 

47 

48 

53 
29 

62 

30 

47 

46 

45 

57 

50 

46 

57 

57 

61 

50 

53 

48 

52 

64.  3 
32.9 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

60 
43 

69 
3  5 

66 

35 

72 

73 
63 

68 

48 

48 

55 

51 

45 

45 

57 

46 

46 

52 

54 

29 

62 
29 

43 

41 

40 

56 

46 

45 

55 

67 

60 

43 

52 

49 

56 

53.  5 
32.2 

ROGERS 

MAX 
MIN 

61 
4  1 

63 
30 

65 
50 

67 

65 

68 

48 

50 

43 

39 

41 

45 

38 

44 

47 

46 

57 
39 

50 
33 

34 

32 

45 

3b 

39 

43 

50 

57 

45 

36 

45 

60 

56 

46.  3 
29.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

65 
49 

63 

3  I 

70 

73 

70 

68 

52 

53 

52 

47 

43 

61 

46 

2  0 

40 
20 

52 
3  7 

60 

56 
27 

53 
38 

45 

41 

51 

47 

43 

51 

55 

58 

55 

45 

47 

48 

63 

63.3 
31.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

55 

70 

66 

65 

74 

73 

47 

61 

67 

61 

39 
28 

38 
29 

56 
24 

40 
23 

44 

2  6 

50 
3  6 

54 
26 

60 
2  7 

45 
31 

36 

3  0 

43 

30 

54 

32 

47 

23 

42 

24 

56 
26 

52 

30 

62 

26 

36 

23 

47 
14 

46 
1  9 

46 
26 

51.7 
30.  7 

SEARCY 

MAX 
MIN 

66 

65 

65 

71 

70 

62 

48 

54 

62 

48 

41 

53 
26 

48 
19 

41 
21 

49 
33 

52 

66 
25 

49 

33 

39 

37 

55 

49 

43 

54 

59 
24 

68 
26 

62 

46 
2  1 

47 

45 

51 

52.8 
30.2 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

67 
42 

66 
35 

76 
45 

75 
45 

70 
67 

64 

30 

55 
38 

54 
35 

46 
28 

49 
27 

58 
32 

61 
22 

46 
26 

49 
38 

52 
29 

56 
25 

34 

32 

59 
28 

57 
20 

24 

60 
24 

57 
25 

60 
33 

62 
26 

52 

55 
22 

26 

66 
28 

67.9 
31.3 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 

MIN 

54 
34 

62 

30 

62 
32 

66 
55 

66 
58 

56 
32 

46 

22 

46 

25 

50 
30 

49 
26 

37 
17 

39 
17 

43 
14 

36 
12 

43 
32 

47 
31 

61 
36 

65 
38 

40 
25 

32 
26 

40 
28 

45 
21 

39 
16 

40 
18 

45 
22 

51 
21 

57 
11 

39 
11 

30 
10 

46 
16 

50 
23 

47.6 
25.5 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

70 
49 

65 
36 

65 
49 

74 

56 

73 

57 

67 
42 

49 

31 

56 
41 

53 
47 

48 
34 

39 
30 

56 

31 

48 

24 

41 

26 

50 
29 

51 
36 

58 

3U 

61 
36 

40 
32 

37 
31 

55 
33 

50 
30 

46 
25 

55 
27 

54 

27 

60 
31 

67 
27 

48 
26 

46 
17 

46 

28 

64 

29 

53.9 
33.7 

S«e  r»f*r»DC«  notvs  tollowlag  Station  Indsz. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  195S 


Station 

Day 

Ol 

Month 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 

69 

48 

5u 

59 

4  1 

54 

48 

46 

53 

59 

59 

35 

4  1 

4  5 

'•4 

50.9 

M  I  N 

".0 

34 

42 

50 

57 

42 

31 

32 

40 

37 

30 

30 

24 

24 

27 

36 

29 

32 

32 

3j 

30 

29 

23 

25 

27 

Jo 

29 

26 

18 

20 

29 

31  •  9 

SUBIACO 

MAX 

6* 

67 

50 

5  1 

58 

5  3 

4  3 

4  1 

49 

48 

43 

57 

43 

47 

53 

62 

53.8 

M  I  N 

43 

36 

49 

54 

61 

38 

30 

39 

43 

31 

25 

24 

20 

21 

35 

36 

34 

39 

34 

29 

27 

22 

24 

20 

29 

29 

22 

22 

14 

29 

30 

32.2 

TEXARKANA   WB  AP 

MAX 

68 

5 1 

45 

58 

46 

50 

52 

63 

47 

40 

55 

46 

46 

54 

57 

61 

48 

52 

54 

59 

64 

54.3 

MIN 

■•a 

38 

59 

ia 

48 

35 

31 

44 

40 

32 

29 

40 

24 

33 

4 '3 

28 

33 

38 

33 

3u 

30 

34 

27 

30 

29 

39 

34 

24 

19 

31 

37 

35.7 

TURNPIKE 

MAX 

39 

50 

39 

3u 

3d 

38 

45 

39 

39 

34 

34 

4  7 

52 

43.5 

MIN 

<.2 

45 

50 

55 

5e 

33 

27 

34 

36 

27 

20 

21 

13 

27 

28 

31 

33 

29 

25 

22 

25 

25 

1  7 

25 

25 

31 

10 

22 

8 

22 

28 

28.8 

MALDRON 

MAX 

5  3 

59 

57 

48 

45 

50 

58 

58 

54 

40 

53 

56 

66 

54.0 

M  I  N 

47 

27 

52 

56 

58 

37 

22 

39 

42 

31 

21 

27 

17 

20 

39 

33 

27 

38 

29 

30 

32 

22 

18 

20 

22 

24 

23 

22 

12 

2  1 

32 

30.  3 

WALNUT   RIOGE   CAA  AP 

MAX 

5  0 

52 

40 

38 

33 

53 

39 

51 

52 

56 

34 

38 

38 

3B 

57 

48.  0 

MIN 

41 

33 

43 

55 

53 

32 

26 

39 

38 

27 

30 

26 

18 

26 

35 

32 

30 

3U 

2a 

3U 

33 

26 

20 

27 

26 

32 

13 

16 

12 

22 

23 

29.  7 

WARREN 

61 

52 

46 

42 

57 

53 

52 

57 

55 

55 

52 

58 

52 

53 

63 

57.0 

MIN 

37 

47 

57 

59 

42 

31 

41 

44 

39 

31 

34 

24 

29 

34 

2  7 

24 

38 

38 

28 

30 

30 

23 

27 

31 

31 

34 

28 

17 

25 

28 

34.6 

WHITE  ROCK 

MAX 

42 

51 

45 

29 

46 

38 

45 

45 

5i 

33 

45 

48 

50 

45.  3 

MIN 

43 

41 

50 

55 

53 

28 

36 

33 

26 

19 

28 

12 

25 

31 

i  1 

33 

31 

25 

22 

25 

21 

17 

25 

23 

38 

10 

21 

9 

23 

30 

26.8 

WI LSON 

MAX 

63 

68 

59 

71 

68 

57 

46 

50 

52 

46 

40 

50 

47 

41 

47 

57 

49 

44 

40 

40 

51; 

42 

53 

53 

53 

53 

44 

33 

4  i 

00 

50.5 

MIN 

35 

40 

46 

47 

46 

46 

29 

32 

39 

32 

32 

30 

20 

24 

37 

35 

2>< 

29 

29 

30 

30 

30 

24 

29 

28 

20 

14 

24 

14 

15 

24 

30.5 

WYNNE 

MAX 

65 

65 

61 

69 

71 

67 

50 

51 

52 

46 

36 

51 

42 

40 

48 

50 

57 

48 

35 

35 

52 

46 

39 

52 

50 

57 

53 

44 

40 

4  1 

60 

50.9 

M  In 

47 

35 

45 

56 

56 

36 

27 

34 

39 

32 

26 

30 

21 

23 

34 

32 

26 

32 

3  J 

29 

29 

2/ 

19 

24 

24 

33 

20 

20 

lo 

21 

26 

30.  4 

Beginning  with  this  issue,  the  data  in  Table  2  will  be  divided  into  two  divisions — the 
Highland  Division,  No.   1,  and  the  Delta  Division,  No.  2,  as  shown  on  the  above  map. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ARKANSAS 
JANUARY  1955 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f2°< 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

* 

I 

.72 

1.32 

WIND 

♦ 

♦ 

159 

2 

51 

106 

49 

» 

151 

73 

40 

121 

31 

. 

96 

63 

101 

58 

71 

» 

246 

39 

70 

33 

I 

» 

216 

1776 

HOPE    3  NE 

EVAP 

.00 

.09 

.05 

.01 

.04 

.06 

.03 

.05 

.15 

.05 

.09 

.06 

.06 

.15 

.49 

.06 

.  18 

.05 

.17 

.  02 

.07 

.09 

.  09 

.  16 

.02 

2 .  73B 

WIND 

40 

31 

20 

12 

24 

58 

26 

17 

6 

76 

28 

5 

55 

9 

9 

40 

15 

32 

49 

25 

24 

20 

22 

11 

56 

11 

42 

24 

66 

9 

49 

901 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.01 

.08 

.05 

.00 

.02 

.04 

.05 

.04 

.04 

.12 

.11 

.04 

.06 

.04 

.03 

.04 

.03 

.37 

.25 

1  .42 

WIND 

65 

5't 

28 

34 

37 

84 

42 

18 

29 

41 

42 

20 

63 

24 

21 

25 

18 

44 

65 

35 

42 

22 

40 

20 

54 

17 

29 

26 

58 

31 

25 

1154 

N I  MR 00  DAM 

EVAP 

.05 

.09 

.07 

.04 

.06 

.09 

.12 

WIND 

33 

28 

25 

24 

42 

142 

34 

25 

8 

13 

12 

26 

124 

1  7 

5 

3 

5 

12 

15 

13 

40 

43 

68 

40 

111 

39 

35 

14 

70 

23 

39 

1128 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.02 

.05 

.05 

.00 

.03 

.03 

.08 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  do  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  billetln. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  miscing  or  received  too  late  to  be  included  -in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  In  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  moveaent  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65'^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  seccesslve  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regaraing  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  wrivmg  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

(D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

_G?^ge  is  equipped  with  a  windsh.ield. 
AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annujil  Summary).  Cbecks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  slightly  below  normal  and  rainfall  26  per  cent  more  than 
normal.     Farm  work  was  slow  during  the  first  part  of  the  month  but  became  more 
active  in  the  latter  part.     Winter  grains  were  making  good  growth  at  the  end  of 
February . 

The  month  began  with  two  days  of  mild  weather,   followed  by  five  days  slightly 
cooler  than  normal.     The  8th  and  9th  were  warm.     Following  a  cold  front  passage 
on  the  10th,  northerly  winds  plunged  the  temperatures  to  23°  to  24°  below  normal 
on  the  11th,   this  being  the  coldest  day  of  the  winter.     Practically  all  stations 
registered  their  coldest  temperatures  on  the  11th,  with  minimum  readings  ranging 
from  near  zero  over  the  extreme  north  to  15°  or  slightly  higher  over  the  extreme 
south.     The  coldest  was  2°  below  zero  at  Mt .  Magazine  and  White  Rock.  Tempera- 
tures from  the  14th  to  19th  were  near  or  above  normal.     Another  cold  front  on 
the  19th  and  20th  preceded  five  more  days  of  chilly  weather.     The  last  four  days 
were  mild,   especially  the  28th  when  temperatures  in  the  70 's  were  common  over 
most  of  the  State.     The  highest  was  81°  at  Crossett. 

Generous  rains  occurred  over  Arkansas  on  the  4th  with  amounts  around  one  inch 
over  the  north  and  two  and  a  half  to  three  inches  over  the  south.  Some  glaze 
was  reported  over  the  north  on  the  4th.  The  cold  front  on  the  10th  brought  a 
few  light  widely  scattered  showers  but  amounts  were  small.  The  cold  front  on 
the  19th  and  20th  brought  from  one  and  a  half  to  two  inches  of  rain  with  some 
sleet  and  snow  occurring  over  the  northern  counties.  Other  showers  occurring 
during  the  month  were  light,   scattered,   and  of  little  significance. 

Rainfall  averaged  several  inches  above  normal  over  a  few  counties  in  the  north- 
west and  a  few  in  the  extreme  east  central  and  below  normal  over  a  strip  about 
fifty  miles  wide  and  extending  from  De  Queen  in  the  southwest  to  St.  Francis  in 
the  northeast.     Monthly  totals  ranged  from  1.56  at  Beech  Grove  to  7.40  inches  at 
Madison . 

Farm  activities  during  the  first  part  of  the  month  consisted  mainly  of  the  care 
of  livestock,  cutting  wood,  and  the  seasonal  chores.     Plowing  got  underway  in 
the  latter  part  of  the  month  where  the  fields  were  not  too  wet.     Some  lespedeza 
was  sown,   and  potatoes  and  gardens  planted.     The  work  was  interrupted  during  the 
first  part  of  the  third  week  by  the  cold  weather  but  resumed  during  the  fourth 
week.     Pastures,  winter  grains,  and  legumes  greened  some  during  the  first  part 
of  the  month  but  made  good  growth  during  the  latter  part.     Some  farmers  were 
spreading  fertilizer  by  air  during  the  last  week. 

Lucius  W.  Dye 
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Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

c 

e  =q 

Year 

e 

e  a 

Year 

e 

e  a 

f 

1 

1 

f  3 
S  » 

1 

1 

M 

1 

s 

1 

J3 

i 

St 

e 

* 

S  0 

e 

o> 

i 

« 

e 

t> 

t 

e 

ll 

> 
< 

1 

3 

> 

< 

<  s 

> 
< 

2 

3 

< 

<  • 

> 
< 

S 

3 

> 
< 

1891 

46.5 

80 

6 

2.92 

1916 

43.4 

82 

6 

1.78 

1.3 

1941 

40.8 

72 

7 

2.92 

3.4 

1892 

49.0 

78 

18 

3.47 

T 

1917 

43.4 

89 

-  4 

1.93 

1.1 

1942 

41.2 

81 

-  2 

2.97 

1.4 

1893 

42.4 

74 

2 

4.  OS 

0.8 

1918 

46.9 

93 

4 

1.17 

0.4 

1943 

47.5 

83 

7 

1.00 

0.4 

1894 

40.5 

75 

0 

6.  32 

2.5 

1919 

44.1 

80 

-10 

3.34 

2.5 

1944 

48.2 

87 

4 

7.34 

2.5 

1895 

33.5 

78 

-17 

0.71 

2.0 

1920 

45.0 

79 

-  2 

1.26 

1.0 

1945 

44. 1 

88 

12 

7.86 

1.0 

1896 

45.2 

79 

11 

3.30 

0.5 

1921 

48.3 

85 

-  3 

3.59 

9.8 

1946 

47.6 

78 

11 

5.05 

2.6 

1897 

46.6 

89 

7 

2.  59 

0.7 

1922 

47.8 

84 

10 

4.89 

1.3 

1947 

37.2 

80 

1 

0.78 

1.8 

1898 

45.8 

82 

7 

2.08 

T 

1923 

41.9 

80 

5 

4.66 

1.9 

1948 

41.5 

82 

a 

6.08 

1.8 

1899 

31.8 

75 

-25 

2. 18 

2.7 

1924 

42.9 

82 

-  7 

2.26 

0.4 

1949 

46.0 

83 

-  3 

3.98 

T 

1900 

39.7 

74 

-  5 

5.06 

1.2 

1925 

49.3 

83 

12 

3.37 

0.5 

1950 

46.4 

85 

12 

6.22 

0.2 

1901 

40.8 

79 

10 

2. 18 

1.6 

1926 

48.5 

88 

10 

2.02 

0.3 

1951 

44.3 

82 

-24 

5.32 

2.5 

1902 

35.0 

72 

-  2 

2.60 

3.2 

1927 

52.1 

90 

9 

2.62 

.  1.5 

1952 

48.4 

84 

2 

3.63 

2.9 

1903 

41 .0 

79 

-12 

7.63 

2.7 

1928 

45.0 

79 

10 

2.23 

0.6 

1953 

45.8 

79 

9 

3.08 

T 

1904 

44.9 

86 

10 

2.47 

0.8 

1929 

35.4 

76 

-20 

4.01 

8.8 

1954 

50.7 

86 

12 

2.24 

T 

1905 

32.3 

82 

-29 

2.55 

7.1 

1930 

52. 2 

86 

16 

3.92 

0.0 

1955 

43.6 

81 

-  2 

4.55 

T 

1908 

41.8 

75 

-  7 

2.21 

1.6 

1931 

48.2 

75 

14 

4.77 

T 

1907 

44.9 

83 

4 

2.77 

0.5 

1932 

52.0 

86 

9 

4.72 

T 

All 

1908 

44.2 

78 

0 

5.26 

0.4 

1933 

41.5 

82 

-13 

3.53 

2.4 

years 

44.7 

3.69 

1.7 

1909 

47.3 

82 

5 

5.41 

0.9 

1934 

41.5 

82 

3 

2.00 

O.S 

1910 

39.0 

75 

-13 

3.66 

5.9 

1935 

45.8 

87 

8 

2.44 

T 

1911 

49.8 

87 

7 

4.31 

0.3 

1936 

36.5 

89 

-15 

1.70 

2.4 

1912 

37.9 

78 

-  7 

2.80 

4.5 

1937 

44.  2 

84 

12 

2.11 

0.2 

1913 

41.0 

82 

S 

3.74 

1.8 

1938 

50.9 

87 

8 

6.08 

0.1 

1914 

40.4 

79 

-  2 

4.23 

0.9 

1939 

43.6 

76 

4 

8.56 

3.2 

191S 

45.9 

76 

11 

4.47 

1.3 

1940 

41.9 

88 

10 

3.  31 

3.2 

Beginning  with  1955,  averages  have  been  weighted  according  to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this  table  for  earlier  years. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

0 
"e 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

« 

3 

r 

a 
e 
O 

From  Normal 

>. 

a 
c5 

e 

O 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

"3 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 
% 
Q 

© 

1 
X 

« 

0 

0 

o 
(n 

e 

o 

^  0 

•sl 

o  n 

HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

55.4 

32.8 

44.1 

0.7 

70 

16 

9 

11 

577 

0 

0 

18 

0 

2.65 

2.46 

1.86 

T 

0 

3 

2 

1 

ASHOOWN 

60.  1 

35.7 

47.9 

76 

28 

13 

11 

477 

0 

0 

13 

0 

3.74 

2.01 

0.0 

0 

3 

2 

2 

BENTON 

56.  1 

33.2 

44.  7 

1.6 

71 

15  + 

10 

11 

564 

0 

U 

1  7 

0 

4.18 

1.40 

20 

T 

T 

21 

6 

3 

2 

BENTONVILLE 

49.9 

26.9 

38.4 

1.4 

76 

28 

2 

11 

738 

0 

2 

20 

0 

5.50 

3.23 

2.08 

20 

T 

0 

5 

4 

2 

BOONEVI LLE 

55.9 

31.9 

43.9 

75 

28 

8 

11 

584 

0 

1 

17 

0 

3.62 

1.60 

20 

0.0 

0 

4 

3 

1 

CAMP  CHAFFliE 

56.6 

31.5 

44.  1 

75 

28 

8 

11 

580 

0 

I 

18 

0 

4.50 

1 .40 

20 

0.0 

0 

6 

4 

2 

CLARKSVILLE 

55.  1 

31.8 

43.5 

76 

28 

9 

11 

600 

0 

0 

19 

0 

6.18 

1  .92 

19 

0.0 

0 

e 

4 

3 

CONWAY 

56.  7 

33.9 

45.3 

0.6 

73 

27 

11 

11 

548 

0 

u 

16 

0 

3.45 

0.  34 

1.62 

4 

T 

0 

4 

2 

2 

DARDANELLE 

56.  1 

33.6 

44.9 

0.0 

78 

27 

10 

11 

562 

0 

0 

15 

0 

4.95 

1.  79 

1.62 

6 

0.0 

0 

6 

4 

2 

OE  QUEEN 

59.  5 

34,7 

47.2 

0.7 

72 

15- 

11 

11 

495 

0 

0 

13 

0 

1.99 

2.30 

1  .40 

4 

0.0 

0 

2 

2 

1 

Precipitation 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1955 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Max, 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

e 
1 
s 

s 

o 
cn 

1.00 
or  More 

_  ^ 

=°  s 

-  i 

mm 

- 

°  J 
o^ 

4y.3 

29.  5 

39,4 

70 

28 

-  1 

11 

714 

0 

2 

20 

1 

5.  90 

1  .90 

20 

0,0 

0 

6 

5 

2 

51.0 

28.  7 

39.9 

- 

1,2 

76 

28 

2 

11 

700 

0 

2 

19 

0 

3,05 

0.38 

1  .40 

19 

T 

0 

4 

3 

1 

51.0 

29.0 

40.0 

77 

28 

4 

11 

696 

0 

1 

21 

0 

4,16 

2.11 

19 

0.  1 

T 

10  + 

4 

3 

1 

50. 6 

27.8 

39.2 

76 

28 

4 

1 1 

716 

0 

1 

2  1 

0 

4,60 

1.94 

19 

T 

0 

5 

4 

1 

51.0 

28.9 

40.0 

- 

0,4 

75 

28 

3 

1 1 

697 

0 

1 

20 

0 

4,  49 

2.06 

2,31 

19 

T 

0 

4 

3 

1 

51.1 

28.1 

39,6 

77 

28 

4 

11 

703 

0 

2 

2  1 

0 

2,22 

1,06 

19 

T 

T 

12 

5 

2 

1 

5J.6 

31.4 

42,5 

- 

2,1 

75 

28 

9 

1 1 

624 

0 

1 

16 

0 

3,75 

0.71 

1,20 

19 

0.0 

T 

4 

4 

3 

2 

5<>.4 

28.  SM 

41, OM 

74 

28 

6 

11 

666 

0 

1 

19 

0 

5.06 

T 

0 

54.5 

29.6 

42,  1 

78 

27  + 

6 

11 

643 

0 

1 

19 

0 

3.45 

0.56 

1  .80 

20 

T 

T 

4 

5 

2 

2 

57.0 

36.3 

46,2 

1,1 

69 

15 

5 

11 

619 

0 

1 

1  3 

0 

3.02 

-  1.22 

1,23 

4 

0.0 

0 

4 

3 

1 

50.5 

26.1 

38,3 

- 

0,7 

74 

28 

2 

1 1 

742 

0 

1 

22 

0 

4,24 

2,04 

2,42 

19 

T 

0 

5 

3 

1 

45.  IM 

26.  5M 

35.  3M 

74 

28 

0 

1 1 

870 

0 

3 

24 

1 

2,50 

1,64 

20 

0.0 

0 

4 

2 

1 

51.5 

29.5 

40.5 

1,0 

77 

28 

6 

11 

680 

0 

1 

21 

0 

2,34 

-   0.  32 

1,12 

19 

0.0 

0 

4 

3 

1 

50.8 

32  .9 

44,9 

2,4 

72 

1  7 

13 

1 1 

557 

0 

0 

12 

0 

3,96 

-  0.11 

1,31 

20 

0.0 

0 

6 

3 

2 

55.5 

35.4 

46,  0 

0.8 

70 

15 

10 

11 

525 

0 

0 

13 

0 

3 ,  84 

0.16 

2,  12 

4 

0.0 

0 

3 

2 

2 

51.8 

26.0 

38,9 

0,3 

78 

28 

5 

11 

724 

0 

2 

21 

0 

0,0 

0 

54.1 

35.0 

44.6 

1,0 

73 

28 

13 

11 

570 

0 

1 

11 

0 

4,24 

0,18 

1,68 

4 

0,8 

T 

21 

7 

2 

2 

67.6 

35.6 

46.6 

72 

15  + 

12 

12 

514 

0 

0 

15 

0 

4,23 

1  ,70 

4 

0,0 

0 

7 

2 

2 

52.5 

28 . 8 

40.  7 

0.4 

79 

28 

4 

1 1 

679 

0 

2 

19 

0 

3,65 

0,65 

1 , 90 

20 

T 

T 

13 

6 

2 

1 

53.3 

31.0 

42,2 

0,8 

76 

27 

6 

1 1 

637 

0 

1 

19 

0 

4,  12 

1 ,  68 

1,23 

20 

0,0 

0 

6 

4 

2 

54.  8 

33.6 

44,2 

0,  1 

69 

16 

8 

11 

576 

0 

1 

16 

0 

4,20 

0 , 84 

1,63 

20 

0,0 

0 

6 

3 

2 

54.8 

34  .0 

44,4 

0,3 

73 

27 

12 

1 1 

572 

0 

1 

15 

0 

4,62 

1.41 

1  .30 

20 

0.0 

0 

5 

4 

3 

54.8 

27.6 

41,2 

- 

3,  7 

69 

16 

9 

11 

669 

0 

1 

21 

0 

3,86 

-0.10 

1.23 

20 

0.0 

0 

6 

3 

2 

28 .  2M 

-  2 

11 

0 

2 

2 

3.  32 

1.05 

19 

0.0 

1 

4 

5 

4 

1 

52 .  4M 

29.5 

41,0M 

0,6 

77 

28 

4 

1 1 

663 

0 

2 

20 

0 

3,09 

0,62 

1,15 

19 

0.0 

0 

6 

3 

1 

50.3 

25.7 

38,0 

76 

28 

2 

12 

751 

0 

2 

24 

0 

3,50 

1,61 

20 

0.0 

0 

5 

2 

1 

58. 4M 

30. 9M 

44,  7M 

78 

1  + 

12 

11 

568 

0 

1 

16 

0 

4,09 

1,86 

20 

0.0 

0 

4 

3 

2 

56.  1 

32  .0 

44.1 

70 

16 

1 1 

11  + 

579 

0 

0 

15 

0 

3,48 

1.54 

20 

T 

X 

20 

3 

3 

57. 3M 

29.  9M 

4  3.6M 

73 

28 

596 

Q 

I 

2  0 

3.41 

1.30 

6 

0.0 

0 

4 

3 

1 

6U.4 

37.3 

48.9 

0,  1 

76 

23 

14 

11 

454 

0 

0 

1  1 

0 

2.89 

-  1.01 

1  .40 

20 

T 

0 

3 

2 

2 

55.  1 

31.3 

43.2 

0,4 

77 

28 

8 

11 

607 

0 

0 

18 

0 

4.99 

2,21 

1.61 

16 

0.0 

0 

2 

56.5 

31.9 

44.2 

79 

28 

9 

11 

577 

\ 

5.  i3 

1.46 

4 

0,0 

0 

6 

4 

3 

50.  b 

34 . 6 

45.0 

2,8 

72 

15 

11 

11 

637 

0 

0 

15 

0 

3,34 

-  0,08 

1  ,44 

20 

T 

0 

3 

2 

2 

50.5 

28.0 

39.3 

0,4 

77 

28 

2 

11 

714 

0 

1 

20 

0 

6,  16 

3,09 

2,55 

19 

T 

0 

2 

50.5 

32  . 5 

44.6 

2,8 

75 

27 

10 

1 1 

556 

0 

0 

17 

0 

5,34 

1,98 

1,86 

4 

0,0 

0 

7 

4 

2 

58. 3M 

34.  IM 

46.  2M 

74 

28 

10 

1 1 

624 

0 

0 

0 

5,18 

2.21 

4 

0.0 

0 

6 

4 

2 

49.4 

23  .6 

36.5 

66 

16 

2 

11  + 

793 

0 

2 

24 

0 

4,46 

1,92 

20 

0,0 

0 

6 

3 

2 

55.5 

32.0 

43. B 

0,  1 

74 

28 

9 

1 1 

588 

0 

1 

17 

0 

4,47 

1,54 

1  .46 

4 

0,0 

0 

4 

3 

3 

58.0 

37,0 

47,5 

2 , 0 

77 

28 

14 

11 

493 

0 

0 

10 

0 

4,46 

0,35 

2,20 

4 

T 

T 

21 

5 

2 

2 

49.4 

31.9 

40,7 

69 

28 

1 

1 1 

676 

0 

0 

17 

0 

7,37 

3,93 

1.77 

19 

0,0 

0 

7 

4 

4 

56 . 4 

30.9 

43,7 

75 

27 

8 

1  1 

690 

0 

1 

17 

0 

3  .40 

-  0.05 

1  .39 

4 

0.0 

0 

4 

3 

2 

47  .  yM 

29 .  IM 

38,  5M 

-  2 

1 1 

737 

0 

2 

1 

6.63 

3,11 

20 

T 

0 

8 

4 

2 

42,7 

0,8 

4,11 

0,82 

T 

56.9 

36.6 

47,3 

1,4 

73 

2  6 

1 2 

1 1 

492 

0 

0 

14 

0 

3,99 

0,17 

1  ,88 

4 

0 

6 

2 

2 

54.8 

3  3.0 

44,2 

7  1 

28 

9 

1 1 

5  77 

0 

1 

1  7 

0 

3,57 

1 ,  94 

20 

0,6 

0 

6 

2 

2 

5  2.0 

20.3 

39,6 

76 

28 

6 

1 1 

712 

0 

1 

22 

0 

3,05 

1,10 

20 

T 

0 

6 

2 

2 

54.6 

31.2 

42,9 

75 

27 

8 

1 1 

615 

0 

2 

1  7 

0 

3,12 

-  0,  34 

1 ,  30 

20 

T 

0 

4 

2 

1 

51 .  7M 

31 .  OM 

4  1  .  4M 

2.0 

73 

28 

7 

1 1 

656 

0 

1 

19 

0 

4,65 

1.  39 

1,18 

6 

0,0 

0 

10 

3 

1 

52.6 

33.1 

42  ,  9 

1 . 3 

70 

28 

12 

1 1 

617 

0 

1 

16 

0 

6,62 

2.42 

2.48 

6 

T 

0 

8 

3 

2 

58.7 

32.4 

4  6,6 

1 .  7 

72 

2  + 

14 

1 1 

538 

0 

0 

1  1 

0 

6,50 

2.  52 

2,23 

5 

0,0 

0 

6 

4 

3 

4y  .  7 

29.6 

39,6 

0,6 

77 

28 

6 

1 1 

706 

0 

2 

20 

0 

2,78 

-  0.65 

0,90 

20 

0,5 

0 

7 

1 

0 

01.4 

37.3 

49,4 

1 ,  8 

81 

28 

16 

1  2 

439 

0 

0 

1  1 

0 

5,60 

1,86 

2.02 

5 

0.0 

0 

7 

4 

3 

58 .  5M 

32  .  IM 

4  5  ,  3  M 

7  7 

2  b 

12 

1 1 

666 

0 

0 

16 

0 

4,94 

2.06 

5 

0.0 

0 

5 

3 

2 

54 .  OM 

31.0 

42  ,  8M 

7  u 

16  + 

10 

1 1 

612 

0 

1 

18 

0 

5.  74 

1.96 

5 

0.0 

0 

8 

5 

2 

56.  yM 

34  .  8M 

45, 9M 

2,0 

78 

28 

16 

1 1 

636 

0 

0 

12 

0 

6,09 

1,98 

1.80 

5 

0,0 

0 

7 

5 

2 

59.2 

36 . 1 

47,7 

1 , 6 

78 

28 

16 

1 1 

487 

0 

0 

13 

0 

4.88 

0,65 

2.59 

4 

T 

0 

6 

3 

1 

58.1 

37.4 

47,8 

U ,  4 

76 

28 

14 

1 1 

480 

0 

1 

10 

0 

6.28 

1.82 

2.57 

4 

0,0 

0 

6 

3 

2 

57.2 

3  7,0 

47,1 

2.2 

74 

28 

13 

1 1 

498 

0 

0 

8 

0 

5.40 

0.90 

1.74 

6 

T 

0 

8 

4 

2 

52.2 

33.7 

43,0 

0,2 

72 

27 

7 

11 

611 

0 

2 

15 

0 

3.63 

-  0.25 

1.10 

20 

0,5 

1 

22 

9 

2 

1 

56 . 9 

35 ,  3 

46,5 

76 

28 

13 

11 
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tUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FL I PPIN   CAA  AP 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

6RANNIS 

GRAVETTE 

GREEN  MOUNTAIN 
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MOUNTAIN  HOME 
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PERRYVILLE 

ROGERS 
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WILSON 
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ASMOOWN 

A7H£NS 
AUGUS7A 
eALO  KNUB 

6ATtSVltLt  L1VCS70CK 
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BLACK  ROCK 
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BuRDfcTTE 
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.  03 

MENA 

4.20 

.42 

.08 

1.63 

.01 

.  16 

MONT ICELLO 

* 

• 

3.49 

05 

*82 

1.86 

.28 

.  13 

M0R06AY  L  AND  D  NO  8 

4.26 

.78 

MORR 1 LTON 

4.62 

1  '  10 

.  76 

.03 

1  .30 

T 

T 

T 

.02 

1,21 

MOUNT    I  OA 

3.86 

.05 

.  76 

.02 

MOUNT  MAGAZINE 

3.32 

90 

.  65 

T 

1,05 

.63 

•  07 

T 

.  1  2 

MOUNTAIN  HOME 

3  •  09 

.26 

.55 

.26 

.  10 

.75 

1.15 

.02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

.33 

.80 

''' 

'n? 

"'' 

• 

.41 

MOUNTAIN  VIEW   1  W 

3.30 

•  04 

.21 

.13 

1.15 

.02 

.01 

1*19 

1  '39 
1*60 

_ 

*03 

MULBERRY 

4.90 

06 

NARROWS  OAM 

4.09 

1.08 

.91 

•  02 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

.64 

.94 

.06 

T 

T 

1.64 

T 

T 

.01 

.08 

.01 

NATHAN 

3*25 

.66 

.95 

09 

* 

1*70 

.09 

,03 

NEWHOPE 

3.47 

1.77 

NEWPORT 

3.29 

T 

.  18 

.85 

.04 

''' 

*40 

' 

.06 

* 

* 

* 

NIMROO  0AM 

3.41 

.05 

.66 

1 .  30 

.90 

.06 

ODELL 

4.85 

.22 

.03 

.95 

.02 

.28 

1.25 

1.95 

,03 

.  12 

ODEN 

3.64 

1.01 

3  1 

.07 

.14  ,02 

OKAY 

2.89 

05 

1  '40 

OSCEOLA 

4,  72 

.03 

OWENSV I LLE 

3.  64 

01 

'o2 

79 

1*26 

'o2 

01 

.20 

1.20 

.13 

T 

T 

T 

OZARK 

4.99 

T 

T 

.55 

.55 

T 

1.61 

.  36 

1.44 

.02 

.11 

.35 

paragould 

3.59 

.  50 

.40 

.09 

^  '49 

.18 

04 

.16 

PAR  I  S 

5.13 

1.45 

* 

I  *03 

T 

1.39 

!o6 

*  50 

PARK  I N 

5.81 

'  20 

1*40 

.60 

•  27 

07 

PERRYV I LLE 

3.34 

.0 

'  ^ 

.0 

PINE  BLUFF 

6.  57 

T 

.05 

.12 

3.07 

.  26 

.04 

.01 

.  19 

T 

.01 

1.91 

.57 

.34 

T 

T 

PINE   BLUFF  CAA  AP 

6.34 

.21 

^  '05 

T  06 
* 

^02 

PINE  R 1 D6E 

3.99 

.05 

1. 

'no 

*  38 

1*21 

* 

POCAHONTAS  1 

,  2.44 

An 

*  19 

•  06 

1  "05 

10 

*  14 

PORTLAND 

5.96 

PRESCOTT 

4.93 

.66 

2.00 

.20 

T 

.02 

1.20 

.46 

.37 

T 

.02 

R ATCL I FF 

4.73 

^  'no 

.21 

45 

6.51 

.08 

3.03 

.31 

1*68 

89 

*02 

ROGE  RS 

5.  16 

1.32 

6  1 

2  56 

*07 

RUSSELLV 1 L  LE 

5.  34 

1*86 

24 

93 

*  52 

I  51 

*  10 

18 

SAINT  CHARLES 

6.03 

T 

.01 

2.41 

,95 

.46 

•  05 

1.43 

.42 

.30 

T 

SA I  NT  F  RANC  I  S 

2.21 

'n^ 

■ 

'^7 

29 

• 

3.50 

*?6 

*1  6 

*07 

*01 

SHERIDAN  TOWcR 

5.  16 

.07 

.60 

*  40 

* 

SH 1 RL  E Y 

5*09 

''' 

40 

14 
4 

1.5 

'57 

1  8 

1*33 

07 

90 

SI  LOAM  SPR INGS 

4.  46 

.35 

.74 

.23 

1.14 

1.92 

.08 

T 

SPA  RKMAN 

4.20 

5.88 

? 'rti 

' 

1*56 

*B5 

*24 

6.29 

?  ft? 

26 

1*76 

'  56 

'25 

ST  V 

4.04 

* 

STUTTGART 

6.  12 

.05 

3.10 

.  34 

T 

T 

.31 

1  .50 

.50 

.32 

STUTTGART  9  ESE 

6.  50 

*f  ft 

2.95 

.42 

^  *03 

.57 

.36 

fir «D^ronuP 

4.47 

• 

1*28 

25 

45 

4.17 

'  96 

'  nu 

_ 

*  25 

AYLO 

5.67 

TEXARKANA  we  AP  R// 

4.45 

T 

2.20 

.21 

.19 

T 

1  .62 

.18 

.05 

TURNP I KE 

.35 

1.73 

1,62 

1.77 

1.52 

•  17 

WALDRON 

3.  40 

T 

T 

1.39 

.11 

T 

T 

1.15 

.76 

T 

T 

T 

WALNUT  GROVE 

3.26 

.12 

.66 

.  16 

.  26 

•  25 

1.24 

T 

T 

.  11 

WALNUT  RIOGfc  CAA  AP 

2.85 

.34 

.41 

.08 

T 

T 

T 

.20 

.78 

.64 

.02 

T  .27 

,11 

T 

WARREN 

5.95 

T 

1.65 

1.74 

.58 

T 

.  12 

1.58 

.28 

T 

T 

WASH  ITA 

2.80 

.50 

.60 

.30 

1  .40 

T 

WHITE  ROCK 

6.  53 

.28 

.35 

.56 

.58 

1  .  19 

3.11 

T 

.36 

•  12 

WHITECLIFFS 

2.20 

.48 

.20 

.  12 

T 

1  .40 

T 

Wl LSON 

5.96 

.92 

2.76 

.40 

1.57 

.32 

WYNNE 

6.03 

.34 

1.96 

.65 

.10 

.31 

2.14 

.45 

•  08 

YELLVlLLt 

2.66 

.97 

.46 

1.24 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1955 


Day    Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Alum  fork 

68 

65 

47 

39 

41 

43 

67 

66 

63 

33 

37 

44 

61 

69 

70 

62 

66 

61 

60 

34 

46 

51 

69 

64 

65 

64 

64 

M  IN 

3  7 

3 1 

31 

30 

26 

40 

30 

30 

26 

40 

29 

^' 

22 

20 

26 

29 

54 

59 

59 

ARKADELPM I  A 

MAX 

72 

61 

52 

41 

45 

56 

67 

61 

68 

60 

39 

44 

65 

70 

68 

70 

60 

64 

63 

60 

34 

46 

59 

64 

70 

69 

68 

73 

M  IN 

1 9 

20 

45 

29 

32 

34 

64 

29 

29 

23 

23 

30 

36 

54 

6  1 

62 

A  SHDOWN 

70 

58 

55 

44 

45 

57 

57 

63 

66 

64 

45 

47 

55 

63 

72 

74 

70 

64 

67 

66 

39 

48 

53 

61 

64 

69 

70 

76 

M  I  N 

28 

24 

34 

^' 

26 

46 

2  9 

54 

35 

40 

5 1 

29 

26 

22 

27 

28 

34 

56 

60 

63 

BALD  ICNOB 

70 

61 

41 

38 

42 

50 

50 

60 

64 

60 

32 

34 

46 

61 

68 

65 

58 

56 

62 

61 

34 

43 

50 

58 

60 

66 

70 

71 

MIN 

28 

30 

3 1 

15 

17 

35 

2  7 

5 1 

35 

29 

51 

32 

28 

24 

22 

30 

34 

52 

56 

61 

BATE SV ILLE  LIVE STOCK 

MAX 

b9 

62 

40 

40 

39 

40 

51 

49 

65 

66 

53 

29 

33 

44 

61 

68 

65 

58 

66 

59 

37 

36 

46 

50 

60 

64 

67 

76 

MIN 

33 

24 

19 

1 1 

1  7 

26 

35 

34 

2  3 

30 

31 

20 

16 

17 

22 

22 

24 

54 

60 

batesville  l  ano  d  no  1 

63 

58 

40 

36 

43 

51 

51 

62 

64 

61 

30 

32 

43 

60 

69 

68 

62 

51 

61 

58 

38 

46 

46 

58 

61 

66 

75 

73 

MIN 

20 

28 

14 

29 

2  6 

50 

41 

23 

20 

16 

2 1 

24 

52 

60 

BEN  TON 

MAX 

69 

60 

43 

41 

44 

51 

62 

63 

65 

59 

34 

36 

62 

65 

7  1 

65 

59 

60 

64 

61 

36 

45 

50 

69 

64 

67 

66 

71 

MIN 

52 

30 

10 

19 

46 

26 

60 

29 

30 

29 

26 

20 

19 

26 

29 

60 

60 

SENTONV I lle 

MAX 

58 

35 

39 

36 

40 

49 

35 

61 

63 

66 

26 

31 

46 

58 

67 

60 

67 

51 

66 

35 

40 

43 

63 

41 

61 

63 

61 

76 

MIN 

3  3 

2  6 

2  7 

29 

2  5 

20 

23 

28 

^' 

33 

16 

16 

23 

23 

25 

49 

41 

g  L  YT  HEV I L  LE 

MAX 

60 

58 

38 

40 

43 

43 

44 

63 

60 

60 

29 

33 

47 

60 

67 

62 

46 

57 

60 

40 

33 

44 

62 

60 

63 

63 

73 

MIN 

30 

34 

3 1 

28 

27 

24 

30 

60 

BOONEV 1 L  l  e 

MAX 

62 

52 

48 

39 

44 

57 

52 

66 

67 

61 

30 

40 

55 

62 

72 

66 

57 

52 

67 

39 

41 

49 

51 

66 

65 

68 

72 

75 

MIN 

^9 

33 

3  2 

29 

36 

36 

^' 

23 

20 

24 

24 

34 

54 

B  R 1 NKL  E Y 

MAX 

62 

68 

43 

40 

45 

44 

45 

50 

68 

63 

60 

32 

33 

48 

62 

69 

63 

48 

56 

63 

40 

35 

40 

50 

55 

62 

68 

70 

MIN 

30 

39 

32 

32 

33 

29 

28 

36 

^' 

32 

36 

56 

63 

CAMDEN  1 

66 

72 

55 

47 

47 

46 

51 

65 

66 

67 

64 

48 

46 

58 

66 

72 

72 

59 

67 

64 

52 

37 

41 

65 

61 

67 

72 

72 

MIN 

30 

36 

14 

23 

28 

33 

^' 

38 

30 

26 

22 

25 

35 

37 

47 

60 

CAMP  CHAFFEE 

66 

50 

47 

39 

47 

55 

66 

64 

68 

65 

32 

36 

62 

62 

70 

68 

61 

51 

62 

62 

43 

49 

62 

52 

66 

69 

68 

75 

MIN 

30 

29 

26 

18 

29 

60 

29 

36 

47 

26 

22 

20 

23 

23 

29 

51 

48 

53 

68 

53 

45 

40 

45 

55 

50 

60 

68 

61 

33 

36 

46 

59 

7  1 

65 

69 

60 

61 

42 

41 

49 

50 

59 

63 

64 

73 

76 

MIN 

50 

24 

22 

29 

30 

29 

41 

28 

24 

24 

28 

52 

50 

68 

CONH  A V 

MAX 

71 

61 

43 

38 

45 

54 

51 

69 

63 

63 

33 

36 

45 

61 

7  1 

67 

63 

55 

61 

60 

38 

48 

52 

61 

64 

69 

73 

72 

MIN 

19 

30 

^' 

30 

24 

22 

23 

26 

64 

54 

61 

CORN ING 

MAX 

54 

60 

38 

36 

42 

43 

50 

40 

68 

64 

52 

24 

31 

42 

57 

62 

58 

42 

55 

62 

38 

36 

43 

48 

56 

60 

62 

77 

MIN 

28 

24 

CROSSETT   7  S 

MAX 

76 

72 

51 

49 

47 

46 

55 

63 

66 

70 

52 

44 

64 

67 

73 

70 

67 

66 

69 

69 

39 

47 

56 

62 

68 

69 

73 

81 

MIN 

40 

43 

28 

30 

48 

16 

19 

42 

29 

32 

61 

CUHMINS  FARM 

46 

60 

62 

65 

62 

52 

36 

64 

62 

72 

73 

60 

60 

64 

63 

46 

42 

56 

57 

66 

70 

77 

MIN 

^' 

30 

16 

36 

UnKUr^nlC  LLC 

71 

55 

45 

39 

45 

64 

53 

61 

68 

60 

34 

38 

48 

62 

73 

66 

67 

61 

52 

51 

41 

50 

61 

60 

67 

66 

78 

74 

MIN 

36 

34 

28 

10 

18 

30 

^' 

50 

30 

26 

30 

67 

62 

55 

43 

50 

61 

56 

65 

69 

62 

39 

49 

54 

70 

72 

70 

64 

62 

62 

52 

42 

52 

54 

63 

65 

65 

71 

72 

MIN 

30 

30 

30 

34 

41 

30 

19 

^' 

26 

OES  ARC 

63 

69 

45 

41 

45 

44 

47 

62 

69 

65 

58 

31 

34 

59 

60 

70 

60 

43 

60 

62 

36 

41 

51 

59 

64 

67 

70 

MIN 

30 

39 

32 

40 

42 

10 

18 

29 

36 

30 

37 

28 

24 

24 

28 

58 

62 

DEV 1 LS  knob 

59 

50 

36 

32 

38 

48 

46 

59 

62 

54 

27 

33 

35 

68 

63 

58 

60 

43 

62 

49 

37 

43 

46 

53 

55 

56 

66 

70 

MIN 

30 

DUMAS  1 

MAX 

,  72 

62 

45 

45 

45 

46 

52 

62 

60 

68 

36 

36 

52 

67 

74 

63 

63 

66 

53 

33 

42 

53 

57 

67 

70 

72 

76 

MIN 

22 

33 

El  dorado  caa  ap 

7<. 

53 

50 

49 

49 

51 

66 

63 

65 

66 

37 

47 

69 

67 

72 

73 

61 

68 

71 

45 

33 

42 

56 

59 

68 

72 

73 

76 

M  I  N 

38 

30 

37 

39 

24 

38 

61 

EUREKA  SPRINOS 

S6 

42 

35 

34 

37 

49 

43 

62 

64 

69 

28 

32 

45 

58 

67 

62 

52 

61 

55 

45 

41 

43 

52 

47 

63 

62 

66 

76 

M  IN 

41 

28 

26 

22 

29 

25 

41 

23 

24 

33 

FAYETTEV 1 LLE 

60 

36 

40 

40 

42 

48 

40 

60 

64 

56 

27 

36 

45 

57 

66 

61 

59 

62 

67 

35 

40 

45 

54 

43 

61 

62 

66 

77 

MIN 

3  3 

2  9 

29 

3 1 

31 

28 

24 

26 

4  4 

14 

9 

27 

2  5 

30 

39 

28 

22 

61 

37 

41 

42 

41 

48 

37 

61 

64 

54 

27 

34 

46 

57 

66 

58 

59 

56 

57 

34 

38 

43 

52 

41 

59 

62 

67 

76 

MIN 

32 

30 

30 

33 

29 

26 

24 

44 

52 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

60 

38 

40 

40 

42 

48 

43 

60 

63 

60 

27 

33 

44 

67 

65 

63 

58 

52 

58 

35 

39 

44 

52 

49 

58 

62 

62 

76 

MIN 

38 

2  9 

29 

30 

30 

28 

^' 

26 

42 

18 

26 

24 

32 

29 

23 

FLIPPIN  CAA  AP 

59 

36 

37 

33 

38 

49 

45 

64 

66 

63 

27 

30 

42 

57 

68 

62 

48 

52 

58 

42 

36 

46 

51 

51 

63 

66 

72 

77 

MIN 

33 

28 

29 

41 

22 

22 

2 1 

22 

53 

3 1 

56 

FORDYCE  6  w 

73 

68 

48 

42 

45 

48 

52 

63 

65 

62 

38 

40 

55 

65 

70 

70 

60 

65 

66 

65 

31 

38 

54 

60 

67 

70 

71 

76 

MIN 

53 

39 

41 

42 

38 

20 

53 

34 

23 

FORT  Smith  w9  ap 

66 

48 

41 

37 

46 

54 

43 

64 

67 

59 

31 

35 

50 

59 

70 

63 

54 

51 

63 

37 

43 

48 

52 

52 

66 

67 

60 

75 

MIN 

38 

36 

34 

30 

28 

35 

13 

23 

32 

52 

47 

54 

FT    SMITH   water  plant 

64 

52 

48 

41 

48 

54 

52 

60 

64 

64 

29 

36 

44 

62 

68 

68 

66 

50 

59 

39 

42 

48 

51 

51 

61 

61 

66 

74 

MIN 

48 

34 

29 

20 

26 

2 1 

24 

50 

50 

54 

OIL  BERT 

60 

56 

38 

36 

38 

50 

50 

62 

66 

61 

30 

34 

41 

63 

69 

63 

57 

52 

58 

57 

45 

46 

52 

65 

65 

66 

78 

78 

MIN 

5 1 

30 

30 

" 

2  2 

49 

35 

28 

50 

30 

20 

13 

15 

17 

19 

55 

55 

63 

GRANN 1 S 

67 

60 

54 

40 

56 

56 

55 

63 

65 

60 

30 

48 

50 

65 

69 

65 

60 

57 

59 

56 

40 

52 

53 

59 

63 

62 

66 

67 

MIN 

34 

38 

30 

22 

54 

32 

36 

54 

28 

25 

31 

24 

30 

35 

52 

59 

60 

GRAVETTE 

MAX 

61 

34 

39 

37 

46 

50 

■39 

61 

64 

56 

28 

33 

43 

58 

66 

61 

59 

50 

55 

34 

39 

48 

54 

42 

60 

61 

61 

74 

MIN 

31 

27 

28 

29 

30 

24 

20 

42 

14 

24 

19 

16 

24 

26 

49 

36 

48 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 

38 

38 

40 

38 

36 

44 

38 

48 

26 

28 

40 

50 

58 

46 

58 

48 

42 

32 

42 

46 

50 

60 

62 

74 

MIN 

28 

30 

28 

30 

26 

30 

22 

24 

30 

40 

0 

10 

20 

22 

26 

2  7 

30 

34 

HARR ISDN 

MAX 

55 

49 

36 

34 

37 

50 

46 

63 

65 

56 

26 

33 

45 

57 

68 

60 

52 

50 

56 

52 

40 

44 

51 

45 

61 

64 

70 

77 

MIN 

34 

30 

28 

28 

30 

30 

25 

23 

45 

16 

5 

9 

22 

30 

25 

41 

30 

31 

47 

25 

22 

20 

20 

22 

24 

53 

56 

56 

HELENA 

MAX 

71 

70 

44 

44 

49 

47 

49 

59 

62 

66 

48 

33 

48 

62 

69 

65 

60 

62 

64 

62 

38 

43 

53 

58 

64 

64 

73 

74 

MIN 

50 

40 

35 

34 

39 

41 

30 

29 

39 

36 

13 

21 

22 

42 

33 

60 

34 

33 

52 

37 

32 

30 

28 

33 

33 

62 

59 

59 

HOPE   3  NE 

MAX 

64 

69 

55 

44 

45 

44 

55 

65 

63 

65 

58 

38 

45 

57 

67 

71 

72 

68 

65 

66 

35 

33 

46 

53 

61 

65 

70 

71 

MIN 

33 

35 

35 

35 

36 

40 

28 

28 

31 

41 

13 

16 

24 

35 

32 

33 

35 

36 

38 

31 

29 

23 

23 

26' 

33 

98 

58 

58 

28    29   30  31 


r«f  •r«ac« 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1955 


Day    Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7 

8 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

29 

HOT  SPRINGS 

MIN 

6e 

61 

50 

32 

38 

55 
37 

53 
30 

65 
24 

66 
35 

61 
3  1 

33 
10 

40 
21 

50 
21 

65 
43 

70 
3  3 

52 

30 

34 

53 

29 

27 

26 

24 

32 

36 

53 

61 

60 

JONESBORO 

61 

52 

37 

39 

41 

46 

43 

57 

64 

67 

29 

30 

46 

57 

6  7 

62 

MIN 

29 

37 

36 

28 

26 

39 

29 

7 

14 

16 

36 

30 

50 

35 

31 

48 

33 

28 

25 

26 

30 

30 

50 

68 

60 

KEO 

71 

60 

42 

42 

46 

48 

52 

64 

66 

60 

33 

34 

49 

62 

73 

MIN 

50 

32 

40 

2  7 

3  7 

2  8 

1 3 

20 

21 

41 

3  1 

50 

31 

29 

61 

30 

30 

25 

25 

30 

33 

63 

62 

60 

LEAD  HILL 

56 

42 

40 

51 

45 

66 

67 

45 

28 

32 

48 

56 

70 

MIN 

29 

32 

27 

2  1 

1 8 

3  5 

1 5 

5 

9 

2 1 

23 

22 

35 

31 

20 

43 

27 

19 

15 

16 

18 

19 

40 

47 

48 

LITTLE  ROCK  WB 

70 

46 

40 

46 

44 

51 

50 

64 

66 

58 

31 

33 

62 

62 

70 

MIN 

3  3 

31 

39 

35 

34 

28 

39 

22 

13 

20 

22 

41 

34 

45 

33 

32 

38 

30 

30 

27 

26 

33 

36 

53 

62 

64 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

73 

62 

46 

47 

50 

52 

55 

64 

66 

63 

40 

46 

60 

67 

7  2 

62 

MIN 

33 

36 

38 

41 

40 

28 

27 

36 

38 

15 

19 

26 

46 

34 

55 

37 

37 

64 

30 

30 

25 

22 

32 

35 

54 

60 

60 

MALVERN 

MAX 

70 

62 

50 

40 

45 

63 

53 

63 

66 

63 

34 

41 

53 

65 

72 

MIN 

55 

40 

35 

33 

40 

39 

28 

26 

32 

33 

14 

12 

21 

45 

30 

62 

31 

32 

66 

30 

30 

23 

23 

31 

32 

63 

61 

62 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

56 

53 

37 

35 

41 

45 

47 

63 

67 

67 

26 

30 

39 

56 

6  8 

MIN 

34 

3  1 

27 

29 

33 

34 

24 

19 

26 

24 

4 

9 

18 

30 

22 

46 

34 

25 

49 

30 

21 

19 

18 

20 

23 

48 

47 

60 

MAR  I  ANNA 

MAX 

60 

70 

42 

41 

43 

45 

43 

48 

66 

62 

63 

29 

32 

47 

6  0 

MIN 

34 

39 

31 

31 

34 

34 

26 

28 

32 

39 

11 

12 

20 

26 

3  1 

39 

32 

31 

36 

37 

31 

28 

26 

30 

32 

36 

62 

60 

MARKtO  TREE 

MAX 

61 

61 

38 

40 

42 

44 

44 

43 

56 

64 

69 

27 

29 

47 

5  7 

66 

MIN 

25 

36 

29 

29 

31 

39 

28 

26 

26 

35 

8 

8 

15 

18 

30 

30 

32 

29 

29 

36 

30 

26 

26 

25 

29 

30 

53 

59 

MARSHALL 

MAX 

63 

55 

37 

35 

38 

50 

46 

65 

64 

58 

28 

34 

40 

60 

6  7 

63 

47 

MIN 

50 

32 

30 

29 

33 

32 

24 

24 

37 

21 

5 

10 

20 

29 

29 

46 

33 

32 

49 

21 

30 

19 

21 

22 

23 

53 

60 

56 

MENA 

MAX 

64 

56 

49 

37 

42 

53 

52 

65 

65 

66 

32 

46 

49 

65 

69 

MIN 

48 

35 

32 

31 

35 

37 

26 

28 

30 

24 

8 

19 

25 

31 

35 

53 

31 

37 

38 

27 

27 

25 

23 

29 

33 

64 

60 

60 

MONT  I C£  LLO 

MAX 

73 

69 

55 

44 

52 

50 

52 

69 

64 

69 

33 

40 

59 

68 

7  1 

MIN 

5  5 

42 

35 

33 

35 

36 

32 

26 

25 

33 

14 

21 

27 

42 

33 

54 

32 

34 

54 

40 

30 

28 

21 

28 

39 

60 

58 

6C 

MORR I LTON 

MAX 

68 

55 

43 

38 

43 

52 

49 

62 

66 

59 

32 

35 

45 

60 

70 

MIN 

53 

39 

33 

32 

36 

37 

29 

26 

33 

26 

12 

17 

20 

35 

29 

51 

36 

30 

62 

30 

26 

24 

22 

29 

31 

54 

51 

6£ 

MOUNT  IDA 

MAX 

62 

68 

51 

40 

38 

48 

54 

53 

67 

66 

67 

32 

42 

53 

6  3 

MIN 

29 

37 

33 

32 

33 

37 

23 

20 

21 

30 

9 

12 

20 

29 

24 

28 

25 

30 

39 

27 

22 

11 

12 

21 

23 

29 

56 

62 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

59 

46 

40 

33 

41 

56 

58 

52 

20 

30 

39 

51 

6  1 

MIN 

40 

28 

23 

0 

25 

25 

43 

16 

-  2 

8 

23 

26 

42 

44 

28 

30 

36 

15 

19 

21 

29 

31 

26 

47 

55 

55 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

56 

32 

36 

34 

37 

50 

45 

65 

65 

58 

26 

29 

40 

66 

6  8 

62 

50 

77 

MIN 

35 

31 

28 

29 

32 

31 

25 

20 

37 

21 

9 

19 

23 

25 

43 

33 

26 

47 

32 

24 

24 

23 

22 

23 

62 

50 

65 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

MAX 

62 

5  7 

35 

36 

34 

38 

50 

45 

65 

66 

50 

27 

32 

41 

66 

68 

61 

47 

53 

56 

43 

46 

49 

52 

61 

66 

76 

MIN 

28 

31 

27 

27 

28 

32 

25 

19 

20 

40 

4 

2 

9 

19 

26 

26 

33 

30 

31 

26 

21 

23 

23 

22 

22 

26 

48 

49 

NARROWS  DAM 

MAX 

78 

60 

44 

43 

45 

58 

56 

64 

66 

46 

6  8 

60 

39 

36 

62 

63 

67 

MIN 

26 

37 

36 

33 

33 

41 

25 

22 

24 

23 

12 

20 

21 

28 

29 

30 

35 

4C 

41 

24 

20 

20 

36 

32 

37 

51 

69 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MAX 

63 

67 

58 

42 

43 

44 

58 

64 

62 

64 

58 

36 

46 

63 

67 

69 

M  I  N 

33 

32 

34 

32 

32 

39 

30 

28 

29 

37 

11 

11 

19 

26 

35 

39 

34 

34 

39 

26 

26 

23 

24 

30 

31 

41 

54 

60 

NEWPORT 

MAX 

63 

47 

40 

39 

42 

51 

49 

62 

67 

54 

31 

32 

45 

60 

69 

64 

5  6 

63 

55 

36 

45 

50 

60 

6  2 

67 

71 

MIN 

45 

34 

26 

27 

35 

36 

25 

19 

34 

21 

5 

15 

14 

36 

26 

47 

32 

26 

47 

29 

26 

22 

20 

26 

28 

49 

65 

55 

NIMROD  DAM 

MAX 

6  3 

69 

53 

55 

42 

54 

50 

66 

67 

58 

32 

40 

54 

6  1 

73 

MIN 

28 

38 

33 

30 

31 

26 

22 

26 

46 

17 

18 

24 

25 

33 

26 

28 

34 

3C 

22 

20 

1£ 

25 

2i 

28 

65 

53 

OKAY 

MAX 

69 

62 

56 

43 

46 

66 

56 

63 

67 

65 

40 

50 

56 

70 

7  0 

76 

MIN 

53 

34 

37 

35 

41 

41 

29 

27 

36 

37 

14 

16 

19 

46 

3  1 

56 

36 

39 

67 

31 

29 

2« 

25 

30 

31 

57 

6C 

63 

OZARK 

MAX 

5  3 

45 

40 

47 

57 

47 

62 

67 

56 

34 

37 

47 

61 

7  1 

77 

MIN 

45 

35 

31 

30 

36 

33 

28 

23 

30 

24 

8 

15 

21 

27 

29 

51 

30 

36 

3C 

28 

24 

22 

24 

26 

3: 

49 

49 

56 

PARAGOULD 

MAX 

61 

51 

38 

39 

43 

47 

45 

55 

62 

59 

27 

28 

45 

56 

64 

4£ 

70 

MIN 

43 

33 

28 

29 

35 

28 

27 

23 

33 

27 

6 

12 

17 

34 

25 

49 

35 

25 

4£ 

30 

26 

2* 

25 

28 

2< 

47 

5£ 

60 

PAR  I  S 

MAX 

69 

53 

4  7 

40 

45 

56 

54 

65 

70 

62 

32 

37 

63 

62 

7  3 

79 

MIN 

46 

35 

33 

30 

35 

35 

30 

23 

30 

26 

9 

18 

20 

31 

30 

52 

31 

35 

3/ 

29 

25 

21 

2; 

25 

2< 

61 

5C 

64 

PERRYV 1 LLE 

MAX 

70 

58 

45 

39 

43 

54 

50 

67 

64 

56 

34 

38 

51 

62 

72 

71 

MIN 

55 

40 

39 

32 

35 

35 

28 

30 

37 

22 

11 

17 

20 

38 

29 

63 

3C 

34 

52 

3C 

24 

25 

24 

26 

3] 

63 

58 

60 

PINE  BLUFF 

MAX 

72 

61 

42 

44 

43 

47 

54 

66 

67 

63 

31 

37 

53 

67 

7  3 

77 

MIN 

54 

41 

35 

35 

39 

40 

30 

29 

38 

32 

15 

23 

24 

48 

35 

51 

34 

33 

64 

31 

31 

2( 

2f 

34 

3( 

54 

64 

63 

PINE  Bluff  caa 

AP 

MAX 

42 

44 

45 

4  7 

52 

64 

65 

62 

35 

36 

5  3 

66 

7  3 

76 

MIN 

46 

38 

35 

36 

42 

32 

29 

28 

37 

24 

15 

22 

24 

38 

33 

46 

34 

32 

47 

31 

31 

2t 

21 

32 

31 

54 

61 

63 

POCAHONTAS  1 

MAX 

60 

54 

3  7 

36 

42 

5 1 

49 

60 

64 

60 

26 

32 

40 

68 

66 

6C 

70 

MIN 

41 

33 

28 

,27 

33 

33 

26 

20 

32 

26 

5 

10 

15 

32 

25 

47 

35 

26 

47 

3C 

24 

2V 

24 

29 

2< 

48 

62 

59 

PORTLAND 

MAX 

48 

50 

66 

64 

64 

66 

36 

39 

5  3 

6  6 

73 

MIN 

32 

40 

36 

37 

40 

42 

30 

30 

31 

37 

16 

17 

22 

22 

34 

33 

34 

33 

3t 

3£ 

32 

31 

2e 

29 

3i 

42 

55 

61 

PRESCOTT 

MAX 

43 

45 

43 

6  7 

71 

MIN 

31 

38 

36 

35 

35 

40 

26 

28 

28 

36 

12 

13 

22 

24 

33 

33 

36 

35 

31 

25 

29 

2« 

2' 

24 

34 

37 

5£ 

62 

ROGERS 

MAX 

36 

42 

42 

57 

6  7 

61 

61 

77 

MIN 

35 

28 

27 

29 

31 

28 

22 

25 

41 

15 

^2 

6 

25 

24 

32 

35 

26 

40 

3; 

IE 

19 

21 

22 

26 

2( 

49 

38 

63 

RUSSELLVILLE 

MAX 

70 

37 

44 

49 

60 

7  1 

71 

MIN 

51 

39 

31 

23 

36 

37 

26 

24 

28 

29 

10 

21 

19 

34 

29 

52 

29 

34 

51 

29 

24 

2: 

2; 

24 

2< 

64 

52 

52 

SAINT  CHARLES 

MAX 

46 

43 

42 

50 

60 

66 

63 

29 

35 

61 

60 

72 

MIN 

36 

41 

33 

33 

35 

41 

26 

26 

29 

46 

13 

14 

21 

28 

30 

36 

32 

30 

3: 

37 

31 

2-; 

24 

30 

3] 

37 

5S 

61 

SEARCY 

MAX 

65 

4 1 

38 

43 

50 

52 

6  1 

65 

59 

32 

33 

46 

62 

70 

64 

62 

56 

6 1 

6  7 

38 

50 

59 

63 

66 

7  1 

71 

MIN 

48 

37 

29 

30 

36 

38 

30 

24 

32 

29 

8 

14 

17 

35 

28 

50 

32 

29 

50 

29 

26 

24 

23 

.30 

30 

52 

69 

58 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

72 

60 

45 

48 

46 

57 

66 

67 

60 

33 

36 

55 

67 

72 

69 

62 

62 

64 

69 

39 

43 

52 

60 

66 

70 

70 

74 

MIN 

32 

36 

35 

25 

25 

36 

30 

10 

16 

18 

47 

35 

50 

29 

28 

54 

31 

25 

27 

22 

26 

38 

65 

66 

62 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

60 

62 

36 

40 

37 

42 

49 

36 

61 

63 

31 

29 

34 

45 

60 

66 

59 

59 

56 

65 

36 

40 

42 

53 

45 

69 

63 

63 

MIN 

38 

28 

26 

29 

30 

26 

21 

22 

27 

29 

2 

2 

7 

20 

2  1 

30 

26 

27 

42 

17 

16 

16 

17 

17 

24 

25 

37 

37 

STUTTGART 

MAX 

72 

62 

42 

40 

44 

45 

61 

61 

66 

62 

49 

35 

50 

61 

71 

65 

57 

61 

63 

69 

33 

41 

63 

69 

66 

69 

71 

74 

MIN 

48 

41 

34 

34 

40 

41 

30 

28 

36 

34 

14 

21 

23 

40 

35 

51 

34 

33 

52 

31 

31 

28 

27 

31 

35 

63 

60 

62 

8««  r«f«r«ac«  aot«s  tollovlng  Btatloa  Iiulsz. 
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Table  5- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1955 


Station 

Day 

Ol 

Month 

e 

<r 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9 

ESE 

61 

69 

49 

41 

47 

44 

45 

48 

59 

64 

61 

30 

35 

49 

68 

69 

62 

49 

61 

63 

40 

33 

41 

62 

68 

63 

68 

70 

53.2 

M  IN 

35 

49 

34 

34 

35 

41 

30 

28 

31 

40 

13 

16 

21 

25 

33 

36 

33 

32 

34 

37 

30 

26 

26 

30 

32 

37 

56 

60 

33*4 

SUB  1  ACQ 

66 

54 

51 

39 

44 

56 

54 

62 

68 

60 

32 

37 

51 

61 

72 

68 

56 

52 

62 

39 

39 

49 

51 

63 

65 

67 

71 

66.5 

MIN 

36 

36 

32 

29 

34 

36 

30 

27 

30 

28 

9 

17 

23 

31 

33 

61 

3 1 

3  1 

3U 

24 

26 

24 

26 

34 

33 

62 

54 

48 

32.  0 

TEXARKANA  HB 

A  P 

6« 

57 

47 

44 

45 

55 

54 

63 

66 

60 

36 

48 

57 

66 

71 

73 

60 

65 

69 

37 

37 

47 

53 

69 

66 

71 

72 

7  7 

56.0 

MIN 

37 

36 

39 

36 

42 

41 

30 

30 

40 

22 

14 

24 

30 

44 

39 

60 

42 

37 

29 

29 

26 

27 

33 

39 

59 

60 

62 

37.0 

TURNPIKE 

57 

46 

41 

34 

35 

44 

45 

50 

59 

59 

52 

34 

39 

45 

60 

69 

51 

44 

63 

61 

34 

42 

46 

61 

65 

66 

68 

69 

49.4 

MIN 

*6 

35 

25 

30 

31 

30 

29 

33 

41 

42 

1 

12 

24 

28 

43 

44 

27 

29 

41 

24 

23 

22 

28 

30 

3  1 

41 

61 

61 

31.9 

WALDRON 

MAX 

67 

52 

52 

48 

42 

54 

50 

65 

66 

62 

31 

42 

64 

63 

70 

67 

63 

54 

60 

44 

40 

46 

53 

54 

66 

66 

76 

73 

66.4 

MIN 

<>8 

34 

31 

31 

33 

33 

24 

20 

34 

26 

e 

17 

22 

24 

26 

50 

28 

38 

41 

26 

23 

18 

20 

2 1 

27 

63 

5 1 

67 

30.9 

WALNUT  RIDOb 

CAA  AP 

61 

39 

36 

40 

42 

50 

42 

59 

63 

54 

27 

29 

42 

57 

66 

64 

42 

65 

61 

55 

34 

43, 

49 

68 

60 

62 

73 

73 

61.3 

MIN 

3« 

32 

28 

30 

39 

31 

27 

25 

37 

14 

6 

12 

20 

34 

28 

37 

30 

28 

62 

30 

28 

26 

25 

29 

29 

62 

54 

59 

31.4 

HARREN 

MAX 

73 

65 

52 

44 

46 

47 

55 

63 

67 

69 

38 

40 

55 

67 

72 

68 

58 

65 

66 

66 

34 

46 

66 

60 

67 

70 

76 

79 

59.4 

MIN 

54 

40 

36 

37 

42 

39 

27 

28 

42 

38 

15 

22 

21 

48 

33 

53 

34 

34 

64 

32 

31 

27 

27 

32 

37 

55 

63 

63 

38.0 

MHITE  ROCK 

MAX 

60 

45 

40 

35 

37 

41 

43 

57 

60 

56 

26 

31 

36 

58 

63 

63 

48 

43 

34 

36 

45 

46 

49 

56 

66 

63 

67 

47.9 

MIN 

40 

27 

24 

27 

31 

31 

24 

27 

40 

17 

-  2 

6 

18 

32 

43 

43 

27 

31 

I'B 

20 

22 

29 

31 

32 

41 

62 

64 

29.  1 

M 1 LSON 

MAX 

58 

46 

42 

51 

41 

63 

62 

31 

32 

41 

56 

68 

62 

65 

68 

65 

59 

51 

52 

52 

63 

63 

70 

70 

MIN 

30 

29 

33 

30 

32 

39 

29 

29 

40 

30 

9 

20 

29 

32 

31 

51 

33 

31 

60 

37 

31 

29 

26 

29 

32 

50 

52 

60 

33.6 

KYNNE 

MAX 

54 

51 

40 

40 

43 

44 

45 

58 

63 

57 

30 

29 

47 

68 

67 

59 

52 

66 

63 

60 

34 

40 

49 

65 

62 

64 

70 

71 

52.2 

MIN 

51 

35 

30 

31 

37 

35 

24 

24 

39 

30 

9 

9 

18 

30 

30 

51 

32 

27 

49 

33 

31 

27 

23 

26 

■  33 

52 

60 

62 

33.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
ot 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

EvAP 

.04 

.07 

.  10 

.03 

• 

.04 

.  12 

.  16 

.27 

.08 

.  14 

.  10 

.09 

» 

.11 

.12 

.11 

# 

• 

.  12 

1  .  70 

WIND 

123 

99 

101 

168 

100 

164 

188 

• 

* 

202 

35 

80 

153 

280 

• 

62 

52 

44 

• 

ft 

142 

20888 

MOPE 

EVAP 

.07 

.26 

.11 

.03 

.  16 

.07 

.09 

.14 

• 

.28 

.13 

.13 

.12 

.15 

* 

.22 

.09 

.13 

.04 

.03 

2.6SB 

WIND 

4B 

75 

73 

135 

68 

51 

15 

12 

17 

65 

78 

52 

16 

57 

IS 

59 

48 

55 

44 

60 

15 

18 

19 

40 

20 

20 

30 

34 

1242 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.10 

.16 

.U 

.07 

.00 

.00 

.09 

• 

« 

.30 

.11 

.13 

.  13 

.12 

« 

.16 

.13 

.01 

.00 

WIND 

83 

65 

47 

57 

61 

39 

28 

21 

23 

97 

91 

49 

32 

67 

31 

77 

35 

30 

58 

89 

18 

17 

22 

36 

43 

42 

29 

36 

132S 

NIMROO  DAM 

EVAP 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

» 

.39 

.07 

WIND 

61 

166 

18 

27 

38 

52 

10 

24 

91 

171 

93 

26 

70 

40 

77 

7 

24 

66 

149 

86 

15 

14 

30 

18 

70 

22 

80 

1545 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.04 

.02 

.17 

.04 

* 

.06 

.  14 

« 

« 

.21 

.05 

.11 

.05 

.07 

.00 

.20 

» 

.12 

.07 

.13 

.05 

.06 

1.78B 

WIND 

45 

116 

87 

129 

159 

42 

15 

15 

33 

76 

110 

96 

46 

71 

42 

45 

46 

56 

60 

150 

15 

19 

21 

43 

26 

58 

84 

56 

1765 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1955 


CORNING 

EL  DORADO  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORT   SMITH  WB  AP 

GILBERT 

GRAVETTE 

JONESBORO 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAMMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PINE  BLUFF  CAA  AP 
POCAHONTAS  1 
PRESCOTT 
ROGERS 

TEXARKANA  WB  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


9     10     11     12    13    14     IS     16  17 


Sea  refereoca  not«a  following  station  Index. 
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STATION  INDEX 


ARKASaAB 


Station 


Abbott 

AltClB 

AluB  Pork 

Aly 

ABlty  3  NE 

Aotolne 
ApUn  1  » 


a«t«BVtlle  Liv«»tock 

BateBvllle  L  D  1 
Bvmr  Creek  Lak« 


Berryvllle 

BlE  Ftmt 

Big  Fork 

Big  Lak«  OutI« 

BUck  Rock 

Blakely  Uounta 

Blue  HouDtBln 
Blwff  City 
BlythvvlUe 
Booncvllle 
BotklobuTK 


Cold  SprlDgi 
CoMbs  3  SE 


EMvlU  Knob 

EiKle  Gap 

El  Dormdo  CAA  AP 
Eureka  Sprlogs 
EveolDg  Shade 


Faye 


111 


.  AP 


Fayettevllle  Exp.  Sta. 
Fllppln  CAA  AP 
Pordyce  6  • 

Forester  4  WMW 


Forr. 


;  City 


Fort  Smith  WB  Alrpon 


Green  Houn 


Beber  SprlosB  3  S« 


Henderson  : 
Bope  3  HE 
Bopper 


Buotsvllla 


Jooraboro 


County 


Scott 

LavrVDc* 

Salloe 

Tell 

Clark 

Plk« 
Perry 
Pope 
Clu-k 

Little  Rl< 


0534'Gre«De 
05361 Jackaoo 
0S82  Salloe 
OS 86  Bon too 
0616  Carroll 


Baxt< 


HisslsBlppl 
LoKan 
Van  Bureo 


Baxter 

HlSSlMlppl 

Lonoke 


Sebastian 

1188  Searcy 
1224  Loooke 
123B  Garland 
1442  Monroe 

1455  Johnson 
1492  Van  Tturen 
1520iscott 
1574  Uadlson 
1582  Newtoo 

1596  pBulkner 

1632  Clay 
|l640|Baxter 
,  1666 ! Polk 
|1730  Ashley 

!l7S0  PuUski 
1768  Lincoln 
1 1814  Pike 
:  1829  Faulkner 
1 1834 : Yell 

' 1838| Yell 
|1948'Sevier 

1956  Boone 

1960 Icblcot 
liaeSlpralrle 

,1982' Johnson 
2148  Desha 
'2150  Desha 
12176  HashlnKtoo 
I  2204  Scott 

2300 'union 
2356  Carroll 
2366  Sharp 

2442  WashinKtoD 

2443  Washington 


KlDgBland 

LAke  City 
La«ar  2  S« 
Lang ley 
Lead  Bill 

Lee  Creek  Guard  Sta. 
Leo  I  a 

Little  Rock  TB  Airport 
Little  Rock  put.  PI. 

LouaoD  2  SE 


2528  Marion 
2540  Dallas 
2544  Little  Rivei 
2556 , Scott 

12564, St.  PranclB 
I2574  Sebastian 
2578  Crawford 
2598  Ashley 
3670  Hempstead 

2760  White 
2794  Searcy 
'2842  Pike 
2908  Polk 
2922  Yell 

2930  Benton 

'2946  Carroll 

I  2952  Stone 
2962  Faulkner 
2976  Sebastian 

3074  Clark 

3098  Calhoun 

3132  Sharp 
1 3164  Boone 
;3230  jCleburne 

3235  Pope 
3242  Phillips 
'3258  Baxter 
3428  Heapstead 
3438  Montgomery 

3442  Sevier 
3466  Garland 
3540  Madison 
3556  Union 
35S4  Little  Rive 

3600  Nevton 
3704  Garland 
3734  Craighead 
3862  Lonoke 
3904  Cleveland 

13998  Craighead 
14019  Johnson 
406O  Pike 
4106  I  Boone 
4116  jCravford 


4134|Gr.ot 
4248 Ipulagke 
4250  Ipulaske 
4324  Pope 

U332  Onion 


34  17 

34  02 

34  58 

35  as 

34  07 

33  37 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

35  45 

34  43 

35  05 

36  28 

35  04 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  33 

36  < 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 
33  41 
35  56 
35  09 
35  39 

33  52 
35  2S 

34  54 

35  52 

36  22 

35  49 

34  57 

36  08 
33  36 

33  35 

35  18 
35  52 

34  47 
34  27 

34  41 

35  28 
35  35 

4  58 

35  48 

36  06 

35  ( 

36  24 
36  17 
34  26 

33  02 


34  02 
36  23 

33  31 

34  58 


94  13 

91  05 
93  52 
93  29 
93  35 

93  35 
93  00 
93  53 

93  03 
91  12 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 


90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  34 

92  24 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 

93  39 
93  09 
89  55 
93  55 

92  30 

93  19 
91  28 

91  10 
93  30 

92  34 

89  57 


92  51 

94  18 

92  44 

91  45 

93  01 

91  18 

93  26 

92  38 

93  54 
93  48 

93  18 

92  27 

90  35 
92  31 

94  25 

91  56 


Ofaaer- 
vation 
time 


30 


204 


'35  43  93  24  2330 

33  53'  91  30' 

33  S3  91  30 
35  57  93  59  1243 

34  43  94  19  1150 


33  13 
36  24 
36  OS 
36  05 
36  00 

36  06 
36  18 
33  49 

33  43 

34  47 

35  01 
35  20 
35  39 


35  07 

35  59 
34  20 
34  14 

34  53 

36  34 
36  30 
36  02 

35  14 
35  13 


92  48 

93  44 

91  37 

94  10 
94  10 

94  10 

92  36 

92  31 
94  24 

93  53 


91  26 

92  43 

93  33 

94  20 

93  41 

94  28 

93  26 

93  12 

92  23 

94  15 

93  09 

92  28 
91  29 

93  07 
93  03 


252 


Jaaes  V.  Wllllaas 
Ruby  8.  Owens 

.  later  forks 
Curn  B.  SMaie 


H.  HaUiburton 


Obaeiver 


stern  C  k  1 
Parker 

1.  Grtrtlthi 


U.S.  ForwBt  Ser' 


1,  Breckinridge 
Etta  C.  Burks 
Earle  L.  Browne 
Luclle  R.  Mcwethy 

CLOSED  ----- 
Anna  M.  Llles 

Lee  W.  McKenney 
Corps  of  Engineers 

Corps  of  Engineers 

R.  E.  Blaylock 
Cleo  E.  Yandell 
Tho>as  M.  Pearson 


Edith  Z.  LehMan 

U.  S.  Amy 
Froney  Del  1  Bortoi 
R.  W.  Hoi I  is 
Ark.  PvT      Sgt  Co 
B.  F.  Northern 


6P  Dr.   Irving  F.  Bead 
7A  Earl  B.  Rlddlck 
7A  Margaret  Zornes 
HID  Maude  C.  Brashears 


35  28 i  92  58 :  555 

2  34  32 1  90  35  I  200 
7  136  22  I  92  16  1  580 
4  33  43 1  93  33  I  375 

3  ]34  22  93  41 ;  700 


4133  56 

3  34  31 
7  36  05 

33  02 

4  33  35 

36  01 

34  42 

35  50 
34  36 
33  50 


35  49 

35  26 

34  19 

36  24 

35  42 

34  10 
34  44 

34  46 

35  34 
33  22 


94  32 
93  03 

93  44 

92  05 

94  03 

93  11 
93  04 
90  42 

92  00 

92  16 

90  26 

93  25 

93  51 
92  54 

94  19 

92  35 

92  14 

93  19 
92  SO 
92  46 


337 


Earnest  C.  Caapbel 


Mabel  F.  Spray 
Opha  Wolfe 

rles  F.  Ford 
,  Civil  Aftro  ; 


R.  J.  Schoeppe 
Jethro  R.  Denson 
Ina  J.  Logan 


C.  Ell  Jordan 
Daisy  G.  Vaught 
W.  E.  McVay 
Willie  PendergrasB 


Obed  B.  Wilson 
U.S.  Forest  Serv: 
Thomas  E.  Caotre! 
Dorothy  M.  Been 

Soil  Cons.  Servii 
Theresa  Donaldsoi 
R.  C.  Beene 


eilxabeth  V.  Friday 
Park  Service 
Pearl  Harkley 
Corps  of  Engineers 
I.  E.  McOovell 

Lottie  D.  Davis 
Mrs.  Velma  H.  DuAb 
Benedictine  SlBteri 

Waller 
Claudle  W.  Bunter 

Tressa  St.  Clair 
cb  Exp.  Station 
el  F.  Forrester 
W.  Kellogg 


U.S.  Weather  Burea 
L.  R.  Water  Works 
Catherine  ftuBsell 
flora  A.  BaMlltOD 


2  3  S 
3 

3  3  S 


2  3  5 
3 

2  3  9  8 


Reier 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

• 

3 

D 

1 

■a 
<g 
»J 

Longitude 

g 

ObMT- 

vati(Hi 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 

w 

Temp. 

a 

1 

3 

7 

39  46 

3007 

8A 

Lola  1.  Dollar 

3 

C 

lad 1 BOB 

if^franclB 

3 

39  00 

7A 

Dawen  E.  Ghent 

3  3  5 

c 

Hagnolla  3  K 

:oIuBbla 

33  19 

313 

Earl  E.  Graham 

3 

c 

iagnolla  5  N 

4330 

4 

33  20 

93  13 

380 

mid: 

Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 

C 

3 

Malvern 

4563 

Hot  Spring 

3 

34  33 

93  49 

311 

5P 

9p; Malvern  Fire  Dept. 

3  3  5 

3 

Mammoth  Spring 

Fulton 

7 

36  20 

6B0 

3 

Marlanna 

Lee 

5 

Marked  Tree 

3 

39  33 

329 

7A 

Illllam  M.  Crick 

2  3  5 

c 

Marshall 

4666 

7 

33  54 

93  38 

1050 

SB 

7A 

Mrs.  Hlnnie  Morton 

3  3  9 

3 

Marvel  1 

4678 

34  33 

90  55 

195 

3 

2  3  5 

Searcy 

36  03' 

749 

I'erne  N.  Davenport 

Melbourne 

I  card 

7 

36  04 

610 

3 

jHena 

Polk 

3 

34  35 

1207 

7A 

i.  W.  St.  John 

2  3  5 

iMootlcello 

4900 

3 

33  35 

91  48 

265 

3P 

9P 

Arkanaas  A  k  H  Col . 

2  3  9  7 

c 

2  3  5 

c 

4906 

Ashley 

3 

33  19 

91  29 

129 

c 

Morobay  Lock  k  Dam 

Calhoun 

3 

33  19 

85 

rorpB  of  EnKlnoerB 

Horrilton 

35  07 

Mount  Ida 

iootgomery 

3 

34  33 

603 

7A 

rilliam  E.  Black 

3 

Hount  Hagaxlne 

5010 

Logan 

1 

as  10 

93  41 

2800 

7P 

7P 

U.S.  Foreat  Service 

2  3  5 

c 

5036 

Baxter 

7 

36  30 

93  33 

800 

7P 

2  3  9  7 

Mountain  Homo  C.  of  E. 

Baxter 

7 

36  30 

8O0 

,orpe  of  Engineers 

Mountain  Vie*  1  W 

7 

35  33 

Hountainburg  3  SSW 

:rawford 

1 

35  36 

730 

9P 

CLOSED  -  -  -  -  . 

2  3  5 

Julberry^ 

5072 

Franklin 

1 

35  34 

94  01 

500 

7A 

Henry  C.  Arvln 

3 

c 

5110 

Pike 

3 

34  10 

93  43 

439 

8A 

2  3  9  6 

C 

Nashville  Peach  Subatn. 

* 

34  00 

550 

Nashville  SCS 

Sowa^d 

33  97 

373 

3 

Nathan 

Howard 

3 

34  07 

7A 

Sdna  J.  Westfall 

3 

Neehope 

5174 

Pike 

3 

34  14 

93  SO 

850 

7A 

Elsie  F.  Word 

3 

3  6 

c 

Newport 

5186 

7 

35  36 

91  17 

225 

SS 

2  3  9  7 

llimrod  Dam 

Perry 

I 

34  57 

470 

Nortork  Dam 

Baxter 

36  15 

425 

Odell 

Washington 

I 

35  48 

1500 

7A 

Ira.  Renzo  Hurst 

2  3  5 

c 

Oden 

5358 

Montgomery 

3 

34  38 

93  46 

800 

7A 

Vera  J.  Cenn 

3 

c 

Okay 

5376 

Howard 

4 

33  46 

93  53 

300 

3P 

2  3  9 

Osceola 

HlsslBSlppi 

2 

35  43 

350 

3 

34  37 

300 

Ozark 

Franklin 

1 

35  39 

396 

6A 

Burns  Wakefield 

3 

Paragould 

9563 

9 

36  04 

90  29 

273 

4P 

4P 

ladlo  Station  KDRS 

2  3  5 

c 

■rls 

5576 

Logan 

39  18 

93  49 

SS 

2  3  5 

Parkin 

Cross 

3 

33  16 

222 

7A 

Corine  D.  Gardner 

Parthenon 

Newtoo 

1 

33  37 

925 

HID 

Arthur  B.  Carlton 

Perryville 

1 

35  00 

l^t 

7A 

Artie  E.  Rankin 

2  3  3 

Pine  Bluff 

5754 

Jefferson 

34  12 

92  00 

215 

7P 

7A 

Mary  T.  Scheu 

2  3  5 

c 

c 

Pine  Bluff  CAA  AP 

5756 

Jefferson 

I 

34  10 

91  56 

205 

ilD 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  7 

Pino  Ridge 

Montgomery 

3 

34  35 

840 

7A 

J.   R.  Huddleaton 

Pocahontas  1 

Randolph 

7 

36  16 

330 

7A 

Benedictine  Slaters 

Ashley 

3 

33  14 

122 

7A 

Hrs.  Pearl  Newloo 

c 

5908 

33  48 

93  23 

318 

7A 

7A 

2  3  5  7 

3 

Prescott  SCS 

5910 

3 

33  48 

93  23 

MID 

Soil  Cons.  Service 

c 

Pyatt 

Marlon 

7 

36  16 

800 

KID 

Ono  V.  McLean 

Ratcliff 

7A 

Lulu  U.  Weeks 

Ravana 

Miller 

4 

33  04 

230 

IHID 

Bonny  L.  Allen 

c 

6102 

Hot  Spring 

3 

34  26 

92  94 

KID 

Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 

c 

c 

Rlson 

6174 

Cleveland 

3 

33  57 

92  11 

231 

8A 

J.  H.  Vaney 

3 

Rogers 

7 

36  20 

1387 

SS 

Howard  Fowler 

Russellville 

Pop"" 

5P 

U.S.  Forest  Service 

Saint  Charles 

Arkansas 

7 

34  23 

200 

8A 

Pish  b  Wltdllfo  Serv 

3 

Saint  Francis 

6380 

Clay 

3 

36  27 

90  08 

300 

7A 

William  S.  Buckley 

3 

2  3  5 

Searcy 

5506 

White 

39  15 

91  44 

243 

5P 

7A 

Adam  C.  Helton 

2  3  9  7 

Sheridan  Tower 

3 

34  27 

290 

6P 

Ark.  Forestry  Coma. 

Shirley 

Van^Buren 

7 

39  38 

600 

7A  Haud  K-  Bradford 

Slloam  Springs 

Benton 

1 

36  11 

1150 

7A 

John  Brown  Univ. 

3 

Smithvllle 

6698 

Lawrence 

36  05 

91  18 

MID 

Nora  F.  Rudy 

c 

3 

7 

6768 

Dallas 

3 

33  53 

92  48 

7A 

Mrs.  Rachel  Sutler 

3 

Lafayette 

33  22 

270 

7A 

Hubert  Baker 

Star**Clty  2  S 

Lincoln 

3 

33  54 

392 

7A 

Ark.  Forestry  Co» 

Yell 

1 

34  53 

682 

7A 

T.  P.  Sims 

3 

Stuttgart 

6918 

Arkansas 

1 

34  29 

91  32 

214 

6P 

7A 

George  L.  Clark 

2  3  5 

2  3  5 

Stuttgart  9  ESE 

6920 

Arkansas 

7 

34  38 

91  29 

198 

7A 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5  6 

c 

Sublaco 

7P 

Hew  Sublaco  Abbey 

Sugar  Grove 

Logan 

I 

35  04 

500 

9A 

0.  R.  Pennell 

1  3 

ISuear  Loaf  Mountain 

Cleburne 

7 

35  29 

300 

7A 

CLOSED  -  -  -  -  - 

5/25/54 

c 

Taylor 

7038 

Columbia 

4 

33  06 

93  27 

247 

7A 

Idella  0.  Norwood 

1  3 

3 

Texarkaoa  WB  Airport 

7048 

Miller 

4 

33  27 

94  00 

361 

HID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

'3  3  5  7 

c 

2  3  5 

7 

Turnpike 

7262 

Pope 

1 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

7  C 

Viola 

7430 

36  2' 

91  91 

693 

7A 

A.  F.  King 

3 

3 

Waldron 

7488 

Scott 

1 

34  34 

94  06 

675 

5P 

5P 

William  D.  Dlvens 

2  3  5  7 

c 

2  3  5 

Halnut  Grove 
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Independence 

7 

35  51 

91  21 
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6P 

A.  H.  Fast 

3 

t    2  3  5 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

Lawrence 

7 

36  08 
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U.S.  Civil  Aero  Adm 

3  3  5 

2  3  5 

7 
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Bradley 

3 
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92  04 

'  206 

6P 

6P 
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2  3  5 
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Washita 

7592 

3 

34  38 

93  32 
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3 

2  3  5 

West  Pork 

7694 

7 

39  95 

94  11 
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Hrs.  N.  C.  Threlkel 

c 

C 
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7 

36  19 

91  92 
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c 
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5P 
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4 

33  48 

94  04 
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7A 

L.  H.  Snead 

3 

2  3  5 

7  C 
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7912 

MlasisBlppl 

2 

35  34 

90  02 

237 

7A 

D.  0.  Anderson 

2  3  9 

2  3  5 

Winfrey 

7936 

Crawford 

35  44 

94  06 

1152 

HID 

Clyde  P.  Headors 

c 

3 

Wing 

7990 
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] 

34  57 

93  28 

350 

HID 

Miles  B.  Turner 

c 

3 
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5 

35  13 

90  46 
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SS 

SS 

wm.  H.  Courtney 

2  3  9 

1 

3 
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Marlon 

7 

36  13 

92  41 

7A 

Hadge  V.  Doahler 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  ii^dex  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65" F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hfc-il  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data   in  Tables  3,   5,   6.   and  snowfall  data   in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station   Index   for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST ,  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  seccessive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI imatologist  at  Weatner  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No,  of  Days   .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  w_lnd_shield_, 

AU    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARKANSAS  -  MARCH  1955 


WEATHER  SUMMARY 


With  temperatures  near  average  at  53.0°  and  precipitation  well  above  average  at  5.67 
inches,  conditions  were  generally  favorable  to  agriculture.     However,  a  disastrous  cold 
wave  overran  the  State  during  the  last  week  in  March  dropping  temperatures  more  than 
30  degrees  below  normal  on  the  26th.     Gardens  were  severely  damaged  and  crops  of  peaches, 
plums,   and  pears  were  mostly  destroyed. 

The  average  temperature  of  53.0°  was  only  0.2°  above  normal.     Except  for  a  brief  period 
of  cool  temperatures  on  the  7th  and  8th,  March  1st  through  the  15th  was  well  above  nor- 
mal including  several  days  with  temperatures  more  than  20°  above  normal.     Beginning  on 
the  16th  temperatures  dropped  below  normal  and,   except  for  parts  of  the  State  on  the  20th 
and  31st,   remained  below  the  rest  of  the  month.     The  extreme  effects  of  the  cold  wave 
were  felt  on  the  26th  when  temperatures  dropped  to  more  than  30°  below  normal  over  large 
areas  of  the  State.     Lowest  reported  on  the  26th  was  2°  at  Mount  Magazine  and  White  Rock 
and  most  minimum  temperatures  over  the  State  were  under  10  degrees.     Highest  mean  temper- 
ature was  60.1°  at  Crossett  and  low.est  was  46.4°  at  Green  Mountain.     The  highest  temper- 
ature of  93°  was  recorded  at  Narrows  Dam  on  the  13th.     Quite  generally,   highest  temper- 
atures on  record  for  the  date  occurred  on  the  10th  and  12th  and  the  lowest  on  record  for 
the  date  occurred  on  the  25th,   26th,   and  27th. 

The  average  precipitation  of  5.67  inches  was  1.14  inches  above  normal.     Periods  of  pre- 
cipitation were  the  1st,   5-6th,   13-22nd,   25-26th,   and  31st.     Except  for  small  areas  in 
the  northwest  and  extreme  southwest,   the  entire  State  received  normal  or  above  amounts 
with  many  stations  recording  two  or  three  inches  above  normal.     Greatest  total  recorded 
was  9.69  inches  at  Dermott.     Other  large  amounts  were  8.36  inches  at  Crossett,  8.31 
inches  at  Bald  Knob,   8.26  inches  at  Helena,  and  8.02  inches  at  Searcy.     Snow  fell  in 
measurable  amounts  at  a  number  of  stations  in  the  northern  portions  on  the  21st  and  22nd. 
The  greatest  amount  was  2.0  inches  at  Eureka  Springs  and  Harrison.     Numerous  stations 
reported  no  snowfall  during  the  entire  month.     The  least  monthly  total  precipitation  was 
3.01  inches  at  Whitecliffs. 


A  reversal  of  seasonal  temperature  trends  with  the  first  half  of  the  month  extremely 
warm  caused  early  advancement  in  the  growth  or  leafing  of  most  types  of  plant  life.  With 
the  rapid  growth  of  vegetation,  peaches,  plums,  and  pears  were  in  full  bloom  by  the  middle 
of  the  month.     The  second  half  saw  falling  temperatures  which  reached  record  lows  on  the 
26th  and  27th  with  disastrous  results  to  all  vegetation  to  the  extent  of  freezing  leaves 
on  the  trees.     Peaches,  pears,  plums  and  virtually  all  tender  vegetables  were  destroyed 
almost  completely.     Strawberries  were  damaged  in  varying  degrees  and  wheat,  rye,  and  barley 
were  seriously  hurt.     Much  of  the  lespedeza  just  coming  up  at  that  time  was  lost.     On  the 
brighter  side,  soil  moisture  was  generally  adequate  over  the  State  and  land  preparation 
was  progressing  satisfactorily  although  farm  work  was  not  as  far  advanced  as  at  the  same 
time  last  year.     There  was  some  uncertainty  as  to  the  extent  of  damage  to  the  small  grains. 
However,  some  of  the  damaged  acreage  was  expected  to  be  replanted.     The  March  freeze  killed 
tomato  plants  in  cold  frames,  severely  damaged  radishes,   greens,   and  spinach.  Potatoes 
were  frozen  back  to  ground  level  and  most  farm  gardens  had  to  be  replanted. 


STORMS 


Six  severe  storms  were  reported;  one  on  the  14th  with  wind  and  hail  damage  at  Winchester, 
one  on  the  16th  with  lightning  striking  a  house  in  Sheridan  injuring  two  persons  and  causing 
minor  damage  to  a  house  in  Prattsville,   and  four  on  the  20th  from  12:30  p.m.   to  3:30  p.m. 
At  12:30  p.m.  a  tornado  occurred  in  Logan  County  affecting  areas  north  of  Subiaco  and  north- 
east of  Subiaco  near  Scranton.     At  2:00  p.m.  high  winds  caused  considerable  property  damage 
at  Plumerville,   Guy,  Needs  Creek,  Friendship  and  Pleasant  Valley  communities,  Quitman  and 
Ida.     One  person  was  injured.     The  American  Red  Cross  reported  8  homes  and  8  other  buildings 
damaged  in  Conway  County,  6  homes  damaged  in  Clebourne  County  and  4  homes  and  15  other  build 
ings  damaged  in  Faulkner  County.     At  3:15  p.m.  high  winds,  hail,  and  heavy  rain  struck  Hope 
where  many  homes  were  damaged  by  wind  and  more  extensively  by  heavy  rain.     At  3:30  p.m.  a 
tornado  occurred  in  Mississippi  and  Craighead  Counties  injuring  one  person  and  damaging  18 
homes  in  Craighead  County  and  1  home  and  2  other  buildings  in  Mississippi  County.     The  tor- 
nado then  moved  over  the  State  Line  into  Missouri  where  two  homes  were  damaged.     Heavy  rains | 
especially  in  the  Jonesboro  area,  caused  temporary  inundation  of  thousands  of  acres  of  farm  j 
land . 


Marion  G.  Talcott 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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COMPARATIVE  DATA 
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Beginning  wltli  1955,  averages  liave  been  weighted  according  to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this  table  for  earlier  years. 
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20 

0.0 

0 

7 

4 

2 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
MARCH  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

— 
S 

o 

E 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sieel,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1  .50  or  More| 

lir°Sore 

5  f 
o| 

5  i 

5  J 

Offl 

DtVlLS  KNOB 

58.6 

37.2 

48  ,  U 

79 

1  0 

3 

26 

531 

0 

1 

1  0 

0 

?  *f  ? 

2 1 

0 

2 

2 

EUREKA  SPRINGS 

62  •  1 

38  .3 

50,2 

0.2 

82 

10 

^ftO 

*  97 

-    0  SI 
.  51 

_ 

* 

3 

^ 

FAYETTEVILLE 

61.7 

37,9 

49  ,  8 

83 

1  0 

8 

2  6 

480 

4.27 

2,11 

20 

*  ^ 

21  + 

2 

FAVETTEVILLE  CAA  AP 

60.2 

36,4 

46,3 

83 

1  0 

9 

26 

523 

n 

4.34 

2.01 

2  0 

1.2 

1 

22 

5 

2 

2 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

60,5 

37,6 

49,2 

0,5 

8  1 

1  0 

9 

2  6 

496 

0.  55 

2.17 

n  '  ^ 

21  + 

2 

2 

FLIPPIN   CAA  AP 

61.4 

35.7 

48  .  6 

84 

1  0 

1  0 

2  6 

^  1  a 

T  ^ 

3 

2 

FORT   SMITH  we  AP 

R 

/  / 

63.6 

40  ,6 

52,1 

0.2 

86 

1 1 

15 

26 

419 

2.09 

1  •  92 

9n 
20 

2  1  + 

7 

^ 

FT  SMITH  WATtR  PLANT 

64.  1 

37,8 

51,0 

85 

10  + 

1 1 

2  6 

447 

1  1 

3.85 

1  •  66 

T 

2  1 

5 

2 

GILBERT 

6^ .  5 

36.5 

50,5 

83 

10  + 

i  0 

2  7 

4  66 

1  3 

4,31 

1.98 

2.35 

2  1 

0 

8 

3 

2 

GRANN 1 S 

66  •  5 

42  ,  0 

54.3 

2.6 

87 

1 1 

13 

2  7 

364 

5,23 

0,86 

1.93 

2  1 

0.0 

0 

3 

2 

GRAVETTE 

60.7 

35,3 

48.0 

0.7 

8  3 

1  0 

6 

2  2 

52  7 

0 

3.26 

0.12 

1  .  90 

20 

2 

1 

GREEN  MOUNTAIN  AM 

59.  IM 

33  ,  6M 

46.  4M 

6 

26 

595 

0 

1 

1  ^ 

0 

3.94 

1  •  70 

2  1 

T 

0 

3 

2 

HARRISON 

62  •  9 

36  .  6M 

49  .  8M 

1.0 

85 

1  0 

9 

26 

490 

0 

1  2 

3,70 

0,55 

2,15 

20 

2,0 

2 

1 

HOPE   3  NE  AM 

67  ,  6M 

42  .  7M 

5  5.2m 

0.4 

88 

14 

19 

2  7 

348 

0 

9 

5,03 

-  0,05 

3.72 

2  1 

0,0 

0 

2 

1 

HOT  SPRINGS 

67.3 

44  .  8 

56.1 

1  .  9 

85 

1 1 

1  7 

2  6 

3  2  7 

6.29 

1  •  46 

1.77 

2  1 

0,0 

0 

4 

3 

LEAD  HILL 

62.8 

34  .  3M 

48  •  6M 

0.2 

8  3 

10  + 

1  0 

2  6 

5  2  3 

1  4 

3.15 

0  ,  54 

2.02 

2  0 

0,0 

0 

2 

1 

L ITTLE   ROCK  WB  AP 

R 

/  / 

64.  3 

43,8 

54,1 

1.3 

85 

1 1 

19 

26 

388 

0 

7 

0 

4.7  5 

-  0.10 

1.80 

2  0 

T 

0 

4 

1 

MALVERN 

69  •  IM 

43,7 

5  6.  4M 

86 

1 2 

1  7 

2  7 

312 

0 

8 

7.51 

1.85 

2  1 

0,0 

0 

8 

5 

3 

MAMMOTH  SPRING 

63  •  3 

36  •  2M 

49  .  8M 

0.0 

85 

1  0 

1  0 

26 

485 

0 

1 

1  4 

0 

3 .  84 

0,44 

1,95 

2  1 

T 

T 

22 

4 

2 

2 

MARSHALL 

62  •  OM 

37  •  7M 

49  •  9M 

0.4 

84 

1 1 

1  0 

2  6 

487 

0 

1 

8 

4.  84 

0.86 

2.14 

2  1 

0,0 

0 

2 

2 

MENA 

64  •  9 

42,3 

1.0 

84 

1  1 

1  3 

379 

8 

4.51 

9  '  '^ri 

1,55 

2  1 

0 

3 

2 

MORR ILTON 

64.6 

41.9 

5  3.3 

2.0 

6  5 

1  1 

1 6 

39  5 

7.03 

2.90 

1  .  86 

6 

0,0 

0 

6 

3 

MOUNT    IDA  AM 

65.  0 

39.1 

52.1 

U.O 

84 

11  + 

2  7 

42  3 

1  0 

4,83 

0,33 

1 . 90 

2  1 

0,  0 

0 

3 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

57.2 

38  •  0 

4  7.6 

77 

1 1 

2 

2  6 

538 

r 

1  0 

6.77 

1  .  96 

2  0 

0.0 

0 

5 

2 

MOUNTAIN  HOME 

61.7 

37.2 

49.5 

_ 

0.3 

84 

10 

9 

26 

494 

3.93 

0.26 

2.31 

20 

0.0 

0 

2 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG  AM 

61.2 

34. 3M 

47. 8M 

83 

11 

9 

26 

548 

4,20 

2.29 

21 

0.0 

0 

5 

2 

2 

NARROWS  0AM  AM 

68.2 

40.6 

54.4 

93 

13 

16 

27 

355 

Q 

7.23 

3.60 

21 

0.0 

0 

7 

4 

2 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA  AM 

66.2 

41,8 

54.0 

86 

13 

16 

27 

367 

5.  40 

3.03 

21 

T 

0 

3 

1 

NIMROD  DAM  AM 

66.6 

40.  2 

53.4 

86 

12  + 

15 

26  + 

390 

0 

0 

10 

0 

5,  77 

1  .75 

21 

0.0 

0 

5 

2 

OKAY 

70.5 

45,9 

58,2 

2.6 

88 

1 1  + 

21 

27 

277 

0 

0 

7 

0 

4.  35 

-  0.26 

2,22 

21 

0,0 

0 

5 

3 

1 

OZARK 

f  n  *  a 

*  ^ 

0.5 

1  ^ 

0 

u 

10 

0 

A  * 

2.32 

?  '  Qc! 

rJ  n 

7 

^ 

PARIS 

66.  6 

*  n 

07 

1  n 

r 

i 

0 

0 

10 

0 

9n 

9 

PERRYVILLE 

66.  1 

1  Q 

2.4 

18 

0 

0 

8 

0 

7 ,  56 

o  V^ 

9  *  9 

9  1 

r  n 

?  *  T 

8 

5 

2 

ROGERS 

61.4 

37  •  3 

49,4 

0.4 

8  2 

^n^ 

0 

1 

9 

0 

3.36 

0,01 

9  '  ? 
2.42 

9 

20 

1.2 

3 

2 

1 

RUSSELLVILLE 

^fl  '  OM 

'  ? 

0,4 

^7 

^ 

^ 

^  7 

^ 

7.18 

2.84 

1.82 

2  0 

0 ,  u 

0 

8 

5 

3 

SHERIOAN  TOWER 

68.  8M 

43  •  1 

56, OM 

87 

X  0 

15 

32  2 

6,  70 

2.00 

1 6 

0,0 

0 

8 

6 

2 

SI  LOAM  SPRINGS  AM 

6U  ,  1 

33.8 

4  7,0 

8  3 

1 1 

8 

2  2  + 

557 

0 

1 

1 1 

0 

3*29 

1.77 

2  1 

1,0 

1 

22 

3 

1 

SUB  I ACO 

64  •  7 

41.4 

5  3,1 

0.0 

8  5 

1  0 

9 

26 

394 

6,98 

3.16 

1  .  94 

20 

0.0 

0 

4 

4 

TEXARKANA  WB  AP 

/  / 

68  •  4 

45.8 

5  7.1 

1.1 

89 

12 

2  1 

2  6  + 

3  00 

6.03 

1.10 

2.33 

20 

T 

0 

4 

3 

TURNP IKE 

58.0 

38,3 

46.2 

78 

1 1 

5 

26 

52  0 

5,16 

1.12 

2  . 00 

20 

T 

0 

3 

2 

WALDRON 

66.  7 

40  .  4 

53.6 

87 

1  1 

13 

26 

386 

0 

1 

1  0 

0 

4,90 

1.  18 

1  .  40 

6 

0  .  0 

0 

4 

2 

WHITE  ROCK 

59.6 

37,1 

48.4 

78 

10  + 

2 

2  6 

515 

^ 

^ 

9 

^ 

5.83 

3.05 

2  1 

0  •  5 

T 

22 

2 

2 

D  I  V  I  S  1  ON 

51.9 

0.0 

5,15 

1 .  oy 

0  .  2 

DELT  A  U 1 V 1 S I  ON 

ARKADELPHIA 

0 

0 

6.  49 

1.61 

3.50 

21 

0.0 

0 

7 

3 

2 

BALD  KNOB 

64  •  4 

41,9 

5  3,2 

62 

1 1 

16 

26 

388 

0 

0 

8 

0 

8.31 

1  .  38 

2  1 

0  •  0 

0 

10 

8 

4 

BATESVILLE  LIVESTOCK  AM 

62.2 

37,0 

49.6 

8  1 

11  + 

10 

26 

484 

0 

1 

1  0 

0 

5.87 

2.05 

18 

T 

0 

10 

3 

2 

6ATESVILLE   L  AND  D  NO  1 

64.  0 

40  .  1 

52,1 

8  3 

1 1 

14 

2  6 

42  3 

0 

0 

9 

0 

5  •  69 

1.73 

1.63 

2  1 

T 

0 

8 

4 

2 

BL  YT  HEV I LLE 

61.8 

41.1 

51.5 

0,3 

79 

1 2 

15 

26  + 

431 

0 

7 

0 

6.31 

1,70 

2 . 06 

18 

0,0 

0 

1  0 

5 

1 

BRINKLEY  AM 

63.7 

43.4 

53.6 

82 

12 

18 

26 

379 

0 

6 

0 

6.  58 

1,  29 

2.34 

21 

0.0 

0 

9 

'  5 

2 

CAMDEN    1  AM 

70.6 

44.6 

5  7.6 

2.3 

90 

12 

23 

26 

278 

1 

0 

6 

0 

4.  39 

-  0.67 

2  .  18 

21 

0,0 

0 

5 

3 

1 

CORN  I N G  AM 

61.3 

39.6 

50.5 

0.3 

79 

11  + 

1  3 

26 

457 

0 

0 

9 

0 

4,  96 

0.33 

1  .79 

18 

0,0 

0 

2 

2 

CROSSETT   7  S 

75.0 

45.2 

6  0,1 

4.1 

90 

1 1 

2  1 

2  7 

235 

1 

9 

0 

8.36 

3,21 

5.55 

2  1 

0  .  0 

0 

4 

2 

CUMMINS  FARM 

DES  ARC  AM 

63.7 

42  ,  4 

53.1 

83 

12 

18 

26  + 

394 

0 

7 

0 

4,52 

1.75 

2  1 

0.0 

0 

9 

3 

1 

DUMAS  1 

68,9 

45  .5 

^7  '  ^ 

1.6 

if 

290 

5,53 

-  0.30 

3.57 

2  1 

0,0 

0 

2 

1 

EL  DORADO  CAA  AP 

2,8 

89 

11  + 

2  0 

97 

3  06 

0 

9 

0 

4.29 

-  0,87 

2.27 

2  1 

0.0 

0 

3 

1 

FORDYCE   6  W 

70*1 

^ft  7 

3,6 

\^ 

265 

6.08 

0,50 

3.95 

2  1 

0,0 

0 

3 

1 

HE  L  ENA 

ft?  Q 

^5  '  ^ 

2.9 

84 

1 1 

1 9 

2  97 

0 

4 

0 

8,26 

2,23 

3.10 

21 

0,0 

0 

5 

3 

JONESBORO 

ft^*  7 

IP 

41,8 

c  * 

0.2 

79 

10  + 

\^ 

4  04 

6.96 

2.19 

1.85 

18 

T 

T 

26 

n 
1  0 

4 

2 

■> 

7 

7,61 

1.75 

16 

0,0 

0 

8 

6 

4 

MAGNOL I A  3  N 

71 '  5M 

42  *  2M 

56'9M 

0,6 

90 

12 

17 

27 

320 

1 

7 

3.95 

-  0,67 

1.65 

21 

0,0 

0 

^ 

2 

2 

MARIANNA  AM 

62.  8 

42.7 

52.8 

_ 

0.8 

81 

12 

18 

26 

399 

0 

0 

7 

0 

7.22 

2.34 

2  ,  76 

2  1 

T 

0 

6 

5 

X 

MARKED  TREE  AM 

61.5 

39,1 

50.3 

- 

0  .  1 

81 

12 

15 

26  + 

466 

0 

1 

9 

0 

7.  56 

2,40 

1.79 

18 

T 

0 

1  0 

6 

4 

MONT ICELLO 

4.65 

3  .  10 

2  1 

0  .  0 

0 

3 

2 

2 

NEWPORT 

63.6 

39.1 

51.4 

1 .  i 

85 

11 

12 

26 

443 

^ 

9 

0 

7.51 

2.72 

1.97 

18 

0.0 

0 

S 

6 

3 

PARAGOULD 

62.  1 

4U  .0 

51.1 

79 

11 

13 

26 

445 

0 

1 

10 

0 

5.41 

0.49 

1.05 

17 

0.0 

0 

1 0 

4 

2 

PINE  BLUFF 

5  7.0 

2.0 

90 

1 2 

2  1 

26  + 

3  U8 

1 

0 

6 

0 

5.91 

0.60 

2.36 

21 

0  .  0 

0 

8 

4 

1 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

65.6 

44,0 

54.8 

85 

11  + 

20 

26  + 

360 

0 

0 

7 

0 

6.24 

2,20 

20 

0.0 

0 

7 

5 

2 

POCAHONTAS  1 

63.  6 

38.9 

51.3 

0.3 

81 

10 

12 

26 

437 

0 

0 

10 

0 

4.  53 

-  0.03 

1.78 

18 

T 

0 

6 

3 

2 

PORTLAND  AM 

68. 9M 

44.5 

56. 7M 

0.2 

88 

13 

22 

26  + 

307 

0 

0 

10 

0 

6.11 

0.83 

2  .00 

21  + 

0.0 

0 

6 

4 

3 

PRESCOTT  AM 

66.  9 

42,6 

54.8 

1.1 

90 

13 

13 

27 

358 

1 

0 

9 

0 

5.  9U 

1.  34 

4.05 

21 

0.0 

0 

5 

3 

1 

SAINT  CHARLES  AM 

65.6 

44.3 

55.0 

85 

12 

20 

26 

345 

0 

0 

7 

0 

6,2  1 

2.97 

21 

0.0 

0 

7 

5 

1 

SEARCY 

65,  1 

40,9 

53.0 

0,8 

63 

15 

26  + 

396 

0 

u 

9 

0 

8.02 

3.36 

1  .87 

21 

T 

0 

1  2 

7 

4 

STUTTGART 

67.0 

45,  3 

66.2 

2.3 

85 

1 1 

19 

27 

321 

0 

0 

6 

0 

7,29 

1.83 

3.05 

16 

0.0 

0 

7 

4 

2 

STUTTGART  9  ESE  AM 

63,8 

43.0 

53.4 

0,7 

83 

12  + 

20 

26  + 

380 

0 

0 

7 

0 

7.47 

2.36 

2.09 

21 

T 

0 

7 

6 

3 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

60,2 

39.2 

49.7 

79 

10 

12 

26 

485 

0 

1 

9 

0 

4,44 

1.84 

20 

T 

0 

6 

2 

2 

WARREN 

71.  IM 

46. 2M 

58.  7M 

2.7 

89 

12 

20 

27 

250 

0 

0 

8 

0 

5.25 

-  0.21 

2.95 

21 

0.0 

0 

6 

3 

1 

W ILSON 

64.  1 

42,5 

53.3 

1.5 

80 

11 

14 

26 

380 

0 

0 

6 

0 

7,  64 

2.97 

1.88 

18 

0.0 

0 

10 

6 

3 

WYNNE 

62.9 

42.9 

52.9 

1.1 

60 

11 

16 

26 

400 

0 

0 

7 

0 

6.19 

1.01 

0.0 

0 

D I  V  I S  I  ON 

54.  1 

0.3 

6.22 

1,19 

T 

STATE 

53.0 

0.2 

5,67 

1,  14 

0.1 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
MARCH  l9Sb 
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1.86 

.07 

.23 

■  85 

.08 

2^39 

.31 

0* 

09 

04 

.03 

02 

50 

04 

.88 

.17 

■  84 

.65 

1.10 

2.00 

.12 

•  06 

^*  37 

.07 

''' 

.33 

T 

*  16 

'  7j 

3*77 

6ft 

75 

3  16 

.31 

.50 

T 

.06 

.76 

.20 

.02 

.31 

2.06 

■  64 

.30 

.76 

145 

■  13 

.06 

.62 

.16 

.66 

.03 

.34 

.23 

.32 

1.53 

.49 

1.97 

.09 

■  05 

■ 

1.6 

■  27 

■  75 

•  15 

.60 

1.33 

1.42 

.03 

2.15 

.69 

''' 

•  56 

1  13 

70 

.60 

42 

38 

2  34 

.68 

.67 

!35 

.05 

.71 

1.60 

T 

.35 

1.95 

.20 

.19 

.94 

1.31 

.24 

.47 

.76 

1.77 

.76 

.32 

1.62 

'?a 

1.37 

,66 

■ 

1  .60 

*0c 

'32 

■  17 

T 

39 

37 

10 

* 

2.16 

.63 

.17 

.13 

•  06 

!l9 

.27 

.26 

1.74 

.16 

.03 

2.20 

.13 

.87 

.52 

1.77 

■  76 

.05 

.49 

.02 

.19 

2.30 

.77 

* 

•  73 

.  76 

1^62 

2.34 

*  52 

07 

'10 

' 

* 

* 

'42 

' 

1*52 

■ 

* 

.79 

.26 

.50 

.36 

.51 

1.72 

.36 

.03 

1.75 

■  28 

7 

.66 

.30 

1.70 

.40 

.43 

.23 

1.60 

.20 

1.60 

.20 

«00 

.97 

•  01 

■  30 

.49 

■  12 

.06 

1.55 

.93 

1,67 

.66 

.04 

* 

•  39 

•  05 

"  '■^ 

1  * 

* 

1  '  «2 

'f  I 

'32 
* 

.18 

1.85 

.15 

92 

30 

* 

•0 

02 

15 

96 

1  45 

34 

.36 

.04 

•  03 

T 

.83 

1.16 

.75 

5.55 

.93 

.43 

•  25 

■  40 

.64 

.91 

T 

2.05 

•  25 

ftS 

01 

62 

*  * 

.30 

82 

01 

1  07 

2  46 

■ 

.95 

.28 

*76 

T 

1.20 

■  40 

.  10 

.21 

1.  19 

.74 

1.40 

.65 

.82 

.25 

1.85 

.30 

.50 

.14 

.18 

.42 

.65 

.03 

1.40 

■  10 

.61 

.66 

.29 

.38 

.21 

.65 

.  16 

.54 

1.64 

.04 

•  66 

1*01 

•  45 

•  16 

.10 

•  ®2 

• 

•  69 

•  25 

1.  10 

1.25 

.22 

5 .68 

1*19 

T 

•  12 

■  35 

35 

^ 

26 

60 

1  75 

''' 

.65 

.16 

.07 

.04 

.20 

■  04 

l!76 

.21 

.16 

2.69 

.12 

T 

.53 

.07 

.35 

T 

•  32 

.38 

.05 

.25 

T 

.02 

.52 

T 

3.57 

.29 

' 

•  16 

" 

* 

.  19 

.82 

.80 

2^27 

28 

62 

2  41 

22 

03 

.38 

.43 

.09 

.04 

.08 

•  18 

.05 

1.82 

.11 

■  12 

1.17 

.29 

.27 

.49 

.03 

T 

■  18 

T 

1.03 

.15 

.02 

2.11 

.20 

•  06 

T 

7 

*nt 

•  33 

'?  1 

*?I 

^  '?i 

• 

I 

■  36 

1  *n» 

56 

04 

02 

21 

02 

04 

2  01 

22 

.08 

T 

.79 

T 

.39 

T 

.  10 

.06 

.79 

T 

3.95 

T 

.31 

1.00 

.28 

.37 

.69 

1.23 

1.74 

'o^ 

.06 

' 

•  35 

1  .  S2 

!  **n 

T  ^  ^ 

•  62 

.85 

■  23 

1  .66 

■  IB 

1,6 

>  18 

60 

.47 

1.55 

03 

1  25 

4  00 

45 

45 

.91 

.09 

T 

.18 

T 

.03 

T 

.06 

T 

■  53 

T 

2.52 

.48 

.11 

.20 

1.80 

T 

■  10 

.28 

.05 

7 

.52 

•  61 

T 

1.70 

•  65 

.38 

1 .00 

,  10 

f  '  16 

.  70 

•  33 

• 

.21 

'?Q 

.  19 

* 

'34 

'94 
* 

*05 

•  21 

•  06 

.50 

.24 

1*49 

•  31 

.40 

.02 

.20 

1.14 

T 

1.58 

!l2 

.26 

.03 

.14 

.06 

.25 

.08 

.01 

1,90 

.75 

.04 

T 

.  ftO 

.12 

T 

'  in 

'it 

1  '  7n 

•  05 

1^35 

•  40 

*  75 

05 

I  10 

1  15 

1  25 

.35 

•  23 

.25 

.15 

.35 

2^10 

■  26 

■'10 

2.61 

.08 

.15 

.24 

T 

T 

T 

.04 

T 

T 

■  05 

.02 

1.11 

.03 

3.14 

.52 

.77 

•  39 

.  70 

■  15 

■  97 

■  15 

•  10 

2.15 

'  ^ 

•  OB 

•  44 

.33 

.65 

.08 

.  75 

■  45 

•  S3 

.20 

.29 

.31 

.75 

■  13 

2.18 

.42 

T 

2.10 

.15 

.26 

T 

.82 

.02 

T 

•  42 

.38 

1.60 

.14 

.02 

.60 

.02 

3.10 

U14 

•  44 

*in 

1' 7^ 

.03 

■  11 

•  05 

.05 

.60 

•  01 

3.  72 

.49 

•  78 

.03 

T 

.26 

•  31 

.40 

•  43 

.49 

•  25 

.34 

1.45 

.02 

.03 

.43 

.05 

2.90 

.47 

•  29 

T 

.30 

•  44 

.20 

1.02 

.02 

■  30 

.89 

1.35 

1.77 

T 

.19 

■04 

.27 

1.45 

'0^ 

■  7b 

?'oc 

.11 

.15 

.01 

T 

•  16 

.02 

■  07 

.18 

•  02 

•  32 

.32 

.67 

•  05 

.03 

.36 

1.03 

2.56 

■  62 

.96 

.44 

.19 

.90 

•  32 

•  28 

.19 

1.65 

■  55 

.06 

U74 

•  44 

T 

•  61 

•  64 

■  15 

1^07 

?* 

•  1* 

i.97 

.51 

•  89 

1  *n4 

•  22 

T 

•  14 

•  25 

•  35 

22 

45 

1  70 

4  01 

10 

.15 

•  25 

.68 

2.02 

.66 

.04 

1.90 

•  13 

1.56 

.16 

.05 

•  67 

•  2 

•  14 

T 

•  50 

i^ao 

.76 

..75 

.07 

.03 

.46 

'to 

14{ 

.08 

T 

.48 

.22 

•  35 

61 

05 

83 

03 

1  95 

».59 

.26 

.53 

•  48 

•  42 

2^00 

^45 

2.26 

.17 

2,04 

.66 

.19 

.10 

•  11 

1,75 

.25 

I20 

1.96 

.10 

i.02 

.08 

1.31 

•  23 

.53 

.46 

.33 

■  41 

.05 

1.79 

•  75 

.01 

.05 

.95 

•  46 

.04 

.03 

.02 

1.25 

.05 

1.65 

.43 

.51 

T 

•  59 

.39 

•  31 

1.49 

.05 

.15 

■  83 

1.83 

1.65 

.02 

.84 

.25 

T 

T 

T 

T 

T 

1.40 

1.95 

.24 

T 

.22 

.96 

•  04 

T 

.06 

•  22 

•  46 

•  94 

.04 

.29 

.59 

2.76 

.86 

T 

.56 

.14 

1.38 

T 

T 

.14 

.21 

.84 

.16 

1.79 

1 .03 

.02 

1.08 

.69 

.08 

T 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  HE 

ANTOINE 
APLIN  1  N 
AfiKAO€LPMlA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATm£NS 
AUGUSTA 
BALU  KNOS 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
6ATESVILLE   L  AND  D  NO 

BEATV  LAKE 
BEAVER 
8EECH  GROVE 
8EEDEVILLE 
BENTON 

SENTONVILLE 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  40CK 

BLAKtLY  MOUNTAIN  DAM 

BLUFF  CITY 
BLYTH6V1LLE 
BOONEVILLE 
BOUGH TON 
8RAt>F0RD 

8RINKLEY 

Buffalo  tomer 
buroette 

CABOT  *.  SW 
CALICO  ROCR 

CAMOEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE 
CLARENDON 
CLARRSVILLE 

CLINTON 
COLO  SPRINGS 
CON MAY 
CORNING 
COTTER 

COVE 

CR0SS£TT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
OANVlLLE 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 
OCRMOTT 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 
FOROYCe  6  W 
FORESTER  4  WNM 
FORT  SMITH  MB  AP 
FT    SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  M ILL 

FULTON 

OEORGETOMN 

GILBERT 

GLENMOOCr 

GRANNIS 

GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUROON 
HAMPTON 
HARR I  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 

HOPPER 
HORATIO 
HOT  SPRINGS 
HUTTIG  DAM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEG 

LAKE  CITY 

LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  *P 

LITTLE    ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOU ANN  2  SE 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  1  ANNA 
MARKED  TREE 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ARItANSAS 
MARCH  1955 


Day  of  month 


Tote 

! 

4   j   5  j 

6 

7    j  8 

1  ^ 

10  1  u 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  21 

22  1  23 

24 

25     26  27 

 1  1  

28  1  29  1  30 

 1  ^  

4.84 

.24 

•  24 

.16 

^!o8 

lloo 

8.63 

69 

1*00 

.63 

1.92 

^56 

!75 

.02 

T 

•  66 

.40 

.32 

T 

.42 

1.01 

T  1.55 

.13 

4.63 

1,34 

,21  3.10 

5.53 

.02 

06 

63 

3  15 

1  20 

7.03 

.11 

T 

1  .86 

.06 

!53 

.69 

T 

.25 

,58 

1.11 

T  1.36 

.46 

4.83 

.21 

.39 

.32 

.02 

.65 

1.17 

.02  1.90 

.16 

.15 

.78 

,31 

.91 

1.23 

.95 

.30 

1.96  .16 

3.93 

.14 

.03 

.90 

.30 

.05 

2.31  .20 

4.20 

.16 

.03 

1  28 

04 

16  2  29 

2h 

5.55 

.14 

1  .05 

.03 

.04 

.20 

.  14 

.01 

1.80 

.20 

.09  1,60 

.25 

4.61 

T 

.24 

.09 

1.69 

.16 

T  2.33 

.20 

.33 

.4<, 

.05 

.77 

,17 

1.13 

3.60 

.74 

.01 

.24 

,01 

.20 

.38 

T 

.  18 

T 

,05 

,61 

.02  3.03 

.67 

6.73 

•  70 

.35 

.80 

7.25 

.45 

.50 

.  50 

,60 

.75 

.66  2.00 

1.60 

7.51 

.42 

1^2S 

T 

T 

T 

.36 

.54 

.08 

T 

1.97 

.92 

.05  1.38 

.62 

.15 

•  80 

.36 

.52 

.03 

.11 

.70 

1.35 

1.75 

4,22 

.15 

1.72 

.20 

1.66 

.27 

5.03 

•  38 

.0  1 

45 

1  28 

1  86 

13 

4.35 

.38 

.20 

•  03 

.05 

.02 

.04 

.65 

,76  2.22 

6.78 

.28 

1*26 

•  05 

.08 

.01 

.55 

.18 

1.28 

.83 

.60  1.05 

.51 

.10 

T 

T 

.40 

T 

T 

.20 

•  25 

.20 

.30 

.15 

.80 

.36 

.10  1.70 

1.20 

6.07 

.02 

T 

.02 

.16 

1.05 

.24 

2.09 

.24 

.02  2.02 

•  21 

T 

5.41 

.48 

•  16 

.17 

•  34 

.  16 

.01 

97 

1   00  76 

05 

6.53 

.26 

•  28 

.16 

.90 

1.5'. 

1.03 

.25 

1.95  .16 

5.71 

.20 

•  55 

,23 

.41 

.63 

,26 

.53 

.70 

.08  1.35 

.69 

.08 

.80 

T 

.40 

.53 

.35 

T 

1.63 

.46 

2.24 

,95 

5.91 

•  66 

.13 

.10 

.32 

T 

.44 

.06 

.03 

.84 

.02  2.36 

.95 

6.24 

T 

.82 

•  50 

.01 

5.19 

.03 

T 

.45 

•  56 

.43 

.07 

,4e 

1.13 

.05  1.83 

.14 

4.53 

.64 

.02 

T 

.14 

1.78 

.03 

.17  1.56 

,19  T 

T 

,05 

T 

T 

,10 

.15 

1.05 

,76  2.00 

2.00 

5.90 

•  25 

.05 

.02 

.18 

,04 

.01 

.76 

4.05 

.55 

6.50 

.21  T 

•  05 

1.05 

10 

2  47  31 

6. 84 

•  60 

.36 

.  36 

,07 

.92 

.05  3.38 

.88 

3.36 

.06 

.03 

.55 

.05 

T 

2.42  .25 

T 

T 

.91 

.41 

1.43 

1.28 

.63 

.23 

1.82  .27 

6!21 

.59 

.03 

.20 

.30 

T 

.57 

T 

.59 

T  2.97 

.96 

5.36 

.  14 

•  75 

10 

1  55 

04 

40  1  75 

26 

8.02 

.21 

1.08 

.10 

.19 

1.08 

.  54 

.17 

.78 

1.25 

.25  1.87 

.50 

6.  70 

.76 

T 

.25 

.66 

2.00 

.23 

1.00 

.85  .75 

6.54 

.53 

.51 

.02 

,65 

.39 

T 

1.78 

.36 

,03  1.68 

.57 

3,29 

.05 

,01 

•  21 

T 

.58 

,05 

.10  1.77 

.52 

4.94 

10 

1  00 

3  24 

4.60 

.39 

T 

T 

,12 

.23 

T 

.83 

.04  2.43 

.56 

6.54 

.05 

.38 

6.32 

.56 

.71 

.90 

1.35 

1.20 

1.60 

T 

7.29 

•  33 

•  06 

.35 

3,05 

.10 

.75 

1.80 

.83 

7.47 

1  67 

07 

06 

61 

03  2  09 

91 

6.98 

.26 

•  36 

.20 

1.28 

1.52 

1.27 

.07 

1.94  .06 

6.08 

.27 

1.12 

.23 

.43 

.50 

1.25 

.66 

1.62 

.10 

3.29 

•  05 

,26 

.74 

.06  1.08 

1.10 

6.03 

•  32 

T 

.05 

,12 

T 

.09 

.57 

.17 

2.33  1.16 

5.16 

,27 

.23 

4.90 

T 

1.40 

.30 

.50 

.45 

,25 

.60 

1.30  .10 

6.62 

.32 

T 

.25 

•  62 

,46 

1.21 

.99 

.32 

1.25  .75 

.31 

.02 

.05 

.04 

.18 

.06 

.02 

1  .26 

.29 

.03 

1.84  .32 

T 

T 

5.25 

T 

.05 

T 

T 

.57 

.27 

.  19 

.08 

.97 

.13  2,95 

.04 

4.20 

.60 

.45 

.30 

.20 

.45 

2.00 

.20 

5.83 

.33 

.03 

,23 

1,78 

.18 

.05  3.05 

.18 

3.01 

.48 

.55 

.  15 

T 

,10 

.58 

.10  1.05 

7.64 

1*05 

.25 

.20 

.58 

.25 

1.88 

.83 

.45  1.50 

.65 

6.  19 

.34 

.62 

.19 

.41 

,29 

.38 

.92 

.52 

.94  * 

1.36 

3  .90 

.42 

1.13 

.20  1.90 

.25 

MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

MONT  ICELLO 

M0R08AY  L  AND  0  NO  6 
MORR ILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME. 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENO 

MOUNTAIN  VIEW  1  W 

MULBERRY 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

NATHAN 
NEWHOPE 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL 

OOEN 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

PARAGOULO 
PARIS 
PARK  IN 
PERRYVI LLE 
PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF  CAA  AP 
PINE  RIOGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

■  RATCLIFF 
RISON 
ROGERS 
RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHI RLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 

SPARKMAN 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 
SU6IAC0 
SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  W6  AP  ,  I 

TURNPIKE 

VIOLA 

WALORON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
Wl  LSON 


S«a  ref«r«Dce  ootas  folloslos  Stttloa  Indas. 
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Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1955 


Station 

Day 

Oi 

Month 

j  Average 

2 

3 

4 

5 

g 

Q 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

ALUH  FORK 

MAX 

74 

77 

75 

78 

78 

57 

56 

66 

65 

83 

83 

83 

66 

65 

76 

72 

58 

48 

53 

69 

69 

51 

66 

65 

57 

36 

47 

55 

63 

63 

72 

65. 

3 

MIN 

52 

40 

69 

62 

45 

35 

27 

28 

43 

60 

64 

63 

46 

48 

69 

44 

41 

42 

40 

49 

44 

23 

31 

41 

25 

16 

20 

27 

26 

33 

36 

40  • 

g 

ARKADELPH  I  A 

«1N 

ASHOOMN 

76 

80 

80 

84 

60 

70 

58 

67 

71 

87 

89 

87 

89 

80 

79 

75 

55 

58 

73 

62 

52 

69 

71 

70 

42 

46 

55 

64 

67 

74 

70. 

3 

4IN 

56 

47 

60 

61 

64 

42 

28 

29 

38 

62 

64 

65 

52 

51 

64 

60 

47 

49 

45 

45 

34 

26 

31 

42 

37 

21 

18 

26 

27 

34 

44 

43. 

B 

BALD  KNOB 

73 

73 

75 

78 

76 

53 

52 

65 

64 

81 

82 

60 

66 

70 

76 

76 

54 

51 

51 

73 

63 

64 

65 

64 

53 

36 

45 

54 

60 

63 

70 

64. 

4 

4IN 

55 

40 

57 

62 

53 

36 

29 

30 

36 

61 

64 

59 

46 

48 

59 

45 

39 

42 

41 

50 

64 

27 

35 

41 

35 

16 

17 

26 

26 

32 

33 

41  . 

g 

7<. 

75 

72. 

73 

78 

*o 

60 

64 

68 

74 

81 

80 

77 

61 

70 

61 

69 

41 

52 

51 

69 

60 

50 

67 

53 

48 

32 

46 

55 

61 

65 

62. 

2 

I  IN 

47 

34 

47 

61 

52 

33 

23 

23 

40 

50 

60 

61 

44 

43 

45 

40 

37 

35 

39 

40 

49 

22 

25 

35 

32 

10 

12 

20 

22 

31 

34 

37. 

0 

BATESVILL£   L   AND  0  NO  1 

73 

73 

74 

78 

77 

49 

54 

67 

69 

82 

83 

80 

69 

70 

79 

76 

65 

51 

51 

56 

62 

46 

66 

65 

49 

33 

46 

54 

61 

65 

71 

64. 

0 

4IN 

46 

33 

49 

64 

47 

37 

29 

34 

46 

61 

64 

57 

47 

45 

60 

44 

36 

41 

41 

49 

44 

26 

39 

36 

31 

14 

15 

23 

22 

29 

29 

40. 

1 

BENTON 

75 

79 

77 

80 

76 

56 

64 

66 

67 

63 

82 

81 

70 

72 

78 

73 

55 

61 

65 

74 

61 

51 

68 

60 

63 

36 

47 

53 

64 

66 

72 

65. 

5 

4IN 

56 

40 

60 

63 

52 

37 

25 

25 

34 

63 

64 

65 

49 

50 

62 

46 

43 

44 

41 

51 

42 

25 

30 

37 

31 

17 

14 

25 

23 

31 

31 

41. 

2 

BENTONV I LLE 

70 

73 

77 

77 

51 

45 

53 

67 

72 

83 

60 

66 

73 

76 

66 

50 

45 

47 

62 

62 

52 

46 

65 

67 

45 

27 

43 

51 

63 

66 

73 

61  ■ 

1 

4IN 

40 

35 

58 

51 

37 

28 

20 

34 

46 

57 

60 

54 

49 

50 

42 

36 

39 

36 

40 

48 

21 

10 

34 

32 

16 

7 

16 

25 

24 

34 

43 

35. 

9 

8LVTHEV ILLE 

4AX 

70 

70 

73 

75 

75 

63 

49 

60 

65 

75 

78 

79 

73 

55 

69 

74 

59 

43 

50 

55 

72 

60 

48 

63 

63 

53 

33 

46 

61 

60 

66 

61. 

6 

MIN 

51 

42 

48 

63 

55 

35 

29 

33 

41 

50 

65 

63 

50 

43 

49 

45 

40 

38 

40 

43 

55 

28 

30 

39 

39 

15 

16 

26 

30 

34 

41 

41. 

1 

BOONEV I LLE 

76 

76 

76 

84 

69 

50 

57 

69 

72 

85 

67 

81 

81 

74 

77 

59 

54 

54 

55 

66 

59 

53 

70 

61 

52 

34 

46 

54 

66 

70 

73 

65  . 

9 

MIN 

51 

44 

54 

63 

48 

37 

24 

27 

35 

55 

62 

65 

36 

52 

68 

46 

40 

44 

42 

51 

26 

21 

36 

43 

28 

13 

16 

26 

26 

36 

46 

40. 

4 

BR  1 NKLE Y 

73 

72 

76 

76 

76 

72 

46 

63 

65 

67 

60 

62 

81 

62 

69 

80 

67 

50 

50 

67 

76 

62 

61 

65 

54 

50 

38 

45 

52 

61 

65 

63 

7 

XIN 

57 

46 

62 

66 

65 

36 

30 

36 

44 

50 

66 

68 

60 

46 

46 

46 

41 

41 

43 

44 

57 

28 

33 

45 

42 

16 

19 

27 

29 

36 

38 

43 

4 

CAMDEN  1 

78 

77 

63 

60 

84 

76 

60 

56 

70 

70 

86 

90 

86 

70 

62 

84 

63 

67 

52 

70 

79 

69 

56 

71 

74 

70 

67 

47 

65 

66 

71 

70 

6 

4IN 

60 

46 

62 

63 

66 

42 

34 

29 

36 

49 

66 

66 

60 

60 

58 

63 

49 

46 

45 

45 

50 

27 

26 

40 

45 

23 

24 

30 

33 

39 

40 

44 

6 

CAMP  CHAFFEE 

76 

78 

79 

81 

72 

50 

56 

66 

73 

66 

86 

85 

71 

74 

74 

59 

55 

51 

47 

57 

65 

50 

70 

69 

69 

34 

46 

63 

65 

68 

72 

65 

1 

l«IN 

50 

40 

56 

68 

46 

36 

23 

27 

31 

49 

60 

63 

60 

51 

59 

44 

40 

42 

42 

46 

31 

22 

30 

41 

28 

14 

18 

26 

24 

35 

41 

39 

6 

CL ARKSV ILLE 

77 

73 

77 

83 

81 

61 

53 

68 

73 

66 

62 

76 

72 

70 

75 

68 

54 

63 

54 

60 

55 

46 

71 

67 

53 

33 

43 

63 

62 

66 

73 

64 

9 

XIN 

53 

40 

57 

61 

48 

36 

25 

27 

33 

56 

63 

66 

46 

50 

57 

45 

40 

42 

41 

50 

36 

22 

29 

41 

28 

13 

16 

27 

26 

39 

45 

40 

3 

CONMAV 

MAX 

75 

76 

77 

80 

79 

53 

55 

69 

66 

85 

86 

81 

69 

70 

78 

74 

57 

65 

66 

71 

61 

60 

71 

67 

54 

37 

46 

66 

64 

66 

76 

66. 

4 

MIN 

56 

42 

60 

61 

53 

37 

28 

30 

40 

63 

66 

67 

46 

48 

60 

46 

42 

44 

41 

61 

41 

26 

33 

42 

33 

17 

19 

28 

27 

36 

39 

42 

6 

CORN ING 

MAX 

73 

72 

69 

73 

77 

63 

52 

54 

66 

70 

79 

79 

70 

59 

66 

76 

68 

42 

61 

52 

70 

60 

48 

62 

49 

50 

35 

46 

51 

60 

65 

61 

3 

MIN 

52 

38 

42 

60 

63 

35 

27 

30 

40 

52 

66 

68 

69 

41 

48 

43 

37 

37 

40 

42 

52 

25 

27 

36 

37 

13 

14 

29 

27 

32 

35 

39 

6 

CROSSETT   7  S 

MAX 

60 

81 

79 

64 

83 

82 

69 

69 

70 

83 

90 

86 

86 

63 

84 

83 

76 

75 

66 

62 

82 

63 

69 

77 

82 

76 

44 

65 

64 

69 

74 

75 

0 

MIN 

66 

61 

63 

64 

65 

42 

27 

26 

36 

62 

63 

64 

65 

50 

66 

52 

46 

44 

46 

52 

66 

29 

28 

40 

46 

23 

21 

31 

24 

31 

34 

45 

2 

CUMMINS  FARM 

MIN 

DARDANELLE 

77 

77 

76 

83 

76 

52 

65 

71 

72 

86 

86 

79 

68 

71 

7  1 

72 

56 

54 

66 

64 

67 

51 

71 

66 

64 

35 

49 

56 

63 

66 

78 

66 

0 

MIN 

55 

41 

57 

52 

51 

37 

26 

30 

37 

63 

67 

65 

47 

59 

50 

46 

40 

44 

41 

61 

23 

35 

43 

31 

15 

16 

27 

26 

37 

37 

41 

8 

DE  QUEEN 

MAX 

82 

81 

78 

86 

79 

61 

60 

69 

72 

68 

89 

68 

74 

75 

76 

76 

57 

54 

69 

70 

64 

68 

71 

71 

65 

42 

50 

68 

66 

69 

76 

69 

9 

MIN 

55 

46 

60 

61 

66 

41 

28 

28 

35 

59 

61 

59 

62 

55 

60 

49 

46 

46 

44 

65 

63 

24 

29 

43 

32 

19 

17 

31 

27 

33 

45 

43 

5 

OES  ARC 

MAX 

72 

74 

77 

76 

78 

74 

48 

53 

66 

67 

81 

63 

60 

64 

69 

80 

67 

48 

60 

67 

76 

62 

48 

67 

52 

60 

34 

45 

63 

61 

64 

63 

7 

MIN 

56 

42 

45 

64 

64 

37 

32 

34 

39 

46 

65 

66 

49 

46 

48 

46 

42 

41 

42 

44 

56 

27 

26 

39 

39 

16 

18 

25 

31 

37 

46 

42 

4 

DEVILS  KNOa 

MAX 

70 

67 

71 

76 

72 

46 

51 

62 

64 

79 

77 

76 

62 

61 

66 

66 

45 

46 

47 

54 

53 

40 

63 

69 

51 

27 

43 

49 

67 

59 

66 

58 

8 

MIN 

46 

46 

58 

68 

36 

27 

24 

37 

44 

5u 

57 

62 

40 

46 

67 

34 

34 

34 

36 

43 

31 

11 

32 

32 

19 

3 

10 

24 

33 

40 

41 

37 

2 

DUMAS  1 

MAX 

19 

80 

78 

82 

76 

68 

53 

54 

72 

78 

80 

90 

72 

76 

64 

76 

61 

68 

57 

60 

76 

60 

68 

72 

73 

42 

42 

62 

61 

65 

72 

66 

9 

MIN 

63 

50 

63 

63 

64 

40 

29 

35 

41 

55 

63 

63 

53 

54 

62 

48 

41 

45 

45 

54 

65 

29 

33 

43 

41 

21 

20 

33 

28 

38 

37 

45 

5 

EL    DORADO  CAA  AP 

MAX 

76 

82 

76 

82 

79 

66 

59 

68 

69 

85 

69 

69 

73 

80 

83 

72 

72 

57 

59 

82 

62 

51 

68 

76 

77 

39 

44 

55 

66 

70 

74 

70 

1 

MIN 

54 

53 

64 

64 

66 

34 

26 

26 

35 

66 

66 

64 

51 

54 

66 

60 

50 

47 

46 

66 

30 

26 

32 

62 

33 

22 

20 

29 

26 

36 

41 

44 

4 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

72 

73 

75 

79 

66 

46 

52 

67 

73 

82 

81 

76 

65 

77 

68 

60 

45 

46 

65 

62 

53 

46 

65 

62 

69 

27 

44 

51 

63 

64 

72 

62 

1 

M  I  N 

40 

44 

61 

63 

39 

28 

20 

39 

49 

59 

54 

68 

49 

49 

45 

36 

39 

38 

39 

47 

26 

14 

36 

33 

20 

7 

15 

25 

30 

40 

46 

36 

3 

FAYETTEVILLE 

MAX 

70 

73 

75 

78 

56 

46 

54 

66 

72 

83 

81 

73 

73 

74 

67 

61 

46 

49 

61 

57 

66 

46 

64 

68 

53 

28 

43 

51 

63 

66 

72 

61 

7 

MIN 

42 

41 

61 

56 

38 

29 

26 

38 

48 

60 

54 

57 

48 

61 

44 

35 

39 

39 

40 

47 

20 

13 

36 

33 

17 

8 

16 

26 

26 

36 

48 

37 

9 

FAVETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

69 

70 

74 

78 

67 

44 

52 

65 

70 

83 

81 

71 

71 

73 

68 

50 

45 

47 

57 

58 

56 

46 

63 

64 

44 

26 

41 

60 

60 

64 

70 

60 

2 

MIN 

39 

34 

61 

46 

35 

26 

21 

36 

49 

69 

53 

53 

49 

50 

40 

37 

4  1 

40 

40 

48 

19 

12 

37 

34 

14 

9 

15 

26 

23 

32 

46 

36 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

70 

70 

75 

75 

62 

44 

61 

63 

71 

81 

80 

73 

70 

74 

68 

50 

46 

46 

60 

56 

64 

46 

63 

66 

59 

27 

42 

50 

60 

63 

70 

60 

5 

M  I  N 

41 

37 

61 

62 

40 

29 

24 

37 

49 

69 

53 

67 

47 

47 

46 

35 

40 

39 

36 

47 

24 

12 

37 

33 

21 

9 

15 

27 

26 

36 

46 

37 

8 

FLIPPIN   CAA  AP 

MAX 

66 

73 

78 

62 

62 

48 

53 

70 

73 

84 

80 

74 

64 

74 

77 

64 

43 

49 

53 

53 

65 

50 

69 

57 

45 

28 

46 

51 

62 

67 

73 

61 

MIN 

40 

31 

51 

52 

39 

33 

23 

36 

40 

58 

57 

61 

47 

46 

46 

39 

37 

39 

39 

48 

22 

20 

30 

33 

16 

10 

12 

25 

22 

32 

33 

35 

7 

FORDYCE   6  M 

MAX 

77 

62 

78 

79 

76 

72 

57 

57 

67 

82 

87 

89 

62 

77 

80 

79 

61 

60 

60 

76 

75 

54 

70 

68 

69 

61 

47 

65 

64 

67 

74 

MIN 

62 

50 

63 

62 

65 

40 

29 

37 

44 

64 

63 

64 

49 

61 

62 

46 

46 

46 

43 

54 

54 

27 

35 

45 

41 

21 

17 

31 

36 

41 

45 

46 

2 

FORT   SMITH  we  AP 

MAX 

75 

79 

79 

82 

58 

50 

55 

66 

72 

86 

86 

77 

67 

74 

73 

55 

50 

50 

56 

66 

55 

50 

69 

62 

52 

33 

44 

62 

66 

70 

73 

■  6 

M  I  N 

48 

45 

59 

55 

44 

36 

27 

31 

38 

56 

63 

60 

61 

62 

47 

44 

41 

44 

43 

52 

25 

22 

34 

44 

21 

15 

21 

31 

26 

41 

43 

40 

.6 

FT    SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

73 

72 

76 

79 

77 

48 

54 

66 

71 

85 

85 

79 

73 

66 

74 

67 

64 

50 

54 

68 

57 

46 

67 

66 

60 

31 

46 

62 

61 

66 

70 

64 

>  1 

M  IN 

48 

36 

50 

54 

45 

34 

20 

26 

30 

57 

60 

53 

42 

52 

59 

42 

40 

42 

41 

50 

31 

17 

26 

39 

26 

U 

12 

26 

22 

33 

49 

37 

.8 

GILBERT 

MAX 

73 

74 

77 

82 

77 

50 

67 

70 

72 

63 

83 

79 

66 

71 

80 

70 

50  50 

54 

53 

56 

51 

69 

65 

53 

31 

47 

54 

64 

66 

72 

64 

>  6 

45 

26 

51 

63 

45 

35 

19 

23 

49 

59 

52 

50 

46 

40 

64 

4C 

36  38 

40 

50 

37 

20 

30 

29 

26 

11 

10 

22 

18 

26 

29 

36 

.5 

GRANNIS 

MAX 

77 

77 

76 

80 

75 

53 

59 

66 

70 

63 

87 

84 

79 

79 

77 

70 

67  52 

56 

66 

62 

51 

67 

64 

60  33 

47 

57 

62 

66 

71 

66 

■  5 

57 

50 

60 

61 

53 

36 

28 

31 

38 

60 

61 

61 

62 

52 

60 

45 

46  42 

42     50  35 

20     26  44 

29  15 

13 

26  27 

36  42 

42 

•  0 

GRAVETTE 

MAX 

71 

74 

77 

70 

49 

45 

63 

66 

72 

83 

79 

71 

72 

74 

67 

51 

45  47 

55  58 

53 

45  63 

66 

66  28 

41 

51 

62 

66 

72 

60 

.7 

38 

41 

59 

46 

35 

27 

21 

34 

45 

57 

48 

54 

49 

48 

40 

34     3  8     3  7 

40  47 

17 

t 

35 

32 

16  6 

12 

23  26 

31 

43 

35 

.3 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 

72 

70 

72 

70 

68 

54 

52 

70 

68 

70 

72 

68 

70 

66 

72     62  48 

50     56  68 

56     46  64 

54  '  40  26 

38  5e 

60  60 

59 

.1 

48 

50 

48 

40 

30 

26 

26 

32 

40 

48 

46 

40 

44 

36     37  32 

38     36  38 

18     18  32 

30  6 

8 

18  32 

36 

40 

33 

.  6 

HARR ISON 

MAX 

70 

72 

76 

83 

72 

48 

54 

70 

76 

85 

60 

76 

62 

73 

74 

55     50  50 

56  62 

57 

50     66  64 

54     29  44 

52 

61 

65 

71 

62 

.9 

MIN 

45 

32 

55 

67 

42 

29 

22 

36 

47 

55 

57 

46 

45 

55 

37     37  37 

38     49  30 

17     29  33 

21 

9 

17 

23  22 

32 

36 

36 

.6 

HELENA 

MAX 

77 

78  79 

78-  77 

69 

52 

65 

66 

77 

84 

82 

81 

70 

80 

79     65  54 

58     78  74 

64     64  64 

64      50  44 

50  6C 

62  70 

67 

.9 

MIN 

63 

49  61 

62 

63 

38 

33 

37 

43 

61 

62 

64 

49 

47 

62 

46     45  44 

44     54  56 

29  3e 

42 

45      19  21 

29  33 

36  39 

45 

.5 

HOPE   3  NE 

MAX 

76 

76  81 

78 

62 

79 

49  56 

67 

71 

84 

87 

88 

79 

80     55  54 

53     60  78 

66  51 

69 

73     66  36 

47  55 

63  66 

67 

.6 

MIN 

63 

50  53 

62 

65 

43 

29 

29  36 

45 

62 

60 

51 

56 

50    45  45 

4< 

44  56 

25     26  37 

42     20  19 

25     26     30  39 

42 

.7 

-  3-  - 


T^le  5-Coutiiiued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1955 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOT  SPRINGS 

MAX 

7B 

80 

76 

80 

80 

62 

56 

67 

66 

84 

85 

64 

72 

70 

75 

7  3 

56 

50 

70 

62 

67 

M  IN 

62 

37 

30 

3  7 

4  7 

63 

65 

67 

48 

51 

63 

43 

44 

41 

51 

40 

23 

36 

44 

35 

17 

18 

31 

30 

39 

44 

JONESBORO 

MAX 

70 

71 

72 

77 

72 

56 

49 

64 

66 

79 

78 

73 

66 

67 

79 

72 

62 

46 

5  1 

68 

60 

57 

63 

59 

5  1 

39 

42 

50 

60 

64 

72 

MIN 

4  3 

56 

62 

47 

36 

29 

38 

44 

60 

64 

65 

51 

42 

59 

44 

39 

39 

40 

49 

56 

26 

36 

39 

31 

14 

18 

27 

31 

34 

37 

KEO 

MAX 

74 

78 

79 

79 

76 

55 

52 

68 

67 

83 

86 

85 

69 

70 

82 

73 

54 

52 

55 

75 

63 

51 

70 

59 

62 

35 

44 

52 

62 

64 

73 

MIN 

62 

54 

38 

29 

33 

4  1 

64 

65 

66 

60 

48 

60 

47 

42 

43 

43 

53 

47 

27 

33 

42 

32 

19 

19 

26 

26 

35 

34 

LEAD  HILL 

MAX 

72 

75 

78 

82 

60 

48 

53 

72 

78 

83 

83 

76 

65 

75 

7  5 

56 

46 

48 

60 

54 

54 

49 

66 

62 

45 

31 

46 

53 

62 

64 

72 

MIN 

2  7 

33 

40 

32 

19 

29 

40 

55 

49 

48 

45 

47 

38 

38 

37 

38 

48 

28 

19 

26 

34 

20 

10 

12 

22 

20 

29 

32 

LITTLE  ROCK  KB 

AP 

MAX 

75 

75 

79 

80 

76 

49 

52 

68 

68 

84 

85 

83 

64 

70 

80 

64 

50 

49 

55 

75 

61 

51 

69 

52 

52 

34 

44 

52 

60 

63 

73 

M  1  N 

66 

45 

39 

35 

37 

67 

67 

63 

50 

60 

64 

47 

42 

42 

43 

52 

27 

27 

33 

24 

19 

21 

30 

30 

36 

41 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

82 

76 

76 

57 

67 

70 

84 

89 

90 

87 

78 

63 

78 

56 

79 

79 

51 

68 

76 

75 

52 

44 

54 

63 

69 

74 

MIN 

62 

42 

36 

26 

40 

63 

61 

51 

54 

65 

50 

49 

47 

44 

52 

40 

26 

32 

42 

44 

21 

17 

24 

26 

38 

41 

M4LVERN 

MAX 

79 

81 

79 

80 

79 

57 

65 

70 

84 

85 

86 

74 

76 

7  8 

76 

56 

52 

56 

75 

64 

50 

70 

66 

60 

55 

64 

6  7 

73 

MIN 

5  7 

57 

62 

64 

64 

39 

28 

26 

38 

,65 

64 

65 

50 

51 

65 

44 

45 

46 

46 

41 

43 

27 

31 

40 

35 

19 

17 

27 

27 

33 

37 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

71 

71 

79 

81 

73 

49 

53 

72 

76 

85 

81 

78 

65 

69 

68 

49 

52 

50 

50 

60 

48 

68 

5  9 

52 

63 

72 

MIN 

43 

30 

50 

60 

43 

32 

23 

24 

35 

59 

60 

50 

48 

41 

60 

39 

36 

32 

39 

47 

22 

29 

34 

26 

10 

14 

25 

20 

26 

29 

MAR lANNA 

MAX 

74 

74 

76 

74 

76 

7  1 

45 

51 

63 

67 

77 

8 1 

80 

8  0 

56 

53 

61 

MIN 

59 

48 

55 

62 

62 

38 

31 

33 

39 

48 

63 

66 

60 

46 

48 

45 

42 

41 

41 

56 

27 

30 

42 

40 

18 

19 

25 

29 

37 

40 

MARKED  TREE 

MAX 

70 

70 

75 

75 

76 

69 

45 

48 

65 

68 

79 

81 

74 

57 

68 

80 

57 

45 

46 

56 

60 

47 

5  6 

53 

32 

MIN 

53 

42 

42 

60 

60 

34 

29 

29 

38 

45 

62 

63 

61 

41 

42 

45 

39 

38 

40 

41 

54 

27 

27 

33 

39 

15 

15 

20 

27 

27 

34 

MARSHALL 

MAX 

70 

72 

76 

70 

48 

64 

60 

71 

81 

84 

76 

65 

68 

75 

66 

50 

49 

54 

55 

60 

47 

67 

63 

51 

29 

47 

54 

62 

65 

70 

MIN 

47 

34 

62 

44 

33 

22 

32 

42 

60 

59 

59 

43 

43 

5  4 

39 

39 

38 

39 

48 

3  5 

MENA 

MAX 

75 

77 

72 

81 

74 

49 

59 

66 

68 

83 

84 

79 

73 

70 

71 

68 

52 

51 

58 

65 

59 

53 

69 

62 

57 

3  1 

45 

58 

65 

68 

70 

MIN 

58 

46 

62 

62 

49 

35 

28 

36 

44 

62 

62 

63 

47 

62 

62 

43 

43 

42 

41 

61 

28 

20 

36 

43 

27 

13 

18 

29 

29 

37 

43 

MONT ICELLO 

MAX 
MIN 

MORRILTON 

MAX 

74 

75 

75 

79 

74 

51 

55 

66 

68 

83 

85 

78 

68 

69 

78 

71 

55 

63 

64 

69 

60 

50 

68 

69 

63 

35 

46 

53 

62 

66 

73 

M  1  N 

58 

41 

57 

61 

50 

37 

27 

30 

36 

63 

66 

67 

46 

48 

59 

46 

41 

44 

41 

51 

38 

26 

31 

42 

31 

16 

21 

26 

26 

37 

37 

MOUNT  lOA 

MAX 

69 

75 

78 

75 

80 

78 

50 

57 

6  1 

69 

84 

84 

83 

7  1 

7  3 

75 

69 

49 

48 

68 

69 

60 

54 

67 

69 

54 

33 

47 

65 

64 

66 

M  I  N 

53 

38 

37 

62 

64 

40 

23 

24 

32 

50 

59 

66 

48 

49 

49 

45 

40 

41 

42 

43 

54 

22 

26 

36 

33 

16 

13 

22 

21 

29 

33 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

66 

68 

66 

73 

7  1 

42 

46 

59 

60 

75 

77 

74 

61 

60 

6  3 

59 

48 

51 

61 

59 

68 

40 

61 

56 

49 

22 

36 

46 

66 

59 

62 

M  1  N 

51 

48 

57 

58 

41 

28 

27 

38 

43 

56 

59 

61 

38 

47 

67 

34 

33 

45 

35 

44 

24 

11 

32 

39 

17 

2 

11 

26 

32 

40 

43 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

70 

70 

76 

82 

66 

47 

62 

70 

7  3 

84 

76 

76 

62 

7  2 

7  5 

58 

48 

50 

60 

53 

55 

48 

66 

65 

4  5 

29 

44 

6  0 

60 

65 

70 

M  I  N 

45 

32 

53 

59 

42 

32 

22 

29 

40 

56 

59 

53 

46 

46 

58 

36 

36 

38 

39 

47 

33 

20 

30 

34 

25 

9 

16 

24 

23 

34 

36 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

MAX 

76 

71 

7  1 

78 

62 

53 

46 

64 

70 

7  3 

83 

80 

74 

5 1 

72 

75 

54 

41 

49 

51 

5  3 

49 

68 

5  5 

30 

54 

62 

65 

M  IN 

46 

33 

34 

57 

49 

32 

22 

25 

34 

52 

46 

46 

47 

39 

39 

36 

39 

40 

20 

21 

34 

36 

9 

10 

22 

23 

33 

35 

NARROWS  DAM 

MAX 

72 

79 

79 

81 

85 

79 

53 

59 

67 

74 

90 

87 

93 

72 

78 

7  5 

62 

54 

54 

59 

72 

64 

52 

70 

66 

64 

37 

50 

66 

63 

68 

M  1  N 

53 

45 

50 

60 

55 

42 

26 

26 

29 

34 

65 

66 

62 

50 

52 

47 

47 

47 

45 

60 

26 

32 

49 

31 

20 

16 

27 

24 

31 

30 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MA  X 

72 

60 

76 

77 

80 

79 

63 

57 

64 

69 

84 

84 

86 

70 

7  5 

74 

58 

54 

52 

60 

72 

65 

50 

67 

67 

60 

36 

47 

54 

63 

66 

M  1  N 

62 

53 

54 

60 

60 

41 

27 

28 

31 

45 

60 

62 

49 

51 

64 

48 

46 

46 

43 

44 

56 

23 

23 

34 

41 

16 

16 

20 

26 

35 

40 

NEWPORT 

MAX 

74 

76 

76 

79 

70 

50 

63 

66 

69 

62 

85 

74 

61 

7  1 

79 

69 

65 

51 

53 

60 

58 

69 

66 

57 

42 

33 

47 

55 

63 

65 

73 

M  I  N 

49 

38 

53 

60 

45 

34 

27 

33 

40 

56 

66 

61 

49 

40 

67 

42 

37 

36 

37 

46 

46 

23 

32 

37 

26 

12 

1  5 

24 

25 

33 

32 

NIMROD  DAM 

MAX 

7  3 

75 

79 

75 

82 

73 

50 

56 

69 

70 

86 

86 

66 

70 

73 

78 

77 

47 

56 

55 

69 

60 

53 

69 

56 

55 

52 

46 

55 

66 

68 

M  I  N 

53 

39 

45 

64 

64 

37 

24 

30 

32 

32 

66 

67 

47 

45 

50 

46 

43 

42 

42 

42 

53 

20 

35 

36 

36 

15 

16 

31 

25 

30 

40 

OKAY 

MAX 

78 

81 

79 

64 

83 

73 

58 

67 

72 

87 

88 

88 

85 

78 

80 

78 

57 

65 

59 

75 

66 

51 

70 

73 

70 

44 

46 

56 

63 

66 

74 

M  1  N 

63 

49 

63 

62 

65 

30 

30 

45 

63 

63 

66 

52 

56 

63 

60 

47 

49 

45 

55 

42 

27 

36 

44 

42 

22 

21 

26 

26 

35 

43 

OZARK 

MAX 

82 

70 

66 

55 

69 

72 

62 

83 

78 

70 

7  1 

7  4 

64 

53 

52 

64 

56 

64 

48 

69 

62 

53 

34 

46 

64 

63 

68 

73 

M  I  N 

50 

42 

56 

57 

51 

36 

25 

28 

34 

66 

63 

63 

47 

50 

56 

43 

41 

40 

40 

49 

29 

20 

29 

41 

26 

12 

16 

30 

26 

40 

46 

PARAGOULD 

MAX 

66 

69 

7  7 

75 

73 

46 

49 

63 

68 

78 

79 

76 

68 

64 

7  5 

74 

52 

47 

61 

68 

61 

57 

62 

59 

51 

31 

42 

50 

69 

59 

72 

M  I N 

48 

37 

54 

62 

47 

34 

26 

36 

42 

59 

65 

58 

46 

40 

58 

44 

37 

39 

40 

49 

55 

25 

32 

38 

31 

13 

18 

25 

24 

28 

31 

PAR  1  S 

MAX 

79 

80 

85 

74 

52 

65 

71 

75 

67 

83 

80 

73 

7  5 

80 

63 

55 

52 

57 

61 

58 

52 

73 

65 

55 

35 

46 

55 

65 

71 

75 

M  1  N 

55 

41 

56 

69 

49 

37 

26 

29 

35 

54 

63 

62 

46 

50 

60 

45 

40 

44 

42 

61 

30 

22 

26 

43 

29 

14 

18 

26 

27 

36 

36 

PERRYVILLE 

MAX 

81 

7  7 

62 

56 

6  7 

86 

66 

80 

67 

71 

78 

74 

54 

63 

55 

70 

60 

52 

70 

63 

54 

33 

48 

56 

66 

68 

75 

MIN 

55 

38 

67 

64 

52 

37 

26 

29 

33 

63 

65 

62 

46 

50 

68 

46 

43 

45 

43 

52 

36 

25 

32 

40 

33 

18 

20 

27 

26 

35 

37 

PINE  BLUFF 

MAX 

56 

68 

8  3 

67 

90 

72 

74 

6  1 

76 

57 

64 

57 

78 

63 

64 

71 

54 

58 

36 

46 

55 

67 

69 

76 

MIN 

63 

49 

64 

65 

56 

39 

32 

37 

46 

66 

65 

67 

60 

52 

66 

46 

45 

45 

46 

55 

46 

28 

36 

44 

34 

21 

21 

29 

30 

36 

40 

PINE  BLUFF  CAA 

AP 

MAX 

60 

52 

6  7 

8 1 

85 

65 

64 

72 

61 

7  3 

57 

51 

57 

77 

63 

51 

69 

62 

57 

35 

42 

5  1 

62 

64 

73 

MIN 

59 

51 

63 

63 

50 

38 

33 

35 

43 

64 

64 

64 

51 

50 

65 

48 

45 

44 

56 

29 

26 

36 

43 

27 

20 

20 

26 

30 

38 

38 

POCAHONTAS  1 

MAX 

52 

68 

69 

81 

78 

74 

70 

62 

79 

75 

54 

51 

51 

67 

61 

59 

62 

62 

50 

33 

47 

50 

58 

64 

71 

47 

35 

62 

61 

47 

35 

22 

26 

39 

58 

64 

56 

46 

41 

56 

42 

37 

32 

40 

47 

53 

24 

35 

37 

30 

12 

16 

27 

25 

30 

33 

PORTLAND 

MAX 

80 

80 

45 

56 

65 

81 

66 

86 

76 

82 

85 

65 

70 

50 

67 

79 

64 

55 

65 

74 

80 

37 

43 

63 

62 

68 

MIN 

60 

50 

63 

62 

64 

44 

32 

31 

32 

41 

61 

61 

57 

52 

63 

65 

55 

49 

45 

49 

59 

28 

28 

35 

45 

22 

22 

26 

30 

30 

37 

PRESCOTT 

MAX 

63 

76 

45 

58 

66 

70 

66 

87 

90 

72 

78 

7  9 

56 

53 

53 

57 

70 

66 

50 

65 

70 

65 

34 

47 

63 

63 

66 

MIN 

63 

50 

60 

63 

65 

43 

29 

30 

35 

42 

65 

64 

50 

50 

55 

50 

46 

46 

44 

57 

25 

26 

36 

41 

19 

16 

24 

26 

30 

36 

ROGERS 

MAX 

62 

65 

72 

82 

79 

74 

73 

76 

6  7 

5  1 

46 

47 

60 

56 

54 

46 

64 

67 

68 

26 

42 

50 

63 

65 

72 

41 

40 

66 

56 

39 

29 

23 

34 

46 

57 

52 

67 

48 

5o 

45 

36 

40 

38 

40 

48 

22 

12 

36 

33 

20 

7 

16 

26 

26 

36 

46 

RUSSELLVILLE 

MAX 

85 

84 

62 

72 

69 

68 

65 

66 

53 

54 

62 

57 

51 

70 

68 

54 

35 

47 

54 

63 

68 

74 

M  I  N 

52 

40 

54 

59 

49 

37 

26 

28 

36 

61 

66 

60 

46 

48 

56 

46 

40 

43 

42 

44 

31 

22 

32 

43 

3  1 

11 

19 

27 

26 

36 

36 

SAINT  CHARLES 

MAX 

5  3 

66 

71 

79 

85 

64 

62 

72 

82 

57 

57 

54 

63 

79 

63 

46 

66 

65 

64 

34 

44 

53 

62 

65 

62 

49 

56 

64 

64 

38 

30 

36 

43 

46 

62 

66 

60 

48 

60 

4  7 

44 

44 

43 

45 

57 

29 

31 

42 

43 

20 

22 

27 

3  1 

39 

43 

SEARCY 

MAX 

62 

67 

65 

62 

62. 

60 

68 

70 

80 

73 

33 

52 

53 

72 

62 

56 

67 

64 

52 

34 

45 

53 

6] 

64 

70 

M  1  N 

56 

41 

64 

61 

50 

36 

26 

31 

39 

60 

63 

61 

47 

45 

56 

38 

42 

50 

25 

16 

2  7 

34 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

57 

58 

67 

68 

67 

85 

83 

73 

70 

80 

72 

69 

59 

60 

75 

68 

54 

44 

55 

65 

68 

74 

MIN 

52 

46 

63 

64 

62 

40 

34 

30 

44 

61 

65 

67 

48 

46 

67 

46 

44 

46 

46 

50 

42 

27 

26 

33 

33 

15 

18 

24 

25 

40 

41 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

70 

7  2 

77 

73 

45 

45 

53 

64 

72 

83 

80 

66 

70 

72 

66 

50 

46 

47 

62 

68 

55 

48 

70 

66 

40 

27 

43 

51 

61 

64 

MIN 

39 

39 

42 

60 

43 

27 

2! 

22 

36 

45 

50 

49 

49 

49 

53 

34 

36 

38 

38 

40 

34 

6 

9 

32 

34 

8 

9 

16 

24 

26 

38 

STUTTGART 

MAX 

76 

80 

77 

79 

77 

60 

56 

67 

68 

81 

65 

64 

70 

70 

83 

76 

55 

53 

56 

77 

63 

54 

69 

69 

66 

43 

46 

53 

63 

68 

75 

MIN 

59 

49 

63 

63 

60 

39 

33 

35 

43 

63 

65 

66 

50 

50 

62 

46 

45 

43 

44 

53 

54 

26 

32 

44 

42 

20 

19 

27 

30 

37 

39 

8«e  ref«reace  notas  folloving  Btstloa  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

OI 

Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

STUTTGART  9  £SE 

MAX 
MIN 

73 
57 

76 
49 

78 
51 

76 
62 

78 
62 

71 
39 

47 

32 

53 
33 

64 
39 

67 
46 

79 
64 

83 
65 

83 
51 

63 
49 

70 
48 

80 
47 

66 

43 

54 
42 

61 
43 

68 
44 

71 
68 

62 
29 

48 

30 

60 
39 

61 
42 

55 

20 

3* 

20 

44 

26 

61 
29 

60 
33 

64 
40 

63.8 
43.0 

CI  IB  I  A/"  n 

MIN 

56 

46 

77 
57 

82 
62 

7  3 
49 

61 
36 

55 
28 

68 

33 

73 
40 

85 
57 

81 
65 

79 
64 

69 
47 

73 
49 

75 
57 

62 

45 

63 
39 

50 
43 

57 
42 

62 

50 

56 

30 

49 

22 

70 
26 

64 
42 

63 
29 

35 
9 

45 

20 

54 
28 

63 
28 

69 
40 

73 
44 

64.7 
41.4 

TEXARKANA   MB  AP 

MIN 

59 

51 

63 

82 
64 

76 

57 

67 
40 

57 

32 

67 
36 

71 
46 

86 
64 

87 
64 

89 
64 

73 
56 

80 
58 

80 
65 

72 
51 

59 
46 

54 
45 

68 
45 

75 

55 

66 

28 

52 
26 

69 

37 

72 
47 

65 
27 

36 
21 

44 

21 

64 

29 

62 

33 

68 
43 

73 
48 

6«.4 
46.6 

TURNP IKE 

M  1  N 

68 
49 

68 
49 

70 
59 

70 
59 

69 

39 

44 

28 

49 
24 

61 

38 

62 
44 

77 
52 

78 

60 

71 
62 

64 
40 

60 
41 

7  0 
57 

61 

35 

44 

34 

45 
36 

48 
36 

58 

45 

54 

35 

39 
14 

62 

32 

68 
33 

48 

20 

24 

5 

43 

13 

48 

29 

57 
33 

60 
41 

67 
44 

68.0 
36.3 

MIN 

59 

79 
48 

78 
63 

84 
64 

82 

50 

52 
36 

57 
23 

66 
25 

71 
44 

84 
64 

87 
61 

80 
59 

73 
47 

73 
46 

76 
61 

71 
43 

63 
42 

54 
43 

63 
41 

67 
51 

58 
33 

53 
20 

70 
31 

69 
40 

68 
28 

32 
13 

44 
14 

63 
24 

65 
22 

68 
31 

72 
3* 

66.7 
40.4 

WALNUT   RIDGE    CAA  AP 

MAX 
MIN 

7  1 
47 

70 
39 

72 

59 

77 
62 

64 
40 

61 
35 

50 
28 

66 
34 

68 
44 

79 
62 

77 
62 

74 

55 

67 
45 

67 
41 

77 
52 

57 
43 

43 
38 

49 

39 

51 
41 

59 

50 

60 
29 

48 

26 

63 
36 

49 

38 

49 

19 

31 
12 

44 

IB 

51 
27 

58 
28 

64 

32 

71 
34 

60.2 
39.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

76 
64 

82 
50 

82 
63 

84 
64 

84 

65 

71 
42 

56 

67 

31 

67 
41 

84 

53 

88 
63 

89 
63 

73 
50 

79 

50 

84 

63 

74 
49 

64 

49 

57 
46 

67 
44 

79 
53 

69 
50 

52 
27 

73 
31 

77 
44 

77 
44 

51 
22 

46 

20 

56 

30 

66 
28 

74 
41 

71.1 
46.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
HIN 

70 
47 

68 
49 

68 
54 

74 
58 

71 
36 

42 
26 

49 
26 

61 
35 

65 
46 

78 
55 

78 
58 

73 
60 

63 
40 

63 
47 

66 
58 

63 
34 

54 
38 

56 
38 

63 

36 

55 
42 

64 
21 

39 
11 

60 
32 

60 
33 

50 
17 

41 
2 

42 
9 

48 

27 

57 

33 

61 
40 

67 
43 

59.6 
37.1 

WILSON 

MAX 
MIN 

70 
5i 

73 
42 

75 
56 

75 
63 

73 
60 

50 
36 

60 
30 

64 

35 

69 
46 

78 

60 

80 
64 

77 
64 

70 
48 

66 
42 

79 
60 

73 
43 

53 
38 

54 
41 

53 
39 

76 

51 

64 

66 

65 

28 

36 

40 

38 

14 

18 

26 

31 

35 

36 

64.1 
42.5 

WYNNE 

MAX 
MIN 

70 
58 

74 
44 

73 
62 

76 
64 

71 
52 

52 
31 

49 
29 

63 
35 

66 
45 

77 
62 

80 
65 

74 
66 

66 
48 

68 
45 

77 
62 

74 
46 

52 

39 

50 
41 

53 
41 

75 
40 

62 
55 

59 
27 

63 

33 

57 
39 

50 
34 

35 
16 

41 
19 

51 
29 

60 

25 

62 
39 

70 
38 

62.9 
42.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ssaDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELV   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.02 

.15 

.06 

.09 

.35 

.08 

.  19 

.02 

.  24 

.20 

.30 

.06 

.07 

.13 

.03 

.  10 

.10 

.28 

.12 

.  16 

.18 

3.  52B 

WIND 

55 

32 

57 

106 

• 

244 

33 

72 

118 

124 

80 

152 

56 

117 

73 

65 

# 

» 

286 

48 

59 

103 

66 

• 

417 

40 

36 

55 

2493 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.09 

.13 

.12 

.14 

.12 

.11 

.05 

.12 

.15 

.04 

.  19 

.21 

.31 

.07 

.11 

.22 

.02 

.06 

.04 

.17 

.14 

* 

.28 

.31 

.08 

.16 

3.  SOB 

MIND 

50 

19 

31 

46 

56 

60 

26 

14 

32 

47 

73 

34 

» 

102 

24 

64 

55 

64 

80 

35 

47 

62 

18 

34 

38 

64 

41 

13 

13 

12- 

17 

1271 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.03 

.  16 

.16 

.12 

.  14 

.15 

* 

.32 

.00 

.21 

.21 

.26 

.12 

.04 

.17 

.13 

.03 

.23 

.05 

.18 

WIND 

35 

56 

59 

75 

51 

49 

31 

28 

33 

71 

65 

37 

56 

34 

30 

44 

34 

44 

37 

30 

58 

112 

27 

54 

30 

109 

75 

28 

27 

31 

42 

1492 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.01 

.  14 

.08 

.  14 

.17 

.08 

.21 

.16 

.08 

.27 

.22 

.05 

.06 

.06 

.07 

.16 

* 

.37 

.20 

.06 

* 

* 

tt 

• 

.63 

.15 

3.89B 

WIND 

49, 

24 

43 

77 

73 

61 

41 

22 

55 

93 

120 

49 

21 

10 

61 

89 

18 

2 

21 

21 

30 

209 

70 

60 

14 

86 

89 

35 

26 

34 

46 

1649 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.14 

.09 

.11 

.10 

.04 

.07 

.11 

.13 

.19 

.12 

.10 

.20 

.06 

.12 

.01 

.04 

.03 

.11 

.14 

.17 

.08 

.07 

.12 

.14 

.16 

3.16B 

WIND 

12 

22 

30 

23 

14 

25 

11 

13 

17 

27 

35 

7 

28 

23 

20 

30 

13 

22 

21 

30 

50 

13 

18 

25 

15 

73 

19 

7 

U 

15 

28 

697 

STUTTGART   9  ESE 

EVAP 

.04 

.06 

.17 

.11 

.07 

.26 

.15 

.11 

.06 

17 

.  13 

.20 

.12 

.19 

.00 

.03 

.15 

• 

.55 

.12 

♦ 

• 

• 

.39 

.04 

3.34B 

WIND 

103 

22 

51 

86 

83 

91 

19 

18 

67 

81 

138 

98 

90 

33 

64 

83 

71 

91 

35 

27 

74 

184 

61 

51 

60 

36 

115 

14 

16 

8 

31 

2001 

-  33  - 


Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
MARCH  1955 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CALICO  ROCK 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  EXP  5TA 

FORT  SMITH  W8  AP 

GILBERT 

GRAVE TTE 

J0NES80R0 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA 

MARKED  TREE 

MENA 

OZARK 

POCAHONTAS  1 

ROGERS 

SEARCY 

TEXARKANA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDr 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1  .2 
T 

2.0 

0.7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

S««  ref«r«iic*  notes  following  Stntloo  Indei. 
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STATION  INDEX 


Stabo 


ApplotOB 
Arkadelphlti 
ArkBDsas  City 

ABbdO«D 

Athens 
Bald  XQC 


U  Llvsatock 


Batesvllle  L  t  D  1 
B«ar  Creek  Lake 
Beaty  Lake 


Blakelr  Hounti 


Bough ton 
Bradford 
snakier 
Buffalo  To»er 
Bull  Shoals  Daa 

Cabot  4  SW 
Calico  Rock 
Caaden  1 

Cuip  Chaffee 
Canaan 

CarllKle  1  SW 
Carpenter  Dan 
Clarendon 


Cold  SpriDcs 
Coabs  3  SE 
Conpton 


D«vlls  Knob 

Duus  2 

EaKle  Gap 

Et  Dorado  CAA  AP 
Kureka  Sprtnf[s 
Evening  Shade 


faye 


lie  CAA  I 


Fayettevllle  Exp.  Sta. 
PUppln  CAA  AP 
Pordjfce  6  ■ 

Porester  4  WXW 


Porr. 


City 


I  WB  Airport 


Green  Forest 
Green  llounta 
Greenbrier 


Beber  Sprloga  3  '. 


Henderson  ! 
Hope  3  NX 


Jeaslevllle 

Joaeaboro 

Keo 

XlBfalutd 

Lake  city 
Laxar  2  Si 

Lapgley 
Lead  Bill 


County 


Carroll 

Baxter 

Polk 

Mississippi 

Lawrence 

Garland 

Yell 

UlsBlsalppt 


084S  Nevada 
0B72  White 
0936  Monroe 
1010  Newton 
1 1020  Baxter 

I I0S2  Hlsalsslpp: 
11102  Lonoke 

1132  I  Izard 
|ll52louachlta 

11S4  jOuachlta 

|ll72lsebaatlaD 
1186  I  Searcy 
11224  Lonoke 
1 1238  Garland 


1455  I  Johnson 
1492  Van  Tluren 
'  1520  Scotl 


|1596|Faulkner 
|l632  Clay 
11640  I  Baxter 

1666  I  Polk 

1730  Ashley 

1750  Pulaakl 
ll768|Llncoln 
11814  Pike 

1829' Faulkner 

1834  I  Yell 

1838  Yell 
194B!3evler 
1956  I  Boone 
1960lchlcot 
1968iPralrle 
I 

1982,Johoaon 
2148;De8ha 
2LS0i0«Bha 
2176|VashlnstOD 
2204  Scott 

2300  I  Union 
2356  Carroll 
2366  Sharp 
12442  Washington 

2443  Washington 

2444  jwasblagton 
25 28  Marion 
2540  Dallas 

2544  Little  River 

2556 Iscott 

I 

2564  St .  Francis 
2574  Sebastian 
2578  Crawford 
12598  Ashley 
12670  Benpstead 
I 

12760  White 
2794  Searcy 
2842  Pike 
2908  Polk 
2922  Yell 


'2930 iBeni 
2946  Can 
12952  Sto) 
[2962  Fao: 
12976 ;Sebi 


33  37 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
3S  49 

35  45 

34  43 

35  05 

36  28 

35  04 

36  09 
35  26 

34  33 

35  22 

36  22 

36  00 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 
33  41 
35  S6 
35  09 
35  39 

33  52 
35  25 

34  54 

35  S2 

36  22 

35  49 

34  57 

36  08 
33  36 

33  35 

35  18 
35  52 

34  47 

34  27 
34 

35  28 
35  35 

34  56 

35  48 

36  06 

35  05 

36  24 
36  17 
34  26 

33  02 

34  42 

34  08 

34  14 

35  22 
35  03 

35  13 
34  02 

36  23 

33  31 

34  58 

35  43 
33  S3 

33  53 
35  57 

34  43 


34  47 

35  01 
35  20 
35  39 
33  21 
33  37 

7  35  07 
7  35  59 

3  34  20 

4  34  14 
1  34  53 


Obser- 
vation 
time 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  2S 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

94  OS 
93  98 
91  22 
91  34 
91  47 

91  38 
90  42 

90  43 

93  46 

91  53 

90  38 

91  06 

92  37 

94  13 

93  34 

92  24 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 

93  39 

93  09 

89  95 

93  55 

92  30 


89  57 
92  04 
92  08 
92  49 
92  51 

94  18 


93  28 

92  28 

93  54 
93  48 
93  18 


3074  Clark 
3098  Calhoun 
3132  Sharp 

[3230 ;ciob«rne 

3235  Pope 
I  3242  Phillips 
3258  Baxter 
3428  ReBpstead 
3438  Hontgoaery 

3442  Sevier 
3466  Garland 
3540  Uadlaoa 
3556  Ualoa 
i3584  Little  Rive: 

I  3600  Newton 
3704  Garland 
3734  Craighead 
13862  Lonoke 
3904  Cleveland 


92  27 

90  35 
92  31  440 
94  25  lOSO 

91  56 


350 


92  26 

91  3S 

93  45 

92  25 

93  24 

93  09 


204 

93  24  2350 
91  30 
91  30 

1243 

94  19  1150 


36  24 

36  20 

36  02 

35  14 

35  13 

33  54 
33  32 

36  19 
36  14 
35  28 

1  35  28 

2  34  32 
7  36  22 
4  33  43 

3  34  22 


le  Rock  WB  Airport 
,le  Rock  Flit.  PI. 

LOn  2  SE 


14250  Pulaal 
4324 ' Pope 
4332  Onion 


33  56  I 

34  31 
36  OS 
33  02 

33  35 

7  36  01 
3  34  42 

7  ,35  50 
I  34  36 
3  I  33  50 

35  49 

35  26 

34  19 

36  24 

35  42 

34  10 
34  44 

34  46, 

35  34 
33  22 


92  48 


94  10 

94  10 
92  36 

92  31 
94  24 

93  53 


91  26 

92  43 

93  33 

94  20 

93  ' 

94  28 

93  26 
92  12 

92  23 

94  15 

93  09 

92  28 

91  29 

93  07 

92  03 

92  58 


93  41  700 

94  22  I  337 
93  03  630 

93  44  1 1453 
92  05  60 

94  03  300 


a  V.  Witliaas 
Ruby  B.  Oeeaa 

.  Water  Works 
B.  SMaia 
Alta  r.  Garni 

Drew  A.  Laab 
Hobart  Watts 
John  A.  Jones 
Hlllaan  E.  Lawrrn 
I  W.  Traaaell 

Southwestern  G  k 


Lowell  E.  Perkins 

a.  BanoDd 
H.  Breckinridge 
.  Etta  C.  Burks 
le  L.  Browne 
Luclle  R.  McWethy 

CLOSED  -  -  - 
ana  H .  Llles 
.  W.  Douglas 
ee  W.  UcKenney 
Corps  of  Engineers 

Corps  of  Engineers 
Paul  H.  Adaas 
R.  E.  Blaylock 


Marshall  Ulckmon 
A.  B,  Weathersby 
Beulah  F.  Fowler 
Corps  of  Englaeeri 


Refez 

to 
tables 


D.  U.  Walt 


Vlrda  Byrd 

lins  Prison  Fai 
■rt  T.  Tedder 

Moudy 

Gretchen  Goodier 


nest  C .  Canpbel 

.  Par  ft  Lgt  Co. 
die  E.  Brink 
ine  M.  Hooper 


Charles  F.  Ford 


U.S.  CI 


11 


Univ.  of  Arkanai 
U.S.  Civil  Aero  Ada 
John  Yeager 
Leslie  P.  Callei 
Mrs.  L.  L.  Nels( 


10  Thoaas  A.  Moore 
HID  U.S.  Weather  Burea 
7A  R.  J.  Schoeppe 
6P  Jethro  R.  Denaon 
BA  I  Ina  J.  Logan 


Scha: 


93  11 
93  04 
90  42 

92  00 


90  26 
93  25 
93  51 
92  54 


92  19 
92  SO 
92  46 


857 


Elooa  B 
Ob»d  8. 

Forest  Serv; 
Thoaas  E.  Cantre 
7A|Dorothy  M.  Been 

7A  Roy  S.  Robbs 


7A  Dorothy  H.Spllsbury 
7Alth.rley  M.  Friddell 
7P  Eall  W.  Bentzlen 
7A  Cecil  M.  Blttle 
7A  jLona  A.  Shields 

6AlEllsabeth  W.  Friday 
9plNBtl  Park  Service 
MIDlMay  Pearl  Markley 
8A  Corps  of  Engineers 
E.  McDowell 


2  3  5      7  C 


2  3  5      7  C 


'  D.  Dav: 


Cla 


MID 


7A!Treaai 
MIDjPeach  Exp.  Statlot 
7A|Mabel  F.  Forrestei 
7P  F.  W.  Kellogg 
7aIu.S.  Foreat  Servli 


Cla 


Station 

Index  No 

1 

County 

• 

> 

a 

■S 

1 

n 

Longitude 

on 

Obser- 
vation 
time 

1 

Observer  1 

[ 

1 

Refer 

lo 
tables 

« 
I 
Q 

Temp. 

£ 

Lurton 

Nwvton 

7 

33  46 

BA 



Lola  I .  Dollar  1 

Hadlaon 

St.  Francla 

s 

35  00 

Daweo  E.  Ghent  ' 

MegnoMa  3  N 

Coluabla 

4 

33  19 

319 

7A 

Earl  E.  Grahaa  { 

Magnolia  9  N 

4990 

Coluabla 

4 

33  20 

93  13 

360 

Ark.  Pwr  t  Lgt  Co.  i 

C 

Malvern 

4962 

Hot  Spring 

3 

34  23 

92  49 

9P 

5P 

Malvern  Fire  Dept .  ' 

2  3  5 

Haaaoth  Spring 

fulton 

7 

36  29 

7A 

John  H.  McKee 

Marlanna 

5 

8A 

Marked  Tree 

E>olnaett 

33  32 

229 

7A 

millaa  M.  Crick 

4666 

Searcy 

7 

39  94 

92  38 

1090 

8S 

7A 

Hr>.  Hlnole  Hortoo 

2  3  9 

4678 

34  33 

90  59 

6A 

J.  D.  Lowrle 

3 

Searcy 

7 

36  03 

MID 

Verne  N.  Davenport 

7 

36  04  ' 

7A 

Ivan  L.  Shrader 

Hena 

Polk 

3 

34  35 

1207 

7A 

E.  W.  St.  John 

Muntlcel lo 

4900 

3 

33  39 

91  48 

289 

9P 

9P 

Arkanaaa  A  k  M  Col . 

2  3  5  7 

c 

Montrose 

4906 

Ashley 

3 

33  19 

91  29 

MID 

Ark.    Pwr  k  Lgt  Co. 

c 

Morobay  Lock  ft  Daa 

Calhoun 

3 

33  19 

7A  !Corps  of  gn  -Ineera 

Horrllton 

ilontgoaery 

3 

34  33 

663 

7A 

WllUaa  E.  Black 

Mount  Magazine 

5010 

1 

35  10 

93  41 

2800 

7P 

7P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  9 

5036 

Baxter 

7 

36  20 

92  23 

7P 

7P 

K.  H.  Ilalbert 

2  3  5  7 

HouDtalo  [loae  C.  of  E. 

Baxter 

7 

36  20 

8A 

Corps  of  Eoglneera 

Mountain  View  1  « 

7A 

Mildred  E.  Ward 

iMountalnburg  3  SSW 

Crawford 

1 

35  36 

730 

5P 

CLOSED  -  -  -   -  - 

iMulberry 

5072 

Franklin 

1 

39  34 

94  01 

900 

mnry  G.  Arvln 

3 

iNarrowa  Oaa 

5110 

Pike 

3 

34  10 

93  43 

8A 

8A 

Corpa  of  Engineers 

2  3  5  8 

c 

Naahvllle  Peach  Subata. 

4 

34  00 

7A 

Untv.  of  Arkansas 

Howard 

Nathan 

toward 

3 

34  07 

990 

7A 

Edna  J.  Westfall 

Newhope 

5174 

Pike 

34  14 

93  90 

890 

7A 

Elsie  F.  Word 

3 

■Ncwpor  t 

5186 

39  36 

91  17 

SS 

7A 

Luther  D.  Suaaers  Jr 

2  3  9  7 

iNlarod  Daa 

Perry 

I 

34  97 

BA 

Corpa  of  Engineers 

iNorfork  Oaa 

7 

Corpa  of  Kottlneers 

Washington 

1 

39  48 

150O 

7A 

Mrs.  Renzo  llurat 

5358 

UontgOBory 

34  38 

93  48 

600 

7A 

vera  J.  Cann 

3 

5376 

Koward 

4 

33  46 

93  53 

9P 

5P 

J.  T.  Margls 

2  3  9 

Mississippi 

2 

35  43 

8A 

Alwyn  A.  Cowan 

Sal ine 

3 

34  37 

Guy  Cook 

Oiark 

Franklin 

35  29 

396 

6A 

Burns  Wakefield 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  ir\dex  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles  and  direction   from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation   is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non -recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST .  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  seccessive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

©      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days   .01  or  more"  have  been  changed  to  "No,  of  Days   .10  or  more"   effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H       One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,    if  carried  for   this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T       Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2,50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEATHER  SUMMARY 

A  very  warm  April  with  temperatures  averaging  3.9°  above  normal  provided  excellent  recovery 
of  agriculture  from  the  adverse  conditions  of  the  previous  month.     Although  precipitation 
averaged  only  slightly  below  normal  for  the  entire  State,  amounts  were  much  below  normal  in 
the  southwest,  west-central,  and  northern  areas.     Total  damage  from  severe  storms  totaled 
nearly  three-quarters  of  a  million  dollars. 

With  an  average  temperature  of  65.5°  this  was  the  fourth  warmest  April  of  record  and  was 
3.9°  above  normal.     Brief  cooling  periods  were  the  1st,  6th-10th,  and  the  13th.     The  re- 
mainder of  the  month  was  normal  or  above  with  temperatures  8°  to  12°  above  during  most  of 
the  last  15  days.     Highest  temperatures  were  in  the  lower  90 's  over  most  of  the  State  near 
the  end  of  the  month.     The  highest  temperature  was  94°  recorded  on  the  22nd  at  four  sta- 
tions along  the  northern  border  and  at  Camden  in  the  south  on  the  30th.     Lowest  tempera- 
ture was  27°  recorded  on  the  8th  at  Lead  Hill.     The  highest  mean  temperature  was  68.6°  at 
Hot  Springs  and  the  lowest  was  61.0°  at  Mount  Magazine. 

Considering  the  total  area  this  would  be  considered  a  very  dry  month  since  only  about  one- 
third  of  the  State  had  normal  or  above-normal  rainfall.     Stations  in  the  drier  areas  re- 
ceived from  one  to  four  inches  less  than  they  could  normally  expect.     Driest  spot  was  Fort 
Smith  with  a  total  for  the  month  of  only  0.90  inch  which  was  3.59  inches  below  normal. 
Many  stations  in  the  north  and  west-central  recorded  totals  of  only  1.50  to  2.50  inches. 
In  contrast  heavy  rains  fell  along  the  eastern  border  with  totals  ranging  generally  from 
8  to  10  inches.     Greatest  total  was  10.99  inches  recorded  at  Beaty  Lake.     Principal  periods 
of  rainfall  were  the  lst-2nd,  4th-6th,   10th-13th,   20th-21st,   23rd-24th,   and  27th-28th.  The 
State  average  precipitation  was  4.63  inches  which  was  0.40  inch  below  normal. 

At  the  end  of  April  cotton  planting  had  made  rapid  progress  in  some  areas  while  in  other 
areas  less  than  one-fourth  the  intended  acreage  had  been  planted.     Rice  seeding  was  also 
well  along  with  seeding  varying  from  30%  to  70%.     Land  was  being  prepared  for  soybeans  and 
many  fields  were  planted.     Small  grains  were  developing  rapidly  with  the  fall-sown  begin- 
ning to  head.     Fall  oats  were  heading  unevenly.     Small  amounts  of  grain  hay  were  cut.  The 
planting  of  early  corn,  much  of  which  was  up  and  cultivated,  was  well  advanced.  Straw- 
berries had  recovered  nicely  from  the  March  freeze  and  harvest  was  starting.     Tomatoes  were 
making  a  fine  growth  and  pruning  and  staking  were  in  progress.     At  month's  end  pastures 
were  in  excellent  condition,  cattle  were  gaining  weight,  and  milk  production  was  increasing. 


STORMS 

Of  the  28  severe  storms  reported  over  the  State  during  the  month  of  April  damage  was 
caused  by  high  winds  in  20  storms,   from  hail  in  8  storms  and  from  lightning  in  one.  There 
were  3  tornadoes  reported.     Total  damage  from  all  storms  was  estimated  at  nearly  three- 
quarters  of  a  million  dollars.     Most  serious  was  the  damage  totaling  $435,000  from  the  hail 
and  windstorm  in  an  area  12  by  80  miles  from  Independence  County  eastward  through  Jackson, 
Poinsett  and  into  south  Mississippi  County  between  6:30  p.m.  and  8  p.m.  on  the  5th.  In 
Independence  County  hail  caused  considerable  damage  in  Huff,  Rosie,  and  Oil  Trough  areas 
where  losses  were  estimated  at  $50,000  to  crops,  and  $75,000  to  other  property.     In  Jackson 
County  property  losses  from  hail  amounted  to  $250,000.     One  person  was  injured  at  Newport 
by  broken  glass.     Additional  losses  occurred  in  Poinsett  County,  the  Harrisburg  area,  in 
the  Marked  Tree-Truman-Lepanto  area,  and  in  south  Mississippi  County.     A  summary  of  storm 
losses  charged  $50,000  by  hail  to  crops,  $250,000  by  hail  to  property,  and  $185,000  by  wind 
to  property.     A  tornado  in  the  Green  Forest  area  of  Carroll  County  at  8  p.m.  on  the  4th 
caused  $6,300  damage  to  property.     On  the  21st  at  1:41  a.m.  a  tornado  caused  death  and  de- 
struction over  an  area  80  yards  wide  and  one-half  mile  long  in  the  Whitehall  area  of  Jef- 
ferson County.     Besides  $10,000  damage  to  property  there  were  two  persons  injured  and  one 
killed.     The  next  day  at  5  p.m.  at  Biggers,  Randolph  County,  a  tornado  left  a  path  200 
yards  wide  and  1  mile  long  with  property  damage  estimated  at  $6,000. 

Marion  G.  Talcott 
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95 

25 

3.20 

0.0 

1944 

60.1 

88 

19 

6.65 

T 

1945 

62.6 

89 

23 

7.44 

T 

1946 

65.0 

94 

30 

5.46 

0.0 

1947 

61 .9 

89 

26 

5.74 

0.0 

1948 

66.2 

93 

27 

3.46 

0.0 

1949 

60.0 

92 

23 

2.75 

T 

1950 

58.2 

91 

20 

3.29 

T 

1951 

58.1 

90 

21 

4.33 

T 

1952 

58.1 

93 

23 

5.88 

T 

1953 

57.7 

90 

23 

7.10 

T 

1954 

66.4 

92 

17 

4.08 

T 

1955 

65.5 

94 

27 

4.63 

T 

All 

Tears 

61.5 

4.96 

T 

Beginning  with  1955,   averages  have  been  weighted  according  to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this  table  for  earlier  years. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

a 

£ 
0. 

« 

Q 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 
O 

Q 

9 

a 

& 
a 

a 

No.  ol  Days 

o 
(- 

Departure 
From  Normal 

« 

Q 

a 
a 

t5 

Dale 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

i 

z 

S 

1  .50  or  Morel 

e 

0 

^  0 

Si 

n  m 

o  1 

on 

HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

78.8 

53.9 

66.4 

"..a 

90 

22 

34 

8 

58 

1 

0 

0 

0 

3.23 

-4.17 

0.77 

6 

T 

0 

7 

4 

0 

ASHOOWN 

79.7 

55. B 

67.8 

91 

29 

39 

8 

41 

1 

0 

0 

0 

3.55 

1  .69 

12 

0.0 

0 

4 

3 

1 

BENTON 

78.3 

52.'. 

65.  <. 

88 

22 

34 

8 

70 

0 

0 

0 

0 

2.87 

1.15 

6 

0.0 

0 

7 

1 

1 

BENTONVlLLE 

75.'. 

50.9 

63.2 

5.5 

89 

22 

29 

7  + 

118 

0 

0 

2 

0 

2.83 

-  1.91 

0.61 

20 

0.0 

0 

9 

1 

0 

800NEVILLE 

78.5 

63.9 

66.2 

91 

22 

34 

8 

68 

2 

0 

0 

0 

2.55 

0.68 

21 

0.0 

0 

5 

3 

0 

CAMP  CHAFFEE 

78.8 

52.  7 

65.8 

91 

22 

33 

8 

77 

1 

0 

0 

0 

2.23 

0.73 

1 

T 

0 

6 

1 

0 

CLARKSVILLE 

7B.3 

53.8 

66.  1 

92 

22 

35 

7 

68 

1 

0 

0 

0 

2.40 

0.78 

12 

T 

0 

7 

2 

0 

CONWAY 

Bu.l 

67.'. 

5.2 

92 

22 

40 

7  + 

47 

2 

0 

0 

0 

5.10 

0.11 

1  .86 

) 

0.0 

0 

6 

4 

2 

DARDANELLE 

B'J.O 

55.  1 

67.6 

5.0 

93 

22 

39 

8 

41 

2 

0 

0 

0 

2.22 

-  2.  16 

0.73 

13 

0.0 

0 

7 

2 

0 

OE  QUEEN 

61.0 

54.7 

67.9 

'..6 

92 

22 

38 

7 

41 

2 

0 

0 

0 

4,  79 

-  1.23 

1  .20 

13 

0.0 

0 

8 

4 

2 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ARKANSAS 
APRIL  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1  Highest 

1  Date 

a 
S 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Daya 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

I 

.50  or  More 

or  More 

o| 

« 

S  s 

o  i 

'  "1 

Offl 

DEVILS  KNOB 

73.1 

52  ,  6 

62.9 

86 

22 

37 

7 

122 

0 

0 

0 

0 

4.70 

1.42 

21 

0.0 

0 

10 

3 

1 

EUREKA  SPRINGS 

76.2 

53.3 

64,  8 

5.7 

91 

22 

35 

7 

92 

1 

0 

0 

0 

2  •  46 

~   2  •  48 

0.64 

20 

0 

8 

1 

0 

FAYETTEVILLE 

73.6 

52.6 

64,  1 

89 

22 

32 

8 

106 

0 

0 

1 

0 

3.37 

1.00 

1 1 

T 

0 

8 

3 

1 

FAYETTtVILLE   CAA  AP 

74.3 

61.2 

62.8 

88 

22 

32 

7  + 

132 

0 

° 

2 

0 

2.71 

0.67 

1  ? 

0*0 

0 

7 

2 

0 

FAYETTEVILLE   E  XP  STA 

76.1 

61.4 

63.3 

4.4 

88 

22 

32 

8 

119 

0 

1 

^ 

?'q7 

HI 

0 

^ 

1 

1 

FL  1  PP I N  CAA  AP 

76.9 

51.0 

10  3 

2 

0 

1 

0 

?0 

^ 

8 

FORT   SMITH   WB  AP 

R 

// 

ct  *  ^ 

ftft'  7 

Q7 

77 

38 

2 

0 

0 

0*90 

—  3  »  69 

0*20 

6  + 

J: 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

7R*  0 

QO 

77  • 

31 

97 

1 

2 

3  •  X  7 

0  •  84 

2  1 

0.0 

6 ILBERT 

7^'  7 

*  1 

77 

29 

109 

2 

2 

0 

-  0  •  95 

21 

8 

GRANN I S 

76.7 

hi..'  Q 
^    *  ^ 

fl7 

7Q 

40 

7  3 

6,94 

1*12 

3.16 

21 

J 

3 

GRAVETTE 

7  5.9 

50.6 

63.3 

ft  'n 
6.0 

RQ 
89 

77 

22 

29 

2.  00 

?*nn 

7? 

GREEN   MOUNTAIN  AM 

71.7 

51.5 

61.6 

84 

18  + 

40 

1  + 

135 

3.11 

1 

0 

y 

2 

1 

HARR  iSON 

7  7.2 

50.0 

fts*  ^ 

30 

* 

1 

0.0 

HOPE    3   NE  AM 

77.  6M 

53.  2M 

1ft 
s  ^ 

no 
89 

40 

1  ^ 

7 

HOT  SPRINGS 

80*5 

56  •  7 

68.  6 

90 

2  2 

40 

8 

1 

7  7H 

n  fi7 

0 

r 

0 

LEAD  HILL 

7  7.4 

50.4 

63.9 

^  *  1 

^\ 

27 

104 

2 

0 

2 

0 

1  r\ 
T  "  t2 

7  SR 

? '  I? 

in 

no 
0.0 

0 

0 

L ITTLE   ROCK   WB  AP 

R 

// 

77.8 

56.2 

67.0 

4,5 

9  2 

2  2 

44 

7 

59 

1 

0 

° 

3,70 

1.46 

1.21 

1 

1.0 

T 

1  + 

4 

4 

1 

MALVERN 

* 

*  ? 

68  .  3M 

^7 

38 

4 1 

1 

0 

0 

2.28 

n  *  ^7 

t 

6 

MAMMOTH  SPRING 

78.2 

51.1 

^  *Q 

30 

2 

2 

0 

f  *  it 

7 

1 

n  *  n 

0 

^ 

1 

0 

MARSHALL 

*  1 

71 

32 

07 

0 

1 

0 

7  '  7S 

7  1 

0  •  0 

0 

7 

3 

1 

MENA 

7  7  •  1 

*  y 

ftft  n 
66.  0 

88 

77 

38 

ftft 

^7 

0 

0 

0 

R  7 

^' tl 

n*  1  ft 

1  Rl 

7  1 

0 

9 

6 

2 

MORR ILTON 

s'n 

^9 

77 

39 

^ 

^ 

^ 

-   1  *  so 

1  Qfl 

31 

n'n 

0 

1 

MOUNT    IDA  AM 

76*  8 

49  6M 

63  2M 

2*2 

23 

30 

127 

0 

1 

3*09 

2*77 

1  04 

13 

0*0 

0 

6 

^ 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

70.  IM 

51  .9M 

61. CM 

38 

7 

166 

0 

0 

0 

0 

4.92 

2.23 

21 

0.0 

0 

^ 

3 

2 

MOUNTAIN  HOME 

76.  5M 

51  .gM 

64.  2M 

5,0 

88 

16 

34 

8 

94 

0 

0 

0 

1.85 

-  2.79 

0.40 

13 

0.0 

0 

7 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME   C   OF   ENG  AM 

75.0 

52  .0 

63.5 

93 

23 

34 

8 

121 

1 

0 

0 

0 

2.41 

0.42 

24 

0.0 

0 

8 

0 

0 

NARROWS   DAM  AM 

78.7 

49.  3M 

64. OM 

89 

25  + 

32 

1 

98 

0 

0 

1 

0 

5.17 

1.14 

21 

0.0 

0 

10 

4 

2 

NASHVILLE   PEACH   SUBSTA  AM 

75.8 

53  .4 

64.6 

87 

30 

37 

7 

85 

0 

0 

0 

0 

6.37 

1.39 

1 

0 

9 

7 

2 

NIMROO   0AM  AM 

79.  IM 

51  .gM 

65,  5M 

92 

23 

33 

8 

84 

1 

0 

0 

0 

2.29 

0.65 

6  + 

0.0 

0 

4 

3 

0 

OKAY 

q? 

41 

ftt 

2 

0 

0 

0 

^*?q 

0.0 

0 

5 

3 

2 

OZARK 

77*0 

54  '  8 

66*  4 

4  '  6 

35 

1 

0 

0 

0 

1  .42 

n  'q7 

n  R'^ 

0.0 

0 

7 

2 

0 

PAR  I  S 

80*7 

53.9 

67,3 

94 

22 

36 

SS 

4 

0 

0 

0 

17 

^ 

0 

6 

^ 

0 

PERR  YV 1 LLE 

78*6 

6  4 

Q7 

22 

36 

56 

1 

0 

0 

0 

- 

1  's7 

n 

0*0 

0 

6 

2 

2 

ROGERS 

75  •  4 

52.1 

6  3.8 

5,1 

88 

2  2 

35 

7  + 

10  7 

^ 

3*4  6 

-    1  '  1  1 

n  Oft 

?n 

n^n 

0 

9 

0 

RUSSELL V  I LLE 

79.3 

*^ 

5  ,  8 

93 

??  + 

36 

0 

1*71 

1  'riR 

71 

0 

6 

1 

SHERIDAN  TOWER 

7^*  a" 

66*  8M 
* 

7^ 

37 

47 

3.  54 

1 

1.86 

12 

n  n 
0.0 

0 

5 

3 

1 

SI  LOAM   SPRINGS  AM 

OQ 

29 

161 

2  .  44 

0.80 

1 4 

0.0 

0* 

8 

1 

0 

SUB  I ACO 

7fl'  R 

ft?    1  M 
^    '  ^ 

Q? 

77 

40 

2  •  79 

-  1.72 

0  •  89 

1 2 

0.0 

0 

2 

0 

TEXARKANA  WB  AP 

R 

// 

77  fi. 

2.3 

RQ 

44 

0 

4  •  07 

-  1.23 

1.78 

1 2 

1.0 

T 

4 

3 

1 

TURNP I KE 

7?  Q 
* 

• 

ft7  ft 
* 

fi7 

77 

39 

7ft 
R^ 

^*  tc 

!  *f  c 

0.0 

0 

5 

3 

WALDRON 

* 

Ql 

77 

32 

1 

1 

0 

1.56 

-  3.72 

1.15 

2 1 

0.0 

0 

2 

1 

1 

WHITE  ROCK 

* 

* 

63  "  4M 

fiS 

7  7 

40 

107 

0 

0 

0 

3.03 

0.74 

0.0 

0 

8 

2 

0 

D  I  V 1 S  I  ON 

o  . 

1 

J.  33 

1.80 

DELT  A   D 1 V  I S I  ON 

ARKAOELPH 1  A 

79 

* 

67  3 
• 

4 

* 

40 

2 

0 

0 

ft 

0.  62 

1  •  39 

T 

0 

^ 

6 

2 

BALD  KNOB 

* 

ft^'  ft 

RQ 

77 

39 

ft7 

67 

0 

0 

0 

6  •  46 

3.11 

21 

0.0 

0 

8 

5 

1 

BATESVlLLE    LIVESTOCK  AM 

;  * 

63.8 

90 

2  3 

33 

8 

109 

1 

0 

0 

0 

3.77 

1,46 

21 

0.0 

0 

8 

2 

1 

BATESVlLLE   L   AND   D   NO   1  AM 

7  8.7 

52.5 

6  5.6 

89 

22 

32 

8 

70 

0 

0 

1 

0 

4.40 

-   0.  48 

2  .00 

2  1 

0.0 

0 

8 

3 

1  ■ 

BLYTHEVlLLE  AM 

76.  DM 

55.6 

6  5.  8M 

4.8 

90 

1  7 

7 

63 

1 

0 

0 

0 

6.32 

3.86 

1.93 

21 

0.0 

0 

8 

6 

4 

BR  I NKLE Y 

7  7.0 

54  •  9M 

66 ,  OM 

4.0 

87 

22 

40 

8 

60 

0 

0 

0 

0 

5.94 

0.  48 

2  .95 

12 

0.0 

0 

6 

3 

2 

CAMDEN    1  AM 

7^'  7 

54.6 

67.  1 

^*  ^ 

94 

3  0 

39 

8 

69 

5 

0 

0 

0 

4.51 

-  0.28 

1.50 

7 

0.0 

0 

9 

2 

2 

CORNING  AM 

^^*° 

ft7*  i 

^*  1 

70* 

36 

^ 

88 

0 

0 

0 

0 

4.48 

-  0.61 

1.32 

,2  1 

0.0 

0 

7 

3 

2 

CROSSETT   7  S 

it 'if. 

on 

36 

8 

46 

1 

0 

0 

0 

4.33 

-  0.30 

2.18 

1  2 

0,0 

0 

7 

2 

1 

CUMM INS  FARM 

77*  8M 
• 

ftS  7M 
* 

RQ 

77 
7^* 

40 

0 

0 

0 

0 

5.18 

2.60 

12 

0*0 

0 

6 

4 

1 

DES  ARC  AM 

7ft*  Q 

^     *  Q 

ft  t,' Q 

RQ 

40 

ftft 
66 

0 

0 

0 

0 

4.40 

1.68 

13 

0*0 

0 

6 

3 

2 

DUMAS  1 

7Q  ^ 

ft7  ^ 

7  '  n 

O 

17  + 

41 

8 

7  1 

0 

0 

0 

0 

8.27 

3.61 

3.47 

12 

0.0 

0 

8 

4 

2 

EL   DORADO  CAA  AP 

* 

. 

93 

29 

39 

5  2 

2 

0 

0 

0 

2,87 

-  2.34 

2.33 

12 

0  •  0 

0 

3 

1 

1 

FORDYCE   6  W 

39 

. 

46 

0 

0 

0.0 

0 

HELENA 

77 

^    '  ft 

4.4 

88 

18  + 

46 

8 

0 

0 

0 

9.95 

4,38 

4.05 

1 3 

T 

0 

8 

7 

2 

JONESBORO 

78*  ^ 

ft^'  ^ 

4.2 

89 

2  2 

38 

8 

69 

0 

0 

0 

0 

8,46 

3  .  89 

2  .48 

2  1 

0.0 

0 

9 

4 

4 

KEO 

54  *6 

66  5 

9  3 

22 

40 

7  + 

67 

1 

0 

0 

0 

4.13 

1.93 

12 

0.0 

0 

6 

3 

1 

MAGNOLIA   3  N 

78.6 

64.2 

66,4 

I  .  5 

89 

29  + 

38 

8 

58 

0 

0 

0 

0 

3.42 

-  1.47 

1  .09 

13 

0.0 

0 

8 

2 

1 

MARIANNA  AM 

7^.4 

55.2 

64.  8 

2,3 

85 

19  + 

44 

7  + 

74 

0 

0 

0 

0 

9.39 

5.25 

3.71 

13 

0.0 

0 

8 

6 

3 

MARKED   TREE  AM 

75.5 

53.1 

64.  3 

3.6 

88 

18  + 

36 

1 

88 

0 

0 

0 

0 

9.46 

3.81 

2.58 

13 

0 

6 

5 

4 

MONT ICELLO 

0 

0 

0 

6.43 

3.22 

13 

0.0 

0 

6 

4 

2 

2NEWP0RT 

77.6 

54  .0 

65.8 

4  .  1 

90 

22 

35 

8 

82 

1 

0 

0 

0 

5.96 

1  .03 

1  .66 

21 

7 

6 

2 

PARAGOULD 

76.2 

53.0 

64  .  6 

86 

17  + 

34 

8 

82 

0 

0 

0 

0 

5.40 

0.64 

1  .17 

13 

0.0 

0 

8 

5 

2 

PINE  BLUFF 

79.6 

57  .3 

68.  5 

5.0 

92 

22 

42 

8 

44 

1 

0 

0 

0 

5.60 

0.  17 

1  .64 

13 

0.0 

0 

9 

4 

2 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

77,8 

55  .4 

66.6 

90 

22 

43 

3+ 

62 

1 

0 

0 

0 

6.35 

2.23 

12 

T 

0 

7 

4 

3 

POCAHONTAS  1 

76.6 

52  .3 

64.5 

4.3 

87 

22 

36 

6 

78 

0 

0 

0 

0 

4.75 

-  0.11 

1  .39 

21 

0.0 

0 

6 

3 

2 

PORTLAND  AM 

77.1 

54.4 

65,8 

1.2 

88 

30 

42 

1 

66 

0 

0 

0 

0 

4.06 

-  0.91 

2.20 

13 

T 

0 

7 

2 

PRESCOTT  AM 

79.  5 

53.4 

66.5 

2.7 

90 

22  + 

41 

8  + 

68 

2 

0 

0 

0 

4.40 

-  0.72 

1.16 

12 

T 

0 

7 

5 

SAINT   CHARLES  AM 

76.8 

56.6 

66.  7 

88 

30 

44 

3  + 

56 

0 

0 

0 

0 

6.57 

3.94 

13 

0 

9 

1 

SEARCY 

77,6 

54.  1 

65.9 

4,7 

90 

22 

38 

8 

64 

1 

0 

0 

0 

7.86 

3.02 

4.20 

21 

T 

0 

7 

3 

STUTTGART 

78.7 

55.7 

67.2 

4,9 

90 

22 

8 

46 

1 

0 

0 

0 

5.23 

0.25 

1  .87 

13 

0.0 

0 

10 

3 

STUTTGART  9   ESE  AM 

75.9 

54  .6 

65.3 

3.9 

88 

30 

43 

3 

73 

0 

0 

0 

0 

5.15 

0.90 

2.60 

13 

0.0 

0 

9 

2 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

74.7 

53  ,4 

64.  1 

87 

22 

39 

8 

86 

0 

0 

0 

0 

5.28 

1  .48 

20 

T 

0 

7 

3 

WARREN 

79.7 

55  .7 

67,  7 

3.9 

90 

22  + 

39 

8 

45 

2 

0 

0 

0 

6.04 

-  0.12 

2.63 

12 

0.0 

0 

7 

3 

WILSON 

78.2 

56.7 

67.5 

6.5 

89 

17  + 

43 

8 

51 

0 

0 

0 

0 

8-70 

3.94 

2.43 

13 

0,0 

0 

6 

5 

WYNNE 

75.3 

54,  1 

64.  7 

5.0 

87 

22 

35 

8 

81 

0 

0 

0 

0 

9.41 

3.91 

3.11 

13 

0.0 

0 

DI V 1 S ION 

66  .  0 

3.7 

6,02 

1.09 

T 

STATE 

65.5 

3.9 

4.63 

-  0.40 

T 

Precipitation 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED    IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  j 

2  j 

3 

4  1 

5 

g 

7    1  R 

9 

10  1 

11 

12 

13 
13  1 

14  1  15 

16  j  17  j  18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23  j 

24 

25 

1 

26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

ABBOTT 

.70 

.10 

T 

.44 

T 

.36 

1.00 

.06 

T 

.31 

AL ICIA 

* 

.21 

•  35 

■  16 

.18 

•  16 

r 

1  .04 

.09 

''' 

'  *?z 

.51 

ALUM  FORK 

23 

.16 

T 

.  10 

.77 

.05  T 

T 

T 

.70 

.25 

ALV 

*.3 

.05 

1.54 

■  06 

.21 

.35 

.91 

*  80 

AMITY  3  NE 

3 

9B 

.  64 

.11 

.  35 

.31 

T 

■  02 

1.12 

.7* 

•  31 

.3fi 

ANTOINE 

.60 

.85 

1  .22 

.20 

.97 

.07 

1*09 

T 

.35 

APLlN   1  N 

^ 

•  23 

1.78 

T 

•  51 

1  .02 

ARK AOE  LPM I  A 

62 

.60 

1.44 

1  .45 

.65 

.  30 

.88 

■  10 

ARKANSAS  C  ITV 

5 

66 

.09 

.57 

^'02 

.  45 

T 

.08 

•  03 

ASHOOMN 

3 

.90 

T 

.  74 

.02 

I06 

^ 

1  *69 

.10 

ATHENS 

.95 

.08 

.48 

.07 

.25 

1.04 

■  16 

1.10 

.06 

.71 

AUOUSTA 

5 

96 

^04 

.16 

^*72 

•  08 

3.19 

•  67 

T 

■  02 

T 

'35 

'57 

06 

'67 

•  17 

3.11 

BATCSVILLC  LIVESTOCK 

3 

77 

•  05 

1.45 

.11 

''' 

BATESVILL£  L  AND  0  NO  1 

<• 

<.o 

'  10 

•  23 

*35 

*21 

*  13 

*75 

'o7 

.01 

?«00 

T 

BEATY  LAKE 

99 

1.78 

•  18 

T 

T 

.83 

.47 

.04 

U24 

2.50 

T 

3.75 

T 

.20 

T 

T 

BEAVER 

.03 

.08 

.20 

T 

BEECH  GROVE 

02 

.49 

•  1  7 

'55 

09 

*40 

1  '31 

*  15 
* 

1  •  71 

•  15 

BEEDEV ILLE 

6. 

A3 

•  95 

X  ,03 

1  .38 

?  •  44 

•  63 

BENTON 

2 

87 

.24 

•  08 

T 

1.15 

.10 

.06 

■  23 

•  43 

•  18 

.38 

•  07 

8ENT0NV ILLE 

.23 

.35 

.24 

.08 

.41 

.06 

•  16 

.34 

.61 

•  14 

.02 

■  19 

BIO  FORK 

1  .09 

.06 

■  14 

•  36 

1  •  10 

•  05 

1  •35 

•  06 

BIO  lake  outlet 

82 

1.60 

•  27 

T 

1  .  17 

.16 

T 

.86 

T 

3.17 

■  02 

1*96 

.  59 

BLACK  ROCK 

1,1 

31 

.16 

.35 

.  16 

•  08 

1  .06 

•  09 

.60 

1  .50 

•  04 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAM 

2. 

33 

.41 

T 

.02 

«  10 

T 

.07 

>  75 

.03 

•  43 

.52 

BLUFF  CITY 

01 

■  30 

.  15 

.60 

.90 

.20 

.30 

.25 

•  40 

U33 

.08 

•  50 

BLYTHEVILLE 

1  .85 

1.06 

.  14 

.05 

.96 

1  ^75 

.25 

•  79 

BOONEV ILLE 

2 

.64 

.01 

.07 

.23 

.03 

.  59 

•  23 

.03 

T 

.04 

BOUGMTON 

02 

.93 

.50 

■  48 

•  46 

•  23 

■  36 

BRADFORD 

6. 

21 

.15 

■  53 

.58 

■  08 

1  •  19 

06 

'  §45 

1 

•  00 

Bfi INKLEY 

.21 

.43 

.01 

1.30 

.  14 

2.95 

.03 

.03 

•  77 

.07 

BUFFALO  TOWER 

ei 

.10 

.40 

1  .70 

BURDE  TTE 

10 

1* 

'62 

2*28 
* 

l'  22 

70 

'49 

'96 

*  - 

•  38 

2.10 

CABOT  SH 

3 

31 

J 

'  1  n 

* 

1  .01 

.51 

CALICO  ROCK 

3 

64 

'oB 

46 

08 

'  36 

21 

1  .6? 

T 

CAMDEN  1 

* 

51 

.06 

T 

.38 

.20 

1.50 

.27 

.46 

1.16 

•  10 

.11 

T 

•  73 

CAMP  CHAFFEE 

2 

23 

.73 

.17 

•  20 

■  38 

.08 

.01 
.80 

.05 

.06 

• 

* 

•  83 

CLARENDON 

7 

20 

* 

*  1  ft 

.06 

1  .26 

.15 

T 

CLARKSV  ILLE 

2 

AO 

.51 

ll4 

21 

'  1? 

.09 

*25 

*7« 

07 

•  14 

.01 

CL INTON 

.67 

.08 

'  .16 

.38 

•  42 

7.44 

COLO  SPRINGS 

* 

.93 

12 

1  »?3 

•  70 

''' 

•  20 

CONWAY 

IC 

1  .86 

•  01 

T 

.  66 

.01 

•  08 

.07 

l65 

■  23 

02 

1  •!> 

•  19 

CORNING 

<.8 

1  •3? 

•  16 

.09 

COTTER 

2 

60 

.07 

■  24 

T 

.04 

T 

ito 

^  '21 

'  18 

1 . 01 

•  40 

.05 

COVE 

1  .20 

.11 

.06 

•  90 

T 

.17 

.75 

.15 

1.10 

T 

1.00 

CROSSETT  7  S 

.  12 

.20 

•  42 

T 

2,18 

.37 

•  05 

CRYSTAL  VALLEY 

3* 

.56 

.71 

T 

.  79 

CUMMINS  FARM 

& 

IB 

.  60 

.15 

.60 

.95 

.28 

DAISY 

<• 

92 

.67 

•  05 

.14 

.09 

•  0* 

1.10 

■  04 

1.23 

.06 

.70 

DAMASCUS 

.05 

1  •OO 

.36 

.05 

.36 

1.17 

.11  • 

1*45 

.07 

DANV  ILLE 

50 

.42 

.03 

.07 

■  08 

•  02 

DAflO ANELLE 

.23 

.12 

.22 

■  14 

'  73 

*  18 

^  *  55 

OE  QUEEN 

79 

.75 

.27 

•  62 

I  *20 

■  16 

.48 

DERMOTT 

22 

.54 

.17 

DES  ARC 

.11 

•  20 

T 

T 

.33 

.03 

T 

.06 

•  04 

i.5e 

.03 

1*45 
1,42 

.57 
■  1  6 

OEVtLS  KNOB 

•  28 

.93 

*06 
* 

03 

'02 

2*01 
* 

*42 

27 

3  '41 
* 

•  55 

.10 

•  33 

•  0? 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 

2 

87 

04 

04 

2  33 

T 

.05 

■  07 

.07 

•  1 1 

EuREKA  SPRINGS 

.09 

•  23 

T 

.33 

.29 

.35 

•  11 

■  20 

.23 

.«4 

•  01 

EVENING  SHADE 

5 

17 

•  61 

* 

.10 

.21  • 

1  ^63 

T 

3 

37 

- 

* 

1  00 

•  _ 

*  7  ft 
* 

.15 

"'' 

•  16 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

2 

71 

'  36 

T          *  *T 

•  1? 

FAYETTEVlLLfi   ExP  STA 

2 

Bb 

26 

05 

*  20 

*  22 

*0  1 

1  '03 

'2* 

*  28 

05 

.  16 

.10 

.01 

''' 

.  2 1 

FLIPPIN  CAA  AP 

^ 

92 

.24 

■  10 

.06 

.05 

•  07 

.27 

■  11 

.26 

.21 

T 

.35 

■  01 

.19 

T 

T 

FOROYCE  6  M 

60 

FORESTER  WNW 

97 

*90 

.16 

•  20 

1 1 10 

•  60 

FORT  SMITH  WB  AP  R// 

90 

'02 

.06 

J 

.06 

.20 

■  04 

.05 

.06 

•  04 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

3 

17 

.70 

T 

mOI 

,10 

■  65 

■  58 

■  17 

84 

Oft 

FOUNTAIN  HILL 

.40 

.35 

2.10 

•  35 

2.40 

1.40 

•  43 

FULTON 

6t 

10 

* 

14 

05 

* 

•  22 

X ,  16 

.70 

GEORGE  TOWN 

16 

*  11 

.  25 

4«6( 

GILBERT 

06 

'01 

70 

44 

■  21 

T 

.51 

.  35 

■  08 

.05 

•  85 

•  14 

OLENWOOO 

3 

36 

'74 

*05 

02 

'  zt 

.21 

.02 

.94 

.56 

.07 

.4? 

GRANNIS 

6 

9't 

1.02 

.06 

T 

.02 

.23 

.01 

.15 

.92 

.02 

3.16 

.10 

.01 

1.24 

GRAVELLY 

3 

63 

' 

.15 

* 

.05 

•  67 

•  1^ 

GREEN  FOREST 

2 

60 

1  00 

"3* 

•  20 

GREEN  MOUNTAIN 

3 

11 

'78 

*32 

1 12 

.11 

.38 

.40 

T 

1 

•  0 

GREENBRIER 

^ 

BC 

.80 

.40 

.  15 

.10 

1.10 

3.95 

GREENWOOD 

2 

58 

95 

.  15 

T 

.18 

.25 

.45 

''" 

GURDON 

3 

64 

*54 

*0l 

.35 

.72 

T 

■  35 

1  .08 

.10 

* \1 

.03 

•  0 

• 

•  75 

HAMPTON 

3 

32 

"06 

.15 

.75 

.05 

■  95 

1.36 

T 

HARRISON 

3 

50 

1  *  35 

32 

04 

.  2C 

.57 

■  34 

.07 

.13 

27 

03 

18 

* 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

.05 

.98 

.02 

•  52 

.09 

.20 

T 

1.25 

.26 

T 

1  .84 

•  12 

T 

HECTOR 

2 

20 

.  16 

.45 

.70 

•  10 

95 

68 

1*98 

.01 

•  96 

.31 

■  74 

4.05 

•  06 

*ft4 

HENDERSON  2  W 

1 

42 

• 

•  45 

•  31 

HOPE    3  NL 

i» 

83 

'89 

08 

'4* 

93 

02 

.05 

1.43 

•  10 

*04 

HOPPER 

3 

95 

.72 

.08 

.05 

.  14 

■  21 

.01 

.14 

1.02 

.32 

.52 

•  OB 

■  66 

HORATIO 

6 

3*. 

HOT  SPRINGS 

2 

26 

• 

.87 

' 

HUTTIG  OAM 

3 

63 

'  \ 

15 

43 

* 

*  1  7 
* 

2  *30 

•  * 

INDEX 

3 

60 

1*30 

'70 

25 

.25 

'ic 

1*  10 

JASPER 

2 

91 

.06 

1.00 

.47 

.09 

.15 

.37 

T 

.34 

•  08 

.07 

.?0 

•  06 

JESSIEVILLE 

2 

67 

■  04 

JONESBORO 

8 

46 

*4fl 

41 

01 

1*62 

•  17 

■  37 

1.53 

.24 

2*48 

'  1% 

KEO 

1  3 

.17 

.26 

.04 

.03 

LAKE  CITY 

9 

16 

'22 

1*23 

I'ss 

•  12 

•  60 

2.10 

2*06 

*  15 

LANGLEy 

76 

.60 

T 

.05 

.06 

.14 

.  77 

1.05 

.15 

1.00 

.06 

•  70 

LEAD  HILL 

1 

40 

.70 

.22 

.25 

.31 

20 

LEE  CREEK 

3 

42 

* 

10 

■  16 

•  53 

.02 

*  ,  , 
* 

79 

1  A 

•  1  .06 

LEOLA 

5 

60 

2'  IC 

T 

.65 

1.25 

.17 

LITTLE   ROCK  W6  AP  R// 

3 

70 

1*21 

03 

'se 

.06 

T 

.06 

.01 

.0? 

!63 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

49 

.72 

.66 

.05 

T 

1.50 

.04 

.93 

.37 

LOST  CORNER 

<• 

15 

1.04 

.65 

.12 

.42 

1.0? 

LOUANN  2  SE 

1 

74 

.04 

T 

T 

U30 

.93 

.08 

•  40 

LURTON 

6 

97 

.10 

■  93 

.18 

.47 

.26 

•  55 

(10 

3.37 

NAD  1  SON 

10 

27 

.63 

1.36 

1.12 

.03 

T 

.50 

3.63 

T 

2.69 

•  U 

T 

MAGNOLIA  3  N 

3 

42 

.04 

.74 

.26 

.22 

.03 

.20 

■  47 

1.09 

.10 

.25 

MALVERN 

2 

28 

.39 

T 

T 

■  76 

T 

.05 

.64 

.16 

.72 

.07 

•  26 

MAMMOTH  SPRING 

2 

16 

,03 

.28 

.  10 

.20 

.45 

.77 

•  04 

MAR I ANNA 

9 

39 

.82 

.89 

1.44 

■  12 

T 

.65 

.04 

3.71 

T 

1*54 

•  18 

T 

MARKED  TREE 

9 

46 

.  10 

1.67 

■  05 

•  03 

2.11 

.07 

.59 

T 

2.56 

7.26 

T 
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Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1   2  1  3 

4  1 

5 

6 

7  1   8  1  9 

10  1 

11 

12 

13 

14|  15 

16  1  17  1  18 

19  20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26 

27 

28 

MARSHALL 

10 

.59 

,31 

.14 

•  13 

^.75 

MARVELL 

e'  5' 

2.62 

.66 

4,15 

»90 

.22 

MELBOURNE 

MENA 

.67 

.05 

T 

.52 

.14 

.02 

.12 

1  ,04 

.  18 

1.51 

.10 

T 

.87 

MONT ICELLO 

1,38 

.26 

3.22 

.63 

.50 

MOROBAY  L  AND  0   NO  8 

2 

28 

.01 

T 

08 

.01 

.08 

1,62 

.17 

.  30 

•  09 

MORRILTON 

3*31 

'o7 

.16 

'o7 

.14 

.01 

.44 

.15 

1.96 

.02 

MOUNT  IDA 

3.09 

.60 

.08 

.02 

.09 

.43 

1  .04 

.11 

.45 

.07 

.  75 

MOUNT  MAGAZINE 

i..92 

-85 

.07 

.12 

.28^ 

1  .05 

.28 

«04 

?.33 

MOUNT A  I N  HOME 

.12 

,02 

.  13 

.05 

.30 

.17 

.40 

.07 

.24 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

,01 

.13 

.37 

,25 

.36 

T 

.33 

.4? 

.03 

MOUNTAIN  V lEW  1  W 

4*  76 

*  1  e 

'  66  05 

.25 

' 

.35 

.56 

.02 

T 

2.36 

T 

MULBERRY 

2,59 

.60 

.  10 

.18 

.35 

.20 

.46 

.15 

.55 

T 

T 

NARROWS  DAM 

5.17 

.74 

.13 

.40 

.15 

.30 

.12 

1.12 

.22 

1  .14 

J 

.  04 

T 

.81 

NASHVI LLE  peach  SUSSTA 

6.37 

1.39 

.10 

.86 

.72 

.55 

.01 

.15 

1.11 

.08 

.76 

.06 

.06 

T 

.52 

.07 

.33 

1.  10 

,22 

1.13 

.  10 

2.73 

J 

.  90 

NEWHOPE 

3.75 

*  15 

.28 

.72 

.35 

1.35 

■  10 

.  80 

NEWPORT 

5.96 

.  75 

.61  .02 

.  73 

.07 

.23 

1.11 

T 

1  .66 

.  78 

NIMROD  DAM 

2.29 

.20 

.65 

,08 

.04 

.02 

,65 

.02 

.63 

COELL 

3.  70 

,08 

.06 

.  18 

.61 

.24 

.23 

»07 

1.^5 

.01 

ODEN 

3.55 

.86 

•  05 

•  02 

.05 

.09 

.03 

.10 

1.10 

.  10 

.72 

.05 

T 

.  36 

OKAY 

3.82 

.98 

1.26 

,02 

T 

1.17 

.  14 

T 

.05 

.70 

OSCEOLA 

6.08 

1.66 

1.31 

.03 

.03 

.98 

1  .92 

r 

7.15 

OWENSVILLE 

3.46 

.18 

.01 

.  09 

,20 

.27 

,02 

•  02 

.84 

.48 

.01 

•  77 

.  57 

T 

3.19 

.62 

.28 

.20 

.92 

.06 

,46 

.41 

.13 

T 

PARAGOULO 

5, 40 

.62 

.23 

.35 

T 

,35 

,62 

1.17 

T 

1.15 

.91 

PAR  IS 

2.16 

.60 

.02 

.12 

T 

.12 

.83 

,  12 

.33 

.0? 

PARK  IN 

7.36 

.55 

1.27 

1.56 

,04 

.47 

.04 

3.20 

.03 

.20 

PERRYV I LLE 

3.71 

.07 

.07 

1.57 

.10 

T 

.12 

1  i06 

PINE  8LUFF 

»  12 

.04 

1.58 

,39 

T 

.18 

.16 

1.64 

.05 

.52 

T 

.82 

T 

PINE  BLuFF  CAA  AP 

6.35 

16 

1.17 

1.35 

.10 

2.23 

T 

.42 

.92 

T 

PINE  R IDGE 

4*27 

1*14 

05 

.10 

.05 

.09 

.13 

1.16 

.15 

.85 

.06 

■  49 

POCAHONTAS  1 

4^75 

.47 

.99 

.10 

.26 

1.01 

.  16 

.31 

1  ■  39 

.04 

PORTLAND 

4.06 

.26 

T 

.  30 

T 

T 

.20 

.35 

.10 

2.20 

.65 

T 

PRESCOTT 

.05 

.55 

.01 

.55 

1.16 

T 

.1? 

T 

.03 

.38 

RATCL I FF 

2.47 

.47 

T 

.80 

.  10 

.15 

•  32 

.29 

.  34 

T 

RISON 

5  .  59 

.07 

.41 

1  .40 

.04 

2.52 

.48 

.  67 

ROGERS 

3.46 

.42 

.42 

,  14 

.18 

.51 

.  1 1 

.53 

.96 

.  19 

RUSSELLVILLE 

2.65 

.15 

.07 

.04 

.05 

.31 

,83 

.  15 

1.05 

SAINT  CHARLES 

6.57 

.36 

,11 

,30 

,29 

.02 

•  31 

.  32 

3.94 

.01 

.46 

.01 

SAINT  FRANCIS 

4.46 

.49 

.45 

T 

.85 

1  ,39 

.28 

.80 

.  72 

SALEM 

3.09 

.16 

.66 

,33 

1  .00 

.31 

.63 

SEARCY 

7.66 

.14 

.88 

.08 

.06 

.17 

.05 

1.44 

.36 

4,20 

.46 

SHER I  DAN  TOWE  R 

3  .54 

.02 

.03 

.50 

,  10 

.04 

1.B5 

.06 

,54 

.40 

SH 1  RLE Y 

6.32 

.12 

1.02 

.42 

•  22 

.42 

.75 

2.37 

S 1  LOAM  SPR  i  NGS 

2.44 

.40 

.22 

T 

.11 

.38 

.12 

T 

.80 

.21 

T 

.20 

SPARKMAN 

4.76 

.40 

1  .  60 

.40 

1.61 

.30 

.45 

STAMPS 

4.60 

.34 

T 

.23 

.72 

•  47 

T 

.06 

.09 

1.04 

1.52 

.04 

.07 

STAR  CITY  2  S 

3.42 

,17 

.08  T 

2.66 

.26 

.25 

STEVE 

.57 

1 .67 

1.37 

.70 

STUTTGART 

5.23 

.17 

.49 

.  10 

.78 

.16 

.25 

.29 

1.87 

.04 

.68 

.  40 

T 

STUTTGART  9  ESE 

.26 

•  35 

T 

.81 

.11 

.24 

.12 

2.60 

.46 

.20 

SUBIACO 

2.79 

.48 

.14 

.03 

.35 

.89 

.50 

.  38 

.02 

SUGAR  GROVE 

2.74 

.62 

.13 

,09 

1.12 

,23 

.  35 

T 

T 

TAYLOR 

10 

16 

.26 

.64 

1.16 

.04 

.02 

.  19 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

,05 

,96 

.04 

.97 

.11 

T 

1.78 

T 

T 

T 

T 

.11 

.05 

TURNPIKE 

6.49 

.36 

.62 

.  32 

.20 

.53 

1  .09 

.07 

1.45 

1.63 

WALORON 

1.55 

T 

T 

T 

T 

•  40 

T 

WALNUT  GROVE 

3.69 

.30 

,04 

.05 

,29 

T 

.21 

.35 

1  .02 

.31 

1.02 

.  10 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

5.26 

.48 

T 

1,36 

.08 

.28 

.03 

1  .01 

.02 

1.48 

.23 

.31 

WARREN 

5.04 

.16 

.06  T 

T 

T 

.71 

.17 

.12 

T 

2.63 

.01 

,45 

.73 

WASHITA 

1.86 

.20 

.56 

1.10 

WHITE  ROCK 

3.03 

.74 

.04 

.04 

.17 

.19 

,45 

,18 

.52 

•  19 

.46 

•  05 

WHITECLIFFS 

3.86 

.82 

.10 

1.20 

.17 

T 

1.20 

.  12 

T 

•  25 

WILSON 

6.7C 

1.70 

1.20 

.95 

2.43 

2.16 

.27 

WYNNE 

9.41 

1.27 

1  ,63 

,37 

•  06 

3.11 

2.97 

YELLVlLLE 

2.75 

,93 

.42 

.19 

.91 

.  30 

DAILY  TEMPERATURES  .  '"^"''^ 


Day 

Of 

Month 

Station 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

ALUM  FORK 

MAX 

72 

69 

77 

76 

80 

77 

67 

68 

74 

71 

78 

75 

67 

75 

84 

85 

81 

77 

83 

90 

85 

79 

60 

80 

82 

87 

65 

85 

78.8 

MIN 

62 

45 

40 

57 

55 

53 

42 

34 

44 

51 

58 

57 

53 

44 

45 

65 

64 

65 

66 

65 

54 

60 

65 

59 

50 

49 

69 

60 

68 

50 

53.9 

ARKADELPMIA 

MAX 

7& 

67 

72 

82 

60 

61 

77 

70 

72 

72 

64 

79 

59 

57 

61 

65 

87 

84 

80 

83 

90 

61 

62 

65 

64 

83 

66 

90 

79.5 

MIN 

45 

44 

45 

58 

54 

42 

40 

51 

64 

55 

54 

56 

49 

49 

52 

52 

62 

65 

66 

57 

53 

67 

65 

60 

52 

61 

57 

60 

55.0 

ASHDOWN 

MAX 

72 

74 

79 

81 

79 

74 

69 

70 

72 

67 

78 

72 

57 

79 

86 

85 

8  I 

86 

81 

79 

84 

85 

84 

83 

88 

86 

84 

84 

91 

89 

79.7 

M  1 N 

4  7 

45 

5  1 

61 

59 

54 

42 

39 

50 

56 

53 

57 

55 

52 

48 

54 

55 

66 

64 

65 

65 

68 

66 

62 

47 

53 

54 

55 

69 

56.8 

SALO  KNOB 

MAX 

67 

67 

74 

73 

60 

79 

65 

55 

74 

66 

77 

72 

72 

75 

83 

64 

83 

76 

82 

69 

64 

76 

76 

76 

73 

83 

82 

80 

77.0 

MIN 

50 

49 

43 

51 

53 

54 

40 

39 

44 

51 

66 

61 

56 

47 

47 

57 

54 

59 

66 

66 

58 

60 

70 

59 

47 

50 

67 

57 

66 

68 

53.8 

SATESVlLLt  LIVESTOCK 

MAX 

72 

54 

72 

77 

71 

76 

68 

58 

57 

73 

67 

77 

72 

74 

60 

85 

85 

77 

59 

67 

90 

61 

71 

79 

77 

74 

86 

86 

75.4 

MIN 

^6 

48 

41 

45 

50 

50 

35 

33 

36 

38 

61 

60 

52 

45 

49 

58 

55 

64 

67 

60 

65 

61 

66 

60 

52 

45 

63 

56 

54 

60 

61.2 

BATESVILLE   L   AND   0  NO  1 

MAX 

69 

72 

76 

76 

80 

78 

67 

66 

74 

72 

77 

76 

75 

77 

85 

85 

83 

79 

'»4 

69 

87 

80 

77 

78 

74 

65 

64 

83 

78.7 

MIN 

50 

51 

39 

48 

49 

52 

35 

32 

36 

47 

54 

52 

65 

49 

42 

61 

62 

66 

58 

62 

58 

61 

71 

65 

48 

47 

55 

56 

54 

52 

52.5 

BENTON 

MAX 

68 

69 

78 

75 

82 

76 

67 

67 

74 

57 

76 

71 

58 

79 

84 

86 

67 

84 

60 

77 

82 

88 

84 

77 

84 

76 

83 

86 

87 

85 

78.3 

MIN 

53 

42 

38 

53 

53 

52 

38 

34 

43 

54 

55 

58 

63 

43 

42 

48 

48 

63 

54 

63 

66 

59 

67 

63 

45 

48 

60 

62 

66 

69 

52.4 

BENTONV ILLE 

MAX 

63 

69 

74 

76 

72 

59 

61 

70 

71 

69 

71 

75 

66 

74 

83 

66 

85 

66 

78 

71 

83 

69 

80 

72 

77 

81 

82 

76 

80 

86 

75.4 

MIN 

".8 

42 

46 

65 

42 

42 

29 

29 

38 

48 

50 

55 

53 

49 

46 

63 

52 

56 

65 

66 

57 

63 

68 

56 

43 

51 

60 

63 

45 

56 

50.9 

6LYTHEV ILLE 

MAX 

73 

59 

70 

78 

62 

65 

68 

77 

62 

73 

70 

78 

72 

83 

86 

82 

73 

88 

78 

69 

78 

74 

79 

63 

83 

85 

76.0 

MIN 

'•6 

50 

48 

56 

56 

42 

40 

46 

63 

57 

56 

60 

52 

52 

60 

51 

65 

67 

57 

69 

64 

62 

54 

62 

65 

69 

60 

56 

55 

59 

55.6 

BOOMEV ILLE 

MAX 

67 

72 

80 

77 

74 

69 

67 

71 

76 

69 

78 

71 

64 

75 

87 

86 

90 

79 

79 

65 

91 

62 

76 

SO 

79 

67 

83 

87 

88 

78.5 

MIN 

<>8 

44 

46 

58 

51 

62 

36 

34 

48 

54 

50 

58 

52 

46 

45 

58 

64 

69 

58 

66 

65 

55 

56 

60 

45 

53 

62 

67 

56 

61 

53.9 

BRINKLEV 

MAX 

71 

69 

72 

74 

74 

78 

54 

65 

70 

69 

76 

79 

73 

74 

82 

63 

84 

84 

84 

79 

80 

87 

86 

79 

79 

77 

75 

84 

65 

63 

77.0 

MIN 

53 

49 

44 

57 

56 

66 

42 

40 

47 

65 

59 

59 

55 

63 

59 

49 

49 

54 

61 

59 

64 

69 

61 

54 

50 

56 

56 

58 

54.9 

CAMDEN  1 

MAX 

71 

76 

73 

82 

81 

76 

59 

69 

73 

71 

63 

79 

65 

70 

79 

90 

90 

69 

90 

61 

79 

66 

92 

63 

83 

85 

83 

63 

69 

94 

79.5 

MIN 

<.5 

46 

44 

52 

57 

55 

43 

39 

43 

52 

53 

58 

54 

50 

54 

55 

56 

62 

54 

64 

50 

52 

57 

58 

49 

64 

69 

55 

59 

69 

64.5 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

69 

70 

79 

78 

76 

66 

67 

69 

72 

71 

75 

75 

63 

75 

85 

69 

84 

79 

86 

91 

69 

83 

80 

77 

86 

63 

84 

85 

78.8 

MIN 

".e 

43 

44 

66 

44 

51 

36 

33 

47 

54 

52 

58 

47 

49 

45 

51 

52 

63 

56 

67 

66 

63 

69 

61 

46 

54 

61 

60 

55 

52 

52.7 

CLARKSV ILLE 

MAX 

66 

71 

79 

76 

73 

68 

66 

68 

73 

71 

78 

74 

54 

78 

85 

68 

88 

68 

62 

75 

85 

92 

83 

79 

81 

77 

79 

86 

86 

65 

78.3 

MIN 

45 

47 

45 

56 

46 

52 

35 

36 

45 

55 

54 

56 

53 

50 

46 

54 

53 

57 

56 

65 

56 

55 

71 

51 

48 

52 

53 

69 

51 

50 

53.8 

CONWAV 

MAX 

70 

69 

79 

77 

82 

79 

70 

70 

76 

72 

81 

76 

72 

79 

87 

90 

68 

86 

82 

79 

85 

92 

86 

78 

83 

79 

60 

87 

85 

84 

80.  1 

M  IN 

50 

47 

43 

54 

66 

54 

40 

40 

46 

50 

63 

60 

63 

49 

47 

66 

56 

66 

60 

67 

56 

53 

70 

63 

49 

52 

62 

51 

50 

60 

64.7 

CORNING 

MAX 

72 

62 

70 

76 

78 

83 

65 

56 

65 

71 

61 

79 

71 

76 

73 

83 

85 

66 

86 

64 

83 

84 

66 

81 

70 

72 

78 

74 

76 

75.2 

MIN 

<i9 

52 

45 

56 

54 

63 

39 

35 

39 

50 

45 

58 

58 

51 

60 

60 

59 

64 

67 

50 

59 

63 

70 

61 

60 

48 

55 

66 

59 

54 

64.0 

CROSSETT   7  S 

MAX 

71. 

71 

80 

76 

79 

79 

69 

71 

57 

63 

77 

73 

75 

79 

87 

86 

85 

88 

85 

62 

62 

88 

87 

86 

86 

83 

81 

87 

90 

80.2 

MIN 

51 

49 

40 

50 

55 

65 

47 

36 

49 

64 

60 

50 

57 

62 

46 

61 

51 

61 

59 

65 

59 

58 

64 

66 

46 

45 

57 

66 

67 

59 

54.3 

CUMMINS  FARM 

MAX 

65 

72 

75 

74 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

74 

76 

76 

86 

63 

84 

87 

86 

86 

89 

89 

66 

76 

76 

77 

66 

85 

77.8 

MIN 

50 

50 

45 

48 

55 

48 

50 

40 

50 

50 

50 

55 

50 

47 

51 

55 

52 

60 

58 

61 

64 

50 

64 

64 

50 

53 

60 

61 

61 

53.6 

OAROANtLLE 

MAX 

71 

70 

81 

76 

79 

71 

70 

70 

76 

72 

81 

74 

72 

79 

88 

89 

90 

67 

81 

78 

85 

93 

65 

76 

82 

61 

83 

86 

86 

85 

60.0 

MIN 

53 

48 

42 

59 

56 

54 

41 

39 

47 

55 

55 

49 

56 

50 

45 

56 

52 

58 

58 

68 

67 

63 

71 

53 

63 

53 

54 

53 

52 

64 

65.1 

DE  QUEEN 

MAX 

68 

76 

81 

88 

82 

74 

78 

72 

75 

65 

80 

75 

57 

62 

68 

68 

84 

89 

82 

78 

84 

92 

84 

82 

86 

80 

83 

85 

91 

69 

61.0 

M  IN 

<.6 

40 

47 

69 

59 

57 

36 

39 

52 

57 

53 

58 

54 

48 

48 

51 

54 

66 

64 

57 

58 

61 

62 

67 

46 

55 

62 

67 

59 

63 

64.7 

DES  ARC 

MAX 

72 

61 

68 

76 

72 

81 

79 

66 

66 

74 

52 

78 

58 

74 

76 

83 

85 

86 

86 

84 

77 

82 

89 

82 

75 

79 

76 

78 

66 

85 

76.8 

MIN 

<.9 

49 

46 

52 

56 

54 

43 

40 

45 

52 

65 

58 

55 

50 

50 

55 

68 

55 

66 

52 

59 

59 

66 

59 

53 

52 

57 

62 

69 

59 

55.0 

DEVILS  KNOB 

MAX 

61 

65 

71 

68 

72 

50 

63 

56 

70 

64 

71 

67 

59 

74 

60 

64 

62 

6  3 

75 

67 

80 

86 

81 

73 

78 

75 

73 

81 

84 

8 1 

73.1 

MIN 

47 

44 

49 

53 

49 

44 

37 

40 

46 

48 

48 

62 

46 

47 

67 

61 

64 

52 

61 

59 

55 

62 

63 

53 

48 

65 

57 

57 

56 

58 

52.5 

DUMAS  1 

MAX 

6B 

64 

78 

75 

75 

68 

66 

60 

61 

62 

77 

71 

74 

77 

85 

86 

69 

65 

78 

82 

82 

84 

84 

84 

81 

82 

80 

84 

89 

85 

76.9 

MIN 

5'. 

48 

44 

54 

54 

52 

45 

41 

48 

55 

56 

51 

51 

55 

64 

56 

55 

58 

56 

65 

58 

51 

65 

66 

52 

54 

66 

62 

57 

60 

54.9 

EL   DORADO  CAA  AP 

MAX 

69 

72 

81 

78 

79 

75 

68 

73 

66 

64 

76 

70 

71 

76 

68 

86 

66 

85 

84 

78 

83 

87 

63 

84 

85 

85 

81 

86 

93 

79.5 

MIN 

50 

46 

44 

53 

62 

60 

44 

39 

49 

54 

52 

54 

54 

51 

49 

56 

55 

54 

63 

65 

60 

54 

55 

56 

49 

52 

61 

56 

60 

53 

55.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

67 

67 

75 

72 

72 

65 

62 

71 

72 

68 

71 

74 

55 

66 

83 

87 

86 

65 

80 

72 

84 

91 

68 

76 

77 

82 

62 

80 

61 

64 

76.2 

MIN 

49 

47 

48 

58 

49 

46 

35 

36 

43 

49 

50 

55 

48 

49 

49 

65 

57 

55 

57 

56 

57 

66 

70 

55 

46 

68 

66 

65 

53 

66 

63.3 

FAYETTEVILLE 

MAX 

63 

68 

76 

74 

70 

61 

62 

70 

76 

56 

76 

72 

60 

73 

84 

85 

87 

65 

77 

74 

83 

89 

82 

73 

75 

81 

82 

77 

82 

75.6 

MIN 

50 

46 

46 

60 

45 

46 

34 

32 

44 

50 

50 

55 

45 

47 

46 

65 

53 

55 

66 

63 

66 

66 

56 

55 

45 

50 

63 

57 

55 

55 

52.6 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

60 

68 

75 

74 

70 

63 

61 

70 

75 

66 

70 

71 

50 

73 

62 

65 

84 

84 

76 

76 

84 

68 

79 

69 

75 

79 

61 

76 

61 

74.3 

MIN 

52 

46 

42 

60 

42 

35 

32 

32 

39 

49 

51 

53 

49 

47 

43 

64 

51 

66 

57 

58 

53 

67 

63 

67 

44 

48 

63 

65 

55 

63 

51.2 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

65 

68 

74 

75 

69 

64 

60 

69 

73 

68 

71 

72 

60 

72 

61 

63 

64 

6  3 

78 

76 

65 

68 

84 

73 

76 

80 

62 

76 

80 

86 

75.1 

MIN 

50 

45 

44 

57 

43 

46 

34 

32 

39 

47 

51 

65 

46 

46 

47 

53 

54 

65 

55 

69 

55 

55 

57 

55 

43 

49 

62 

66 

61 

63 

61.4 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

61 

69 

76 

75 

73 

69 

64 

70 

76 

65 

75 

73 

73 

75 

86 

91 

89 

86 

77 

72 

63 

94 

66 

71 

76 

82 

79 

82 

84 

85 

76.9 

M  IN 

48 

46 

37 

54 

47 

44 

38 

31 

37 

44 

51 

66 

50 

46 

42 

62 

54 

68 

67 

57 

58 

60 

68 

55 

52 

46 

56 

56 

55 

51 

51.0 

FORDYCE   6  H 

MAX 

69 

69 

81 

76 

77 

76 

68 

70 

72 

64 

79 

71 

71 

77 

88 

- 

MIN 

55 

44 

50 

65 

63 

42 

39 

40 

49 

53 

56 

57 

54 

48 

52 

FORT   SMITH   HB  AP 

MAX 

57 

70 

80 

78 

70 

64 

67 

70 

73 

56 

78 

69 

63 

76 

87 

89 

90 

87 

80 

80 

87 

92 

84 

76 

80 

77 

68 

83 

86 

87 

77.7 

MIN 

49 

45 

48 

54 

48 

46 

40 

38 

47 

55 

65 

56 

47 

60 

50 

57 

66 

65 

70 

66 

60 

54 

67 

69 

61 

55 

61 

60 

60 

51 

54.7 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

68 

70 

77 

78 

75 

73 

56 

68 

73 

72 

74 

70 

62 

75 

85 

85 

87 

87 

83 

78 

82 

90 

88 

81 

81 

60 

83 

84 

85 

66 

78.2 

MIN 

52 

45 

40 

61 

40 

49 

31 

32 

39 

63 

52 

64 

42 

48 

42 

50 

49 

67 

67 

64 

56 

58 

67 

69 

44 

48 

63 

63 

63 

54 

51.4 

GILBERT 

MAX 

67 

69 

75 

72 

76 

66 

66 

72 

75 

70 

78 

75 

70 

78 

85 

90 

87 

65 

81 

76 

86 

92 

88 

77 

78 

80 

78 

83 

84 

78.1 

MIN 

50 

47 

38 

37 

49 

46 

32 

29 

35 

43 

60 

57 

46 

46 

36 

64 

49 

69 

69 

59 

55 

52 

72 

61 

45 

43 

57 

58 

60 

50 

60.3 

GRANN I S 

MAX 

66 

70 

75 

76 

79 

73 

69 

70 

75 

65 

74 

70 

66 

79 

83 

83 

8  ] 

8? 

77 

75 

79 

86 

80 

77 

85 

75 

79 

82 

67 

84 

76.7 

MIN 

44 

43 

47 

56 

52 

49 

40 

40 

49 

53 

62 

55 

44 

45 

49 

43 

65 

65 

64 

65 

63 

62 

63 

60 

52 

67 

60 

53 

60 

62 

63.1 

GRAVETTE 

MAX 

65 

69 

75 

75 

71 

60 

61 

70 

74 

70 

71 

73 

55 

73 

84 

85 

87 

83 

79 

70 

84 

89 

82 

71 

78 

82 

62 

77 

63 

86 

76.9 

MIN 

48 

42 

48 

53 

41 

44 

29 

31 

40 

47 

48 

64 

47 

46 

47 

54 

55 

55 

63 

56 

47 

53 

57 

64 

44 

63 

60 

56 

50 

55 

50.6 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 

68 

54 

60 

72 

67 

72 

64 

68 

72 

70 

68 

74 

70 

66 

70 

72 

74 

84 

82 

76 

70 

76 

84 

74 

64 

72 

74 

76 

78 

80 

71.7 

MIN 

40 

42 

46 

48 

62 

48 

40 

42 

50 

52 

40 

50 

64 

46 

48 

52 

56 

54 

62 

54 

54 

57 

55 

60 

60 

62 

58 

68 

60 

64 

61.5 

HARRISON 

MAX 

66 

70 

75 

72 

75 

66 

70 

68 

74 

70 

75 

74 

67 

76 

85 

90 

85 

87 

80 

74 

66 

92 

86 

74 

76 

61 

77 

78 

84 

64  ' 

77.2 

MIN 

41 

40 

45 

54 

44 

46 

30 

31 

36 

47 

50 

50 

56 

49 

41 

55 

52 

61 

58 

56 

58 

68 

67 

57 

47 

41 

60 

59 

51 

50 

50.0 

HELENA 

MAX 

68 

66 

74 

71 

81 

74 

54 

58 

70 

55 

73 

73 

75 

73 

83 

64 

85 

88 

86 

80 

80 

87 

8) 

78 

77 

79 

77 

83 

88 

83 

77.2 

MIN 

49 

50 

49 

54 

58 

56 

47 

45 

49 

66 

58 

62 

58 

53 

53 

60 

56 

64 

63 

67 

60 

66 

58 

60 

55 

52 

59 

56 

58 

61 

56.8 

HOPE   3  NE 

MAX 

73 

62 

79 

61 

73 

53 

57 

70 

71 

76 

56 

69 

79 

66 

84 

85 

83 

77 

83 

86 

82 

85 

81 

81 

85 

69 

77.6 

MIN 

40 

44 

46 

57 

53 

43 

40 

43 

49 

56 

65 

50 

49 

52 

55 

65 

67 

66 

61 

65 

50 

54 

56 

54 

68 

52 

53.2 

S*« 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

APRIL  1955 


MOUNTAIN  HOME 


MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 


NIMROD  DAM 


PARAGOULD 


PERRYV I LLE 
PINE  BLUFF 

PINE  Bluff  caa  ap 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


SI  LOAM  SPRINGS 


STUTTGART 


68  70 
48  50 


70  56 


58  73 
39  40 


72  58  74 
46     42  45 


58  70 
46  45 


75  75  69 
45     45  42 


68  68 
46  50 


66      70  75 


73  63  73 
42     45  45 


72  69 
54  46 


72  58  65 
53     49  44 


68  69  75 
51      41  42 


70  72  79 
45     51  52 


53     50  46 


45     52  56 


50      58  54 


72  83  70 
49     52  51 


80  75  81 
43     41  55 


60      59  53 


57      49  51 


75     81  73 


79  76  69 
5  3      51  52 


53      55  53 


77      60  72 


75  79  66 
55     60  52 


73  80  73 
49      49  52 


76  73  77 
46      52  60 


60  60  75 
46      56  53 


54      54  54 


76  71  83 
55     60  56 


71  81  80 
52      53  54 


78  80  81 
52      54  55 


71  75  70 
56     40  43 


76  63  71 
53     60  55 


65  68  73 
38      34  36 


59     65  67 


66  71  71 
36      35  45 


69  69 
39  47 


68  66  75 
39     35  39 


71  72 
41  51 


64  73 
34  36 


38      36  45 


70  70 
42  51 


67  68 
43  50 


66  72 
41  41 


35      35  42 


65  68 
44  49 


66      66  74 


75  66  74 
47      37  43 


53  61  69 
29      31  37 


67      68  74 


72  63  76 
45      51  54 


80  65  82 
55      52  53 


73      64  75 


54      55  57 


71     72  71 


70  80  75 
55      53  58 


69  60  74 
52      56  59 


66      81  71 


62  79  70 
56     55  55 


71     74  71 


65  62  77 
50     53  54 


75  78  70 
52     55  54 


70  79  75 
55     54  59 


75  62  77 
55     56  60 


70  77  74 
52     54  58 


68  80  76 
52     54  53 


72  67  70 
43     47  53 


65  79  72 
56      54  60 


70      74  86 


55      47  43 


54  46  43 

62  65  77 

54  49  46 

7  5  7  7  84 

50  46  49 

72  70  77 

50  47  45 

66  79  85 

54  51  49 

65  77  86 

52  50  47 

75  71  60 

56  50  46 

64  77  90 

49  50  46 

70  79  62 

50  50  48 

74  60  68 

55  50  53 

72  76  86 

51  49  52 

74  75  80 

54  52  45 


72  80  87 
45     45  51 


63  72  81 
47      50  46 


54      49  45 


73  74  75 
57     50  54 


55      49  46 


76     75  89 


74  77  85 
54      49  51 


61      56      6  7 


*1      45  44 


63  62  60 
53      54  60 


60     60  64 


87  88  66 
52     55  62 


83  86  85 
58      55  60 


90  90  69 
53      56  69 


69  89  66 
53      54  67 


89  87  89 
60      59  66 


86  85  87 
57      57  65 


65      66  85 


82  83  82 
55     57  63 


85  67  84 
63     56  65 


53     55  68 


84     85  85 

57     59  65 


85  86  65 
54      56  63 


51     52  55 


83  86  85 
54     54  59 


86  87  69 
56      57  63 


80  74  82 
69      59  57 


82  79 
62  62 


84  77  33 
69     66  59 


87  76 
60  62 


68     67  56 


82  78  82 
64     63  56 


63  79 
63  66 


66     56  58 


86  62 
62  63 


83  76 
65  58 


62     78  85 


82     79  83 


56     56  59 


84  78 
61  66 


83      62  75 

58      70  50 


55      63  58 


78  75  62 
47      57  57 


89  86  76 
50      49  59 


79  64 

50  55 


78  79 
63  51 


65  92  82 
60     70  63 


56 

75  81  80 
50      48  60 


91      84  76 


62      70,     5  7 


61      70  52 


92  83  82 

65  69 

90  82 

63  61 

67  85  77 

61  69  59 


90      62  83 


88  82 
63  66 


93      68  79 


84  78  63 

48  54  63 

71  76  73 

52  47 

61  82 

48  50  61 


56     54  57 


55     55  63 


82  77  76 
54      54  62 


75  75  73 
51      46  54 


52     61  55 


75     80  61 


49     50  62 


79  79  80 
55     53  61 


57  52 

75  64  65 
57     58  53 


62  87 
60  64 


85     84  65 


86  68 
57  58 


85  86 
59  63 


80  83 
56  54 


86  89 
56  60 


65  82 
63  62 


89  87 
71  63 


82     82  81 


65  66 
60  60 


90  82  77 
61      69  61 


90  63  83 

60  59  49 

63  86  80 

52  67 

90  83 

64  60  65 


77  76  82 
50     50  49 


80  79  60 
55     54  61 


90  89 
62  60 


80  61  85 
53     54  56 


61      62  60 


82  80 

62  59 


82  83  86 
50      51  51 


77      75  60 


86  88  65 
62      60  53 


Station 

Day 

Ol 

Montli 

nj  , 

9 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HOT  SPRINGS 

MAX 

72 

72 

60 

78 

84 

79 

72 

72 

78 

70 

79 

75 

67 

80 

87 

67 

88 

86 

81 

77 

83 

90 

65 

78 

86 

84 

83 

86 

88 

89 

80.5 

MIN 

50 

45 

50 

59 

60 

52 

43 

40 

50 

55 

56 

57 

53 

51 

54 

62 

66 

67 

66 

56 

67 

66 

62 

55 

55 

62 

60 

60 

63 

56.7 

JONESBORO 

MAX 

67 

69 

76 

76 

60 

75 

64 

63 

73 

68 

73 

70 

77 

72 

83 

65 

88 

67 

81 

76 

81 

89 

63 

74 

73 

75 

70 

82 

80 

78 

76.3 

MIN 

47 

49 

46 

54 

55 

51 

40 

36 

43 

53 

53 

60 

56 

50 

50 

59 

56 

61 

66 

67 

57 

62 

70 

59 

53 

50 

55 

55 

59 

59 

54.6 

KEO 

MAX 

67 

68 

77 

75 

61 

73 

66 

66 

73 

63 

80 

73 

73 

78 

86 

86 

85 

89 

64 

77 

65 

93 

84 

78 

80 

78 

79 

66 

85 

83 

78.4 

MIN 

53 

47 

43 

54 

55 

53 

40 

40 

46 

55 

53 

59 

53 

49 

50 

55 

55 

63 

62 

65 

57 

62 

69 

61 

50 

51 

61 

59 

58 

60 

54.6 

LEAD  HILL 

MAX 

67 

70 

76 

75 

73 

62 

65 

70 

75 

64 

76 

75 

70 

76 

86 

91 

68 

88 

78 

76 

62 

94 

64 

75 

77 

63 

78 

62 

83 

84 

77.4 

MIN 

50 

46 

36 

58 

46 

44 

29 

27 

34 

46 

50 

54 

50 

46 

46 

55 

60 

64 

65 

56 

56 

59 

62 

56 

50 

46 

60 

57 

49 

48 

50.4 

LITTLt   ROCK   WB  AP 

MAX 

66 

67 

78 

75 

61 

66 

67 

67 

73 

61 

81 

59 

70 

79 

87 

89 

84 

87 

83 

76 

84 

92 

63 

76 

81 

77 

61 

85 

85 

84 

77.6 

M  1  N 

45 

49 

46 

54 

56 

51 

44 

45 

50 

55 

55 

56 

52 

50 

51 

61 

57 

65 

66 

68 

56 

64 

66 

61 

53 

54 

62 

64 

64 

63 

56.2 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

72 

71 

60 

60 

74 

70 

67 

69 

68 

66 

75 

69 

69 

76 

86 

64 

83 

85 

83 

80 

83 

86 

83 

62 

84 

84 

63 

65 

89 

89 

76.6 

MIN 

52 

43 

43 

55 

56 

56 

45 

38 

49 

52 

52 

56 

53 

48 

47 

57 

57 

64 

64 

61 

56 

65 

64 

65 

45 

50 

59 

53 

59 

59 

54.2 

MALVERN 

MAX 

70 

70 

80 

79 

83 

79 

69 

71 

73 

76 

69 

80 

66 

68 

69 

86 

65 

84 

61 

64 

91 

87 

82 

62 

79 

65 

86 

88 

69 

61.1 

MIN 

54 

44 

4  1 

59 

56 

55 

43 

38 

54 

56 

59 

54 

46 

46 

52 

50 

65 

63 

67 

68 

57 

60 

69 

64 

49 

51 

61 

61 

56 

62 

55.4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

63 

71 

77 

74 

63 

73 

66 

70 

75 

66 

77 

72 

76 

75 

67 

90 

89 

87 

80 

75 

83 

94 

84 

76 

76 

81 

72 

85 

65 

84 

78.2 

MIN 

50 

49 

38 

50 

50 

50 

31 

30 

34 

41 

51 

60 

53 

47 

40 

59 

54 

65 

69 

58 

56 

56 

71 

60 

50 

45 

55 

50 

58 

50 

51.1 

MAR lANNA 

MAX 

69 

57 

65 

72 

70 

60 

67 

63 

64 

72 

61 

74 

68 

74 

72 

81 

83 

83 

65 

79 

79 

80 

65 

79 

75 

76 

78 

75 

62 

85 

74.4 

MIN 

50 

49 

45 

54 

58 

55 

44 

44 

49 

55 

57 

59 

57 

51 

52 

57 

6  1 

60 

64 

59 

63 

68 

58 

54 

50 

56 

57 

56 

56 

55.2 

MARKED  TREE 

MAX 

73 

58 

68 

75 

75 

62 

66 

63 

64 

75 

62 

75 

66 

77 

73 

65 

65 

88 

87 

82 

76 

82 

68 

78 

73 

73 

77 

72 

82 

82 

75.5 

MIN 

36 

49 

45 

47 

55 

55 

43 

39 

42 

46 

57 

57 

57 

52 

51 

52 

56 

60 

64 

65 

58 

58 

66 

60 

54 

50 

54 

55 

58 

51 

53.1 

MARSHALL 

MAX 

65 

67 

74 

69 

77 

64 

63 

69 

73 

69 

72 

72 

68 

74 

83 

85 

82 

83 

79 

84 

89 

86 

82 

78 

75 

78 

74 

80 

82 

83 

76.0 

MIN 

50 

46 

43 

47 

48 

46 

33 

32 

46 

51 

51 

61 

54 

54 

42 

61 

61 

62 

57 

55 

62 

62 

61 

53 

51 

46 

53 

59 

53 

52 

51.7 

MENA 

MAX 

64 

70 

77 

77 

79 

70 

65 

70 

75 

66 

77 

70 

62 

79 

66 

85 

85 

65 

78 

73 

81 

88 

60 

74 

83 

76 

82 

81 

87 

67 

77.1  ! 

MIN 

46 

44 

45 

59 

56 

50 

44 

38 

48 

54 

55 

56 

51 

49 

50 

59 

5  7 

65 

65 

55 

63 

65 

59 

50 

54 

63 

55 

57 

63 

54.8 

MONT ICELLO 

MAX 

81 

82 

61 

86 

69 

86 

i 

MIN 

61 

44 

58 

58 

56 

64 

MORRILTON 

MAX 

69 

70 

76 

75 

79 

69 

69 

67 

74 

67 

78 

72 

70 

78 

86 

8S 

87 

86 

80 

It 

85 

9C 

6! 

75 

81 

7( 

79 

86 

85 

84 

78.2 

54 

67 

59 

61 

59 

MOUNT  IDA 

MAX 

66 

59 

7  1 

77 

78 

80 

61 

68 

70 

75 

65 

75 

70 

65 

78 

85 

85 

85 

86 

79 

80 

83 

89 

81 

80 

83 

76 

82 

84 

87 

76.6 

MIN 

34 

41 

36 

40 

55 

54 

37 

30 

42 

47 

51 

54 

52 

43 

40 

50 

49 

67 

67 

67 

46 

68 

65 

53 

45 

48 

48 

54 

54 

49.6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

57 

61 

69 

65 

70 

65 

56 

62 

66 

61 

70 

64 

56 

68 

79 

80 

79 

77 

72 

76 

83 

78 

69 

71 

70 

76 

76  77 

77 

70.  1 

MIN 

41 

39 

48 

52 

57 

43 

38 

43 

46 

47 

49 

50 

45 

44 

57 

59 

63 

59 

59 

52 

64 

64 

50 

5C 

57 

57 

54  6C 

56 

51.9 

Se«  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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Table  5  -  ContiDued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1955 


Station 

Day 

Ol 

Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
M  IN 

70 
47 

65 
48 

64 

43 

74 
46 

74 

57 

80 

55 

68 
44 

66 
44 

66 
49 

73 
62 

61 
64 

76 
69 

72 
65 

71 

60 

76 
60 

78 
61 

83 
66 

83 
63 

86 
6 1 

81 
66 

81 

80 

87 

81 

79 

77 

77 

77 

84 

88 
61 

76.9 

SU81AC0 

MAX 
MIN 

67 
51 

70 
46 

79 
49 

79 
49 

73 
54 

68 

62 

68 

40 

70 
41 

73 
42 

68 
54 

77 
62 

73 
66 

64 
48 

74 

53 

86 

50 

88 

52 

88 
6B 

86 
65 

81 
69 

81 

70 

86 
68 

92 
62 

86 
68 

78 

80 
56 

80 
66 

87 
66 

86 

88 
63 

89 
63 

78.8 

TEXARKANA   MB  AP 

MAX 
MIN 

59 
<.8 

71 
45 

79 
54 

80 
68 

74 
63 

69 
51 

67 
45 

70 
44 

71 
51 

62 

53 

77 

63 

68 
56 

67 

55 

77 
61 

86 
56 

86 
59 

79 
62 

86 
66 

82 

78 

84 

87 

83 

80 

84 

85 

82 

81 

88 

89 
63 

77.6 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

61 
'.6 

62 
43 

72 
51 

71 
45 

72 
46 

61 
45 

60 
39 

65 
40 

70 
45 

62 
48 

72 
48 

67 
61 

61 
48 

74 
46 

80 
57 

84 
61 

82 
67 

79 
61 

76 
60 

70 
5  7 

80 
6  3 

87 
6 1 

80 

70 

76 

75 

76 

81 

81 

81 
58 

72.9 

HALORON 

MAX 
MIN 

68 
47 

70 
40 

79 
40 

75 
61 

77 
51 

69 
51 

65 

35 

72 

32 

76 
44 

71 
54 

78 
47 

76 
66 

63 
46 

77 
45 

87 
46 

88 
55 

89 
51 

86 
68 

82 
6  7 

80 
6  7 

84 

91 

86 

78 

79 

77 

86 

82 

86 

88 
56 

78.8 

WALNUT    RIDGE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
50 

70 
49 

75 
44 

72 
54 

80 
52 

64 
47 

65 
40 

64 

39 

73 
41 

62 
62 

74 

53 

69 
59 

76 
63 

73 
50 

82 
49 

84 
56 

86 

57 

85 
63 

79 
67 

73 
59 

80 
60 

87 
64 

79 

68 
55 

74 

76 

60 

70 

82 

81 

80 
54 

74.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

72 
56 

74 
45 

75 
46 

73 
56 

76 
62 

72 

50 

68 

43 

71 

39 

70 

50 

63 
54 

80 
65 

71 
57 

75 
56 

79 
61 

89 
51 

87 
56 

88 
59 

88 
64 

87 
6  3 

83 
68 

82 

90 

83 

83 

84 

80 

83 

88 

90 

88 

53 

79.7 

WHITI:  ROCK. 

MAX 
MIN 

60 
45 

64 
44 

73 
49 

71 
55 

71 
51 

68 
43 

61 
40 

64 
41 

70 
46 

65 
49 

67 
43 

66 

52 

80 
60 

83 
62 

83 
64 

82 
61 

76 
60 

72 
58 

79 
57 

85 
63 

83 
63 

76 
52 

78 
62 

74 
57 

77 
68 

78 
54 

81 
57 

82 
67 

73.8 
53.0 

WILSON 

MAX 
MIN 

60 
45 

70 
50 

76 
46 

78 
56 

82 
57 

81 

55 

71 
46 

60 
43 

77 
46 

62 

53 

71 

67 

73 
61 

78 
59 

78 
53 

83 
69 

86 
63 

89 
64 

89 
62 

e? 

67 

83 
68 

83 
59 

88 
66 

88 
69 

78 
56 

78 
64 

78 
66 

79 
66 

82 
68 

81 
61 

82 

69 

78.2 
56.7 

WYNNE 

MAX 
MIN 

58 
48 

66 
49 

74 

43 

70 
59 

81 
57 

78 
53 

62 

39 

63 
35 

73 
42 

68 
65 

74 
64 

69 
59 

76 
47 

72 
47 

81 
52 

82 
60 

84 
61 

86 
63 

80 
60 

76 
68 

80 

59 

87 
66 

79 
66 

75 
59 

73 
54 

78 
47 

72 
63 

81 
66 

82 
56 

80 
56 

75.3 
54.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avn 

6LAKELY   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.21 

.45 

.07 

.17 

.  i; 

.22 

.48 

.24 

.06 

.  16 

.22 

.67 

.32 

.23 

.05 

.17 

.89 

.25 

.19 

.  30 

.28 

6.04B 

WIND 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.29 

.15 

.35 

.17 

.  19 

.25 

.17 

.21 

.20 

.23 

.37 

.27 

.18 

.04 

.  1* 

.24 

* 

.49 

.27 

.  18 

.48 

.  19 

.22 

6.34B 

WIND 

44 

39 

75 

17 

41 

64 

29 

31 

54 

47 

25 

55 

37 

23 

61 

40 

47 

25 

17 

42 

• 

139 

25 

29 

39 

20 

15 

1080 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.30 

.05 

.09 

.25 

.11 

.15 

.07 

.20 

.18 

.21 

.05 

.  16 

.  10 

.20 

.17 

.25 

.28 

.41 

.23 

.  14 

.08 

.26 

.18 

.41 

.  14 

.20 

.21 

.  12 

.20 

.20 

5.60 

WIND 

84 

68 

24 

77 

59 

37 

46 

44 

25 

31 

43 

64 

72 

50 

38 

38 

54 

72 

105 

81 

38 

10 

80 

156 

84 

36 

43 

57 

25 

17 

1660 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.16 

.11 

.  14 

.21 

.07 

.  15 

.14 

.18 

.19 

.24 

.03 

.  18 

.04 

.  18 

.22 

.25 

.26 

.21 

.22 

.19 

.  16 

.15 

.23 

.24 

.35 

.27 

.13 

.34 

.19 

.27 

5.70 

WIND 

94 

29 

22 

52 

52 

51 

38 

34 

37 

50 

22 

77 

26 

43 

38 

34 

37 

56 

70 

80 

46 

22 

78 

87 

79 

22 

43 

81 

32 

20 

1451 

NIMROD  0AM 

EVAP 

.17 

.13 

.09 

.23 

.09 

.15 

.10 

.17 

.44 

.07 

.09 

.  14 

.15 

.  30 

.26 

.26 

.09 

.38 

.28 

.  30 

.31 

.41 

.33 

.25 

.15 

.25 

.23 

.24 

6.27B 

WIND 

71 

77 

30 

64 

48 

17 

24 

27 

57 

26 

56 

24 

71 

72 

61 

45 

148 

19 

24 

49 

31 

78 

176 

142 

35 

45 

63 

39 

5 

1634 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.13 

.09 

.  17 

.09 

.08 

.10 

.13 

* 

.40 

.08 

.  10 

.09 

.13 

.14 

.23 

.15 

.32 

.20 

.  13 

.09 

.17 

.20 

.18 

.39 

.16 

.24 

.23 

.09 

.24 

.25 

5.00 

WIND 

41 

21 

17 

16 

10 

16 

12 

40 

15 

15 

16 

18 

34 

11 

18 

12 

15 

14 

9 

11 

9 

27 

100 

16 

29 

25 

19 

13 

19 

618 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.37 

.20 

.  14 

.17 

.12 

.24 

.21 

.18 

.22 

.10 

.26 

.21 

.18 

.23 

.15 

.04 

.12 

.22 

.14 

.33 

.12 

.14 

.  13 

.  13 

.18 

4.85B 

WIND 

64 

73 

49 

24 

30 

48 

46 

37 

?5 

18 

41 

55 

50 

86 

37 

31 

35 

20 

52 

56 

39 

31 

81 

47 

243 

47 

22 

33 

6 

12 

1448 

S*«  r«f«r«ac«  Bot«a  follovioc  Station  l»dmx. 
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STATION  INDEX 


StAtion 

Index  No. 

County 

St 
(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obaex- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

a 

1 
& 

Abbott 

0006 

Scott 

35  04 

94  12 

624 

7A 

Alicia 

0064 

35  54 

91  05 

256 

Ruby  B.  Owens 

AluH  Fork 

Saline 

L.  R.  Water  Works 

Aly 

Aaitr  3  ITS 

Clark 

3 

7A 

Hre.  Alta  P.  Garner 

3 

Antolna 

0178 

34  02 

93  25 

285 

8A 

Drev  A .  Latnb 

Aplln  1  W 

0188 

Perry 

34  58 

93  00 

400 

AppletoD 

John  A .  Jojies 

Arkadelpbla 

Arkansas  City 

De^a 

2 

8A 

John  W.  Traanell 

3 

0286 

33  40 

94  08 

329 

7P 

7P 

AtbeDs 

0300 

34  19 

93  58 

960 

Augusta 

Woodruff 

David  G.  Griffiths 

Bald  KDob 

Batesvllle  Livestock 

I ndependence 

7 

* 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5  C 

0460 

1 ndependence 

35  45 

91  38 

277 

5P 

7A 

Bear  Creek  Lake 

0496 

34  43 

90  42 

220 

U.S.   Forest  Service 

Beaver 

Carroll 

Boebe 

7 

MID 

Lowell  E.  Perkins 

C 

Beech  Grove 

0534 

36  09 

90  38 

298 

8A 

0536 

35  26 

91  06 

221 

P.  M .  Brecklnr Idge 

BeotODVllle 

Earle  L.  Browne 

Berryvllle 

Carroll 

7 

HID 

Lucile  R.  HcWethy 

Big  Plat 

0662 

36  00 

92  24 

1250 

7A 

CLOSED  -  -  -  -  - 

1/1/55 

Big  Fork 

0664 

34  29 

93  58 

1100 

Anna  H.  Llles 

Big  Lake  Outlet 

Mississippi 

Lawrence 

Blakely  Uountalo  Dau 

Garland 

3 

Corps  of  Engineers 

3       6  C 

Blue  HouDtalD  Dajn 

0798 

35  06 

93  39 

455 

HID 

Corps  of  Engineers 

Bluff  City 

0800 

33  41 

93  09 

360 

Blythevllle 

Boonevllle 

BotklDburg 

Vnn^Buren 

7 

Thonas  M.  Pearson 

C 

BoUghtOQ 

084B 

33  52 

93  19 

235 

7A 

0872 

35  25 

91  28 

240 

Harehall  Hickmon 

5P 

Carl  L.  Rlddell 

Buffalo  Tower 

Bull  Sboals  Dan 

Baiter 

7 

Corps  of  Engineers 

C 

1052 

35  49 

89  57 

240 

6P 

1102 

Lonoke 

34  57 

92  04 

289 

John  W.  Knight 

Canden  2 

Ouachita 

3 

HID 

Edith  Z.  Lehman 

C 

Camp  Cbaffee 

1172 

Sebastian 

35  16 

94  18 

419 

5P 

8A 

D  .  S .  Army 

1188 

35  52 

92  44 

Proney  Dell  Horton 

235 

John  L.  Talt 

Carpenter  Dan 

Ark,  Par  &  Sgt  Co. 

ClarendOD 

Monroe 

7 

B.  F .  Northern 

3 

1455 

35  28 

93  28 

436 

6P 

6P 

Dr.  Irving  P.  Beach 

Clinton 

1492 

35  35 

92  28 

510 

Earl  B .  Riddlck 

Cold  Springe 

Cosbs  3  SE 

Madison 

Maude  C.  Brashears 

Newton 

7 

William  L.  Blnam 

c 

1596 

35  05 

92  27 

309 

5P 

5P 

1632 

36  24 

90  35 

293 

7A 

Hrs.  Laura  Polk 

Joe  C.  Allen 

Crossett  7  S 

AGbley 

3 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

1750 

34  42 

92  26 

350 

7A 

Vlrda  Byrd 

1768 

34  08 

91  35 

176 

6P 

Cumins  Prison  Farn 

William  A.  Brown 

Danville 

Yell 

1 

J.   A.  Moudy 

3  7 

Dardanelle 

1838 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

1948 

34  02 

94  21 

420 

5P 

D*a*Arc 

Prairie 

7 

7A 

C.  J.  Rleter 

2  3  5 

1982 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

2148 

33  53 

91  30 

162 

7P 

Ben  Johnson 

Gold  ie  E .  Br  Ink 

Eagle  Gap 

Scott"**^"" 

I 

8A 

Kaxlne  H.  Hooper 

3 

El  Dorado  CAA  AP 

2300 

33  13 

92  48 

252 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2356 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

Mabel  F,  Spray 

Evening  Shade 

Washington 

Fayettevlllo  CAA  AP 

Washington 

7 

HID 

U.S.  Civil  AAro  AdA 

2  3  5 

Fayettevllle  £xp.  Sta. 

2444 

36  06 

94  10 

1412 

5P 

5P 

FllpplD  CAA  AP 

2528 

36  18 

92  36 

700 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adn 

Fordyce  6  W 

John  Yeager 

Forenao 

Leslie  P.  Callens 

Forester  H  WKH 

Scott 

J 

Mrs.  L.  L.  Nelson 

3 

2564 

35  01 

90  47 

261 

HID 

Thomas  A.  Moore 

Fort  Snlth  WB  Airport 

2574 

35  20 

94  22 

458 

MID 

R .  J  .  Schoeppe 

Jethro  R.  Denson 

fCuod  ° 

Hempstead 

Ina  J.  Logan 

3 

2760 

35  07 

91  26 

200 

7A 

2794 

] 

35  59 

92  43 

595 

6P 

Daisy  G.  Vaught 

W.  E.  McVay 

Gravelly 

Yell 

1 

3 

2930 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

2946 

36  20 

93  26 

1100 

U.S.  Forest  Service 

Greenwood 

Bebastlln 

\ 

Dorothy  M.  Been 

3 

Gurdon 

3074 

33  54 

93  09 

210 

7A 

Roy  S.  Robbs 

3098 

33  32 

92  28 

202 

Soli  Cons.  Service 

I 

Beber  Springs  3  SN 

Cleburne 

HID 

Wayne  Stark 

C 

3235 

35  28 

92  58 

555 

7A 

Dorothy  B.Spllsbury 

3242 

Phil 1 Ips 

34  32 

90  35 

200 

6P 

Charley  M.  Frlddell 

2  3  5 

Bope  3  VE 

Hempstead 

Cecil  H.  Blttle 

Hopper 

Montgomery 

3 

7A 

Lona  A.  Shields 

3 

3442 

33  56 

94  22 

337 

6A 

Elizabeth  W.  Friday 

3466 

34  31 

93  03 

630 

5P 

Nntl  Park  Service 

3540 

36  05 

93  44 

1453 

Hay  Pearl  Harkley 

C 

Index' 

3556 

33  02 

92  05 

60 

Corps  ol  Engineers 

3584 

Little  River 

4 

33  35 

94  03 

300 

W.  E.  McDowell 

3 

3600 

36  01 

93  11 

857 

7A 

Lottie  D,  Davis 

3704 

34  42 

93  04 

730 

7A 

Hrs.  Velnta  H.  Dunn 

3734 

Craighead 

35  50 

90  42 

345 

6P 

7A 

Benedictine  Sisters 

3S62 

34  36 

92  00 

230 

7P 

TP 

Kings land 

3904 

3 

33  50 

92  16 

Claudle  W,  Hunter 

C 

Lake  City 

3998 

Craighead 

5 

35  49 

90  26 

230 

7A 

Tressa  St.  Clair 

3 

Lafflar  2  SR 

4019 

Johnson 

35  26 

93  25 

550 

HID 

Peach  Exp.  Station 

C 

4060 

Pike 

3 

34  19 

93  51 

796 

7A 

3 

Lead  Hill 

4106 

Boone 

7 

36  24 

92  54 

710 

7P 

7P 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

4116 

Crawford 

35  42 

94  19 

1000 

7A 

U.S.   Forest  Service 

3 

Leo  la 

4134 

Grant 

3 

34  10 

92  35 

7A 

*>Llttle  Rock  fB  Airport 

4248 

Pulaski 

1 

34  44 

92  14 

257 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

Little  Rock  Pilt.  PI. 

4250 

Pulaski 

1 

34  46 

92  19 

512 

L.  R .  Water  Works 

3 

LoBt  Corner 

4324 

7 

35  34 

92  50 

1550 

7A 

Catherine  Russell 

3 

Louano  2  SE 

4332 

3 

33  22 

92  46 

130 

6P 

Flora  A.  Hamilton 

3 

t  DKAIRAGE  CODE;      1.   ARKANSAS     2.   MISSISSIPPI     3.  OUACBITA     4.   RED     5.   SAINT  FRANCIS     6.  SALINE     7.  WHITE 


ARKANSAS 
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Station 

4 

County 

O 

O 

•c 

a 
o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1  Index  1 

|> 

(S 

1 

Longiti 

1 
s 

[Temp. 

Precip. 

Lurton 
Hadlson 
Magnolia  3  N 
Hagnolia  5  H 
Halvern 

4386 
4550 

Newton 
Columbia 
Hot  Spring 

7 

5 

4 

3 

35  46 
35  00 
33  19 

33  20 

34  23 

93  05 

93  14 
93  13 
92  49 

215 
315 
360 
311 

5P 

8A 
7A 
7A 
HID 

5P 

Lola  I .  Dollar 

Earl  E.  Graham 
Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 
Malvern  Fire  Dept . 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 

Hammoth  Spring 
Harlanna  2  S 
Harked  Tree 
Harshall 
Harvell 

4572 

4654 

4666 
4678 

Fulton 

Searcy 
Phillips 

7 

5 
5 
7 
7 

36  29 

34  44 

35  32 
35  54 
34  33 

91  32 

90  35 

92  38 
90  55 

690 
234 
229 

195 

SS 
7A 

7A 

7A 
7A 
8A 

John  H.  HcKee 
Univ.  of  Arkansas 
WilUant  H.  Crick 
Hrs.  Minnie  Horton 
Sterlln  Wallace 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5 
3 

Maumee 
Mena 

Uontlcello  3  S 

4696 

4756 
4900 
4906 

Izard*" 
Polk 

Ashley 

7 
7 
3 
3 
3 

36  03 
36  04 
34  35 
33  35 
33  19 

92  39 

94  15 
91  48 

91  29 

749 
610 
1207 
285 
125 

6P 
5P 

MID 
7A 
7A 
5P 

MID 

Verne  N.  Davenport 
Ivan  L.  Shrader 
E.  W.  St.  John 
Arkansas  A  L  H  Col . 
Ark.   Pwr  II  Lgt  Co. 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 
C 
C 

Horobay  Lock  Dam 
Horrllton 
Houot  Ida 
Hount  Magazine 
Hountaln  Home 

4934 

4988 
5010 
5036 

Calhoun 

Montgomery 

Logan 

Baxter 

3 
1 
3 
1 
7 

33  19 
35  07 

34  33 

35  10 

36  20 

92  27 

93  38 
93  41 
92  23 

85 
280 
663 
2800 
800 

5P 
7A 
7P 
7P 

7A 
7A 
7A 
7P 
7P 

Emma  S.  Leavell 
William  E.  Black 
U.S ,  Forest  Service 
H.  H.  Halbert 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

C 

Mountain  Home  C.  of  E. 
Uountain  View  1  W 
Hountalnburg  3  SSW 
Hulberry 

5036 

5056 
5072 
5110 

Stone 
Crawford 
Franklin 
Pike 

7 

7 
1 
1 
3 

36  20 
35  52 
35  36 
35  34 
34  10 

92  23 

94  12 
94  01 

93  43 

730 
500 
425 

6A 
5P 
6A 

8A 

5P 
7A 
8A 

Corps  of  Engineers 
Mildred  E.  Ward 

CLOSED  -  _  -  -  , 
flenry  C.  Arvln 

2  3  5  6 
3 

11/10/54 
3 

2  3  5  6 

C 

Nashville  Peach  Substa. 

Nashville  SCS 

Nathan 

Newhope 

5112 

5158 
5174 

5186 

Howard 
Howard 
Jackson 

4 

3 
3 
7 

34  00 

33  57 

34  07 

34  14 

35  36 

93  56 

93  52 
93  50 
91  17 

550 
373 
550 
850 
225 

SS 

7A 
HID 

7A 
7A 
7A 

Univ.    of  Arkansas 
Soil  Cons.  Service 
Edna  J.  Westfall 
Elsie  F,  Word 
Luther  D.  Summers  Ji 

2  3  5 
3 

2  3  5  7 

c 

Nlnrod  Dan 

Norfork  Dam 

Odell 

Oden 

Okay 

5200 

5354 
5358 
5376 

Perry 
Baxter 
Washington 
Hontgomery 

7 
3 

34  57 
36  15 

35  48 
34  38 
33  46 

93  10 

94  24 

93  48 

93  S3 

470 
300 

*8A 

5P 

8A 

7A 
7A 
5P 

Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 
Mrs.  Renzo  Hurst 

J.  T.  HarglB 

2  3  5  6 

3 
3 

2  3  5 

c 
c 

Paragould 
Paris 

5480 

5508 
5562 
5576 

Mississippi 

Saline 

Franklin 

Logan 

2 
3 
1 
5 
1 

35  43 

34  37 

35  29 

36  04 
35  18 

89  S8 

93  50 

90  29 
93  45 

250 
500 
396 
275 

6P 
SS 

8A 

6A 
4P 

SS 

Alwyn  A.  Cowan 

Burns  Wakefield 
Radio  Station  KDRS 
Fred  J.  Clrard 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

Parkin 

Perr yvll le 
Pine  Blulf 
Pine  Bluff  CAA  AP 

5586 

5694 
5754 

Newton 
Perry 
Jefferson 
Jefferson 

5 
1 
1 
1 
1 

35  16 
35  57 
35  00 
34  12 
34  10 

90  35 

92  49 
92  00 

91  56 

222 
925 
325 
215 
205 

5P 
7P 

7A 

7A 
7A 
HID 

Corlne  D.  Gardner 
Arthur  B.  Carlton 
Artie  E.  Rankin 
Mary  T.  Scheu 
U.S.  Civil   Aero  Adm 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

c 
c 

Pine  Ridge 
Pocahontas  1 
Portland 
Prescott 
Prescott  SCS 

5760 

5866 
5908 
5910 

MoDtgonery 
Randolph 

Nevada 
Nevada 

3 
7 
3 
3 

3 

34  35 
36  16 
33  14 
33  46 
33  48 

93  54 

91  30 
93  23 
93  23 

840 
330 
122 
318 

5P 
7A 
7A 

7A 

7A 
7A 
HID 

J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
Mrs.  pearl  Newton 
R.  P.  Hamby 
Soil  Cons.  Service 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

c 

Pyatt 
Ratcllff 
Havana 
Renmel  Dam 
Rlson 

5970 

6016 
6102 
6174 

Marlon 
Logan 
Miller 
Hot  Spring 
Cleveland 

7 
1 
4 

3 

36  16 
35  18 

33  04 

34  26 
33  57 

92  51 

94  02 
92  54 
92  11 

800 
250 
231 

HID 

HID 
HID 

8A 

Ona  V.  McLean 
Lulu  M.  Weeks 
Bonny  L.  Allen 
Ark.   Pwr  &  Lgt  Co. 
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c 
c 
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7 
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7A 
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3 
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6403 

Cleburne 

Yell 

Fulton 

7 
1 
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36  23 
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93  24 

91  50 
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7A 
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Jas.  B.  Caldwell 

3 
3 

c 
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of  S 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Ideotlf Ication  Durabers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbcrii  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Doless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  '^F  .  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°?. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3.  5,  6,  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tine. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or 
■ore.  Hater  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability   in  the  snowpack  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllutologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  In  Tables  3,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry, 
-f      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount   included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  oo  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" .   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  Z.  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  maile  payable  to  the  Buperinteedent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARKANSAS  -  MAY  1955 


WEATHER  SUMMARY 

May  was  warm  and  rainy.     Temperatures  averaged  slightly  above  normal  and  rainfall  averaged  31%  more 
than  normal.     Many  stations  received  rain  on  ten  to  fifteen  days  during  the  month.     An  outstanding 
feature  of  the  weather  was  the  storm  of  the  night  of  the  26th  which  brought  several  inches  of  rain 
to  a  number  of  stations.     The  greatest  amount  for  that  night  was  9.45  inches  at  Keo .     Heavy  rains, 
high  winds,  and  hail  caused  some  damage  to  small  grain,  hay,   and  row  crops.     Soil  moisture  was  ad- 
equate to  excessive  and  sunny  weather  was  needed  for  farmers  to  do  necessary  replanting  and  to  work 
their  fields.     Grass  was  becoming  a  problem  in  some  fields  of  row  crops.     Livestock  had  excellent 
grazing.     Stock  ponds  were  full.     Commercial  vegetables  and  gardens  continued  to  do  well. 

Temperatures  averaged  a  few  degrees  above  normal  throughout  May  except  near  or  slightly  below  normal 
on  the  20th,  21st,  and  the  last  few  days.  The  highest  temperatures,  which  were  mostly  in  the  high 
80' s  or  low  90' s,  were  registered  during  the  first  week  or  on  the  25th.  Camp  Chaffee  recorded  the 
highest  maximum,  97°,  on  the  1st.  Many  stations  registered  their  coldest  temperatures  on  the  1st; 
many  others,  on  the  30th.  In  general,  monthly  minimums  ranged  from  the  low  40' s  to  the  middle  50' s. 
The  lowest  temperature  for  the  month  was  42°  at  Gravette.  This  is  the  highest  monthly  minimum  for 
the  State  for  any  May  since  1902. 

Precipitation  ranged  from  light  to  extremely  heavy.     Waldron  received  1,48  inches  of  rain  during  the 
month.     At  the  other  extreme,  Keo's  amount  was  13.76  inches.     A  few  counties  in  the  extreme  west 
central  part  of  the  State  received  less  than  four  inches.     Several  counties  in  east  central  Arkansas 
also  received  less  than  four  inches.     Most     of  the  rest  of  the  State  received  over  six  inches  with 
totals  exceeding  nine  inches  over  several  counties  in  central  Arkansas.     Rains  during  the  first  week 
were  mostly  light  with  only  a  few  stations  reporting  more  than  an  inch.     Precipitation  during  the 
second  week  was  mostly  light  in  the  south  but  with  local  amounts  in  the  northeast  ranging  up  to 
several  inches.     General  rains  occurred  over  most  of  the  State  during  the  fourth  week  with  amounts 
exceeding  five  inches  at  a  few  stations.     On  the  night  of  the  26th,   torrential  rains  fell  over  central 
Arkansas.     Several  stations  received  over  five  inches  of  rain  during  that  night  and  five  stations-- 
Carlisle  1  SW ,  Des  Arc,  Keo,  Little  Rock  WBAP ,  and  Owensville--received  over  six  inches.     The  average 
rainfall  for  the  State  for  the  month  was  6.37  inches  or  1,50  inches  above  normal.     Most  stations  re- 
ceived more  than  their  normal  May  amounts.     Some  exceptions  were  in  the  east  central,   extreme  west 
central,  extreme  southwest,  and  extreme  north  central.     Several  counties  from  the  vicinity  of  Little 
Rock  and  extending  toward  the  northeast  part  of  the  State  exceeded  their  normals  by  two  inches  or 
more.     Little  Rock  received  6.70  inches  more  than  the  normal  for  that  station. 

The  heavy  local  rains  washed  out  some  cotton  and  flooded  some  low  fields,  making  replanting  neces- 
sary.    Grass  was  a  problem  in  northeastern  and  northwestern  counties.     Elsewhere,   the  fields  were 
mostly  clean  and  the  crop  was  in  fair  to  good  condition.     The  growers  needed  two  weeks  of  fair 
weather  for  chopping  and  cultivating.     Most  of  the  rice  was  up  to  good  stands.     Some  rice  was  not 
yet  seeded.     Some  soybeans  had  not  yet  been  planted.     Some  replanting  of  washed  out  fields  was  yet 
to  be  done.     Other  fields  were  up  and  growing  rapidly.     Corn  and  sorghums  were  doing  well  in  most 
counties.     Some  had  not  yet  been  planted.     Hay  crops  were  making  abundant  growth.  Substantial 
quantities  of  alfalfa  and  grain  hay  were  damaged  or  completely  lost  while  curing.     Some  tomato  plants 
were  still  being  set  out  at  the  end  of  the  month  and  the  harvest  of  commerical  crops  was  about  to 
begin  in  the  south.     The  crop  was  in  all  stages  of  growth  between  those  extremes.     Other  vegetables 
were  in  good  condition  and  making  favorable  progress. 

STORMS 

Numerous  severe  storms  occurred  over  the  State  during  May,     A  few  pertinent  facts  relating  to  some  of 
these  are  included  below.     For  more  details  regarding  the  May  storms,   the  reader  is  referred  to  Cli- 
matological  Data,  National  Summary. 

Several  witnesses  saw  a  funnel  cloud  in  Mississippi  County  at  4:50  p.m.  on  the  10th.     The  principal 
damage  was  the  demolition  of  a  grandstand.     The  total  property  damage  was  estimated  at  $150,000. 
Between  3:30  and  4:30  p.m..  May  10,  hail  caused  considerable  damage  to  crops  and  wind  damaged  property 
to  the  extent  of  $100,000  in  and  near  Swifton,   Jackson  County.     Several  persons  witnessed  the  storms; 
one  reported  a  funnel  cloud  which  did  not  dip  to  the  ground.     A  number  of  residents  of  the  Jamestown 
community,  Johnson  County,  reported  seeing  a  small  twister  dip  several  times  before  hitting  a  dwelling 
which  was  twisted  on  its  foundation.     A  tornado  near  Grays,  Woodruff  County,   about  1  p,m,,  May  20  de- 
stroyed one  house,  unroofed  several,  and  blew  down  small  grain.     Several  reports  originating  from  as 
many  counties  included  damage  to  dwellings  and  power  lines  by  lightning  on  the  20th.     Lightning  and 
wind  caused  $12,000  damage  in  Warren,  Dermott ,  and  McGehee  on  the  afternoon  of  the  23d.  Lightning 
caused  several  thousand  dollars  damage  to  a  house  in  Gravette  and  destroyed  a  barn  near  Rogers  on  the 
evening  of  the  23d.     Hail  destroyed  3,000  acres  of  cotton  and  5,000  acres  of  other  crops  in  Mississippi 
County  on  the  25th.     The  total  losses  were  estimated  at  $100,000.     From  4  1/2  to  6  inches  of  rain  ac- 
companied the  storm.     Wind  and  heavy  rain  caused  considerable  'lamage  to  several  buildings  in  the  Hur- 
ricane Grove  community  on  the  26th.     A  tornado  did  $200,000  damage  over  a  path  500  to  1,500  yards  wide 
and  30  miles  long  in  Garland  and  Saline  Counties  on  the  afternoon  of  the  26th.     Another  tornado  on  the 
afternoon  of  the  26th  did  $10,500  damage  to  eight  houses  and  two  garages  in  Perry  County.     Heavy  rains 
from  6:30  p.m.,  May  26th,  to  4:00  a.m.  May  27th,  did  considerable  damage  to  crops  and  $1,000,000  damage 
to  other  property  in  Pulaski,  Lonoke,  Prairie,  and  Monroe  Counties,     The  principal  damage  was  in  Little 
Rock* where  many  automobiles  were  stalled  and  warehouses  and  othe±  property  suffered  extensive  damage. 

At  8:20  p,m..  May  26,  a  tornado  destroyed  several  houses  and  other  buildings  and  damaged  many  houses 
and  other  buildings  from  Fitzhugh  to  near  Weldon,     The  total  damage  from  the  May  storms  was  in  the 
neighborhood  of  $2,000,000, 

(Continued  on  Page  54) 
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29 
32 
34 

30 
37 

2.42 
6.54 
3.60 
6.31 
10.06 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

69.1 
68.9 
70.1 
64.8 
71.6 

101 
100 
99 
95 
97 

33 
31 
38 
26 
42 

1.93 
4.14 
7.59 
5.43 
6.37 

T 

T 

r 

19«e 

1907 
1908 
1909 
1910 

68.8 
63.8 
70.0 
67.0 
66.0 

100 
91 
96 
92 
95 

28 
31 
30 
28 
31 

4.71 
9.48 
7.05 
6.76 
6.56 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

65.2 
69.  S 
71.8 
70.3 
66.7 

96 
96 
96 
103 
94 

27 
35 
41 
35 
35 

3.45 
1.96 
6.27 
3.36 
8.86 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

All 
Years 

69.2 

5.11 

T 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

70.8 
69.9 
69.3 
69.5 
69.9 

101 
98 
99 
97 

101 

26' 
32 
35 
34 
34 

1.11 
2.41 
3.32 
3.34 
5.58 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

70.9 
71.1 
70.2 
69.4 
66.6 

96 
99 
97 
96 
96 

35 
36 
34 
34 
33 

2.50 
3.63 
4.62 
4.35 
3.62 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 1 

Beginning  »ith  1955,  averages  have  been  weighted  according  to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this  table  for  earlier  years. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

■2 

c 

a 

Lowest 

« 

O 

Degree  Days 

No.  of  Days 

0 

i- 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

P 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 
Q 

1 

S 

e 

o 

s 

0 

o 
in 

£ 

o 

i-i  0 

on 

HIOHLANO  DIVISION 

ALUM  FORK 

83.3 

59.8 

71.6 

3.6 

91 

5 

61 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

7.85 

2.21 

3.25 

27 

T 

0 

7 

4 

2 

ASHOOWN 

84.3 

62.3 

73.3 

90 

2  + 

51 

30+ 

0 

4 

0 

0 

0 

6.25 

1.30 

8 

0.0 

0 

12 

4 

1 

BENTON 

62.9 

58.5 

70.7 

2.5 

92 

5 

49 

30 

1 

2 

0 

0 

0 

7.87 

3.90 

27 

0.0 

0 

9 

4 

1 

BENT ONV ILL e 

78.'. 

56.6 

67.5 

2.0 

88 

<• 

45 

30 

21 

0 

0 

0 

0 

6.24 

1.15 

1.53 

20 

0.0 

0 

10 

4 

2 

eOONEVlLLE 

8<..l 

61.1 

72.6 

gi. 

5 

49 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

4.17 

1.57 

21 

0.0 

0 

6 

3 

1 

CAMP  CHAFFEE 

83.6 

60.0 

71.8 

97 

1 

45 

14 

2 

6 

0 

0 

0 

6.79 

1.05 

12 

T 

0 

11 

7 

1 

CLARKSVILLE 

83.2 

60.5 

71.9 

93 

5 

49 

30 

1 

3 

0 

0 

0 

6.52 

1  .94 

20 

0.0 

0 

9 

4 

3 

CONWAY 

84.1 

61.3 

72.7 

2.7 

92 

5 

53 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

5.95 

1.78 

2.83 

27 

0.0 

0 

6 

3 

2 

DARDANELLE 

83.9 

61.1 

72.5 

2.2 

94 

5 

51 

8 

0 

5 

0 

0 

0 

6.  16 

0.84 

1.87 

21 

0.0 

0 

8 

4 

2 

DE  QUEEN 

85.7 

61.7 

73.7 

3.3 

92 

Si- 

49 

30+ 

0 

6 

0 

0 

0 

6.54 

0.25 

1.43 

27 

0.0 

0 

2 

Precipitation 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
MAY  1955 


Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximunr 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet, 

Max. 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

s  t 

Jo  ° 

0  J 
NO 

5  i 
om 

76  5 

57.8 

57,2 

69 

5 

48 

30 

17 

0 

0 

0 

0 

5.94 

1.24 

20 

0,0 

0 

7  8  •  4M 

58 .  6M 

68.  5M 

1 .  e 

8  9 

4 

47 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

7,77 

2.  06 

3.04 

2  0 

0  .  0 

0 

7  8,9 

59.4 

69.2 

88 

if 

47 

30 

8 

0 

0 

0 

0 

6,94 

1.39 

6 

0  . 0 

0 

78  e  6 

56.9 

67.  8 

88 

4  + 

46 

30 

19 

0 

0 

0 

0 

7,29 

1.94 

26 

T 

0 

79e  1 

57  •  8 

68.5 

2.0 

88 

4  + 

45 

30 

14 

0 

0 

0 

0 

6,51 

1 .09 

1  .56 

26 

T 

0 

80.8 

57.7 

69.3 

92 

4 

49 

1  + 

6 

2 

0 

0 

0 

5,13 

2.11 

20 

0,0 

0 

82.8 

61.7 

72.3 

2,  7 

93 

25 

53 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

6,38 

1.32 

2.13 

26 

T 

0 

82.2 

57,2 

69.7 

89 

5 

45 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

6.59 

0 . 0 

0 

8  2.2 

55.4 

68.8 

92 

4  + 

43 

30 

1 1 

4 

0 

0 

0 

7,11 

1  .  97 

2,00 

21 

0,0 

0 

81.3 

60  .  4 

70.9 

3.  2 

87 

5 

51 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

6,  68 

-  0.23 

2.69 

27 

0  ,  0 

0 

79.0 

56.4 

67.  7 

2  . 1 

89 

7 

42 

30 

16 

0 

0 

0 

0 

5,91 

0.37 

1  .68 

20 

0 , 0 

0 

78.1 

61  ,0 

69.6 

88 

26 

52 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

6,53 

3.25 

21 

0  ,  0 

0 

80  .  0 

56 .  6M 

68 .  3M 

2 . 1 

91 

4 

43 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

6,99 

1.68 

3.40 

20 

0  ,0 

0 

84 . 

62  .  3M 

73  .  3M 

2.3 

0 

0 

0 

0 

6.21 

1.12 

1  .  49 

27 

0  .0 

0 

83.9 

62 , 8 

73.4 

3.  1 

93 

54 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

9,09 

3,35 

2  .75 

27 

0 .  0 

0 

81.2 

56.5 

68.9 

2.0 

93 

4 

45 

30 

7 

2 

0 

0 

0 

4,89 

-  0,51 

1.25 

19 

0.0 

0 

83.5 

62 . 8 

73.2 

3.4 

92 

25 

56 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

11,55 

6.70 

7  .68 

26 

T 

0 

85. 4 

61  .  3 

73,4 

93 

5 

50 

30 

0 

7 

0 

0 

0 

7,03 

3.03 

27 

0.0 

0 

81.1 

56,  8M 

69, OM 

2.4 

94 

4 

44 

1 

7 

3 

0 

0 

0 

6,20 

1.  59 

1.80 

21 

0.0 

0 

79.  7 

59 .  8 

69,  8 

2.8 

88 

4 

48 

30 

5 

0 

0 

0 

0 

7,12 

0.33 

2.22 

21 

0,0 

0 

81.4 

61,3 

71,4 

2.6 

88 

7 

52 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

4,52 

-  1.69 

1.84 

27 

0.0 

0 

83.6 

60.9 

72,3 

2.8 

92 

5 

54 

1  + 

0 

3 

0 

0 

0 

5,02 

0.40 

1  .65 

27 

0.0 

0 

83.0 

58.9 

71.0 

3.0 

90 

6  + 

47 

30 

1 

3 

0 

0 

0 

7.47 

1.79 

2.80 

21 

0,0 

0 

0 

0 

0 

6,24 

0,0 

0 

80.3 

57  .9 

69,  1 

2.2 

91 

4 

50 

1 

4 

2 

0 

0 

0 

5,03 

-  0.28 

2.43 

20 

0 , 0 

0 

80.2 

58.2 

69,2 

92 

5 

50 

1 

10 

2 

0 

0 

0 

5,70 

1.38 

20 

0,0 

0 

84.  7M 

59.5 

72.  IM 

93 

6 

47 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

8,  19 

2.55 

27 

0.0 

0 

82.9 

61.3 

72 .  1 

90 

6 

53 

29 

0 

1 

0 

0 

0 

6.58 

1.35 

27 

0 

84.3 

59.2 

71.8 

94 

6 

51 

29 

0 

6 

0 

0 

0 

7,33 

1.92 

27 

0.0 

0 

85.4 

61.6 

73.5 

2.3 

92 

7 

48 

7 

0 

4 

0 

0 

0 

5,75 

0,  89 

1.53 

24 

0.0 

0 

82.  7 

60.  IM 

71  .  4M 

1 .  9 

94 

5 

48 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

6.43 

0,95 

2.89 

21 

0.0 

0 

85.0 

60.2 

72.6 

93 

4  + 

49 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

7,43 

3,45 

20 

0.0 

0 

0 

0 

0 

4.77 

-  0.97 

2,19 

27 

0  .  0 

0 

76.5 

58.8 

67.7 

1 .  7 

85 

2  + 

48 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

6.90 

1.  55 

2.49 

20 

0.0 

0 

84,0 

60.8 

72.4 

2.4 

92 

5  + 

49 

29 

2 

4 

0 

0 

0 

6,41 

-  0.08 

1.79 

27 

0.0 

0 

84.7 

58.1 

71,4 

92 

5 

51 

1  + 

0 

7 

0 

0 

0 

7,85 

4.94 

27 

0  .  0 

0 

78.4 

56  .2 

67.3 

89 

5 

43 

30 

21 

0 

0 

0 

0 

6,72 

1.24 

20 

0.0 

0 

83.  8M 

61. OM 

72. 4M 

2.4 

94 

5 

2 

8 

0 

0 

0 

6.  11 

0.  86 

3.71 

20 

0.0 

0 

83.8 

64.3 

74.  1 

2.2 

90 

25 

56 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

4.73 

-  0,40 

1.11 

26 

0.0 

0 

75.5 

58.9 

67.  2 

86 

5 

49 

30 

20 

0 

0 

0 

0 

6.02 

0.10 

1.88 

20 

0,0 

0 

84.4 

59.0 

71.7 

93 

25 

47 

30 

1 

4 

0 

0 

0 

1.48 

~  4,08 

0.77 

20 

0.0 

0 

7  6.  3M 

59.  6M 

68. OM 

50 

30 

12 

0 

0 

0 

t  .90 

3.05 

21 

0.0 

0 

70.7 

2.2 

6.46 

1.  15 

T 

84.9 

62.2 

73.6 

2.8 

94 

5 

54 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

6.22 

1.02 

2.10 

27 

T 

0 

82.5 

60  . 1 

71.3 

90 

25 

46 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

5.72 

1 .85 

20 

0,0 

0 

82.0 

55.4 

68.7 

91 

6 

43 

1 

8 

2 

0 

0 

0 

5.62 

1.75 

21 

0,0 

0 

83.1 

57  .6 

70.4 

92 

7 

43 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

5.78 

0,85 

2.14 

21 

0.0 

0 

82.1 

62  .6 

72.4 

2.2 

91 

6 

51 

29 

4 

5 

0 

0 

0 

4.74 

1,15 

2.11 

26 

0,0 

0 

84.6 

60  .4 

72.5 

2.5 

93 

5 

46 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

8.23 

2,84 

3,60 

27 

0,0 

0 

81.3 

60  .6 

71.0 

2.6 

90 

3  + 

50 

1 

6 

4 

0 

0 

0 

8.50 

4,06 

3.30 

21 

0.0 

0 

86.3 

60,9 

73.6 

2.2 

90 

2  + 

50 

30  + 

0 

3 

0 

0 

0 

4.06 

-  0,08 

1.34 

23 

0.0 

0 

83.  5M 

62,  7M 

73,  IM 

90 

5 

52 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

4,43 

1 ,60 

20 

0.0 

0 

83.5 

60,2 

71.9 

91 

6 

49 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

12,23 

6.92 

27 

0.0 

0 

85.  7 

62,1 

73.9 

2.5 

93 

5 

52 

1  + 

0 

7 

0 

0 

0 

3,22 

-  1,44 

0,94 

20 

T 

0 

85.5 

62  ,4 

74.0 

2.4 

92 

25 

51 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

7,14 

2.44 

2,15 

20 

0.0 

0 

85.3 

61.9 

73.6 

2.3 

92 

26 

50 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

3,  84 

0.  16 

1,01 

24 

0,0 

0 

86.0 

63.5 

74.  8 

4.1 

95 

8 

54 

1  + 

0 

5 

0 

0 

0 

3,40 

-  1.00 

2,34 

21 

0,0 

0 

81.9 

61.1 

71.5 

1 ,  8 

90 

7 

52 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

6,90 

2.88 

1  ,76 

21 

T 

0 

83.8 

60.8 

72.3 

91 

25 

50 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

13.76 

9.45 

27 

0,0 

0 

85.7 

61.9 

73,8 

1,9 

91 

25 

49 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

6.46 

1.85 

2.50 

20 

0.0 

0 

7  2,9 

2,3 

9 1 

6  + 

52 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

3.23 

~  0.69 

1,51 

27 

0,0 

0 

83.7 

60.8 

72,3 

3,1 

93 

26 

53 

1  + 

1 

6 

0 

0 

0 

5.12 

0.32 

2,65 

27 

0,0 

0 

8  5 .  2M 

6  1  .  2M 

73 .  2M 

9 1 

4 

48 

30 

0 

5 

0 

0 

0 

7.79 

2,65 

2  1 

0  ,0 

0 

84.  7 

61.4 

73,1 

3.2 

94 

25 

54 

2  + 

0 

7 

0 

0 

0 

7.12 

2,89 

3,09 

20 

0,0 

0 

81.9 

58,7 

70,3 

g  Q 

7 

1 

0 

0 

84.9 

63.  9M 

74, 4M 

3,0 

93 

5 

55 

1  + 

0 

5 

0 

0 

0 

4.19 

-  0.  22 

2,15 

21 

0.0 

0 

84.2 

62.0 

73.1 

91 

5  + 

52 

30 

1 

2 

0 

0 

0 

6.64 

4,48 

20 

0.0 

0 

82. 2M 

58.  6M 

70.  4M 

1,9 

89 

5 

48 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

7.74 

3.04 

1.74 

21 

0.0 

0 

84.5 

62,4 

73,5 

1,8 

90 

6 

55 

3 

0 

6.40 

1.70 

2,00 

24 

0.0 

0 

84.  8 

61,5 

73,2 

1,7 

93 

8 

56 

29 

0 

7 

0 

0 

0 

7.32 

2.43 

1  .93 

20 

0.0 

0 

84.6 

61,9 

73.3 

91 

6 

49 

9 

1 

3 

0 

0 

0 

2.49 

1.23 

21 

0.0 

0 

83.4 

60.9 

72.2 

3,2 

90 

5  + 

50 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

6.47 

1.95 

2.90 

27 

0.0 

0 

85.2 

63,4 

74,3 

4,2 

91 

3  + 

56 

2  + 

0 

4 

0 

0 

0 

5.76 

1,13 

3.18 

21 

0,0 

0 

83.1 

61,8 

72,5 

3,0 

90 

6  + 

51 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3,  68 

-  0,68 

1.19 

21 

0,0 

0 

80.  1 

60.4 

70.3 

89 

7 

49 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

7.75 

1.65 

11 

0,0 

0 

85.9 

62  .4 

74,7 

2,6 

93 

5 

52 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

6.  56 

2.00 

4,32 

20 

0.0 

0 

82.2 

63  ,  OM 

72, 6M 

2,7 

94 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

4,92 

0.69 

2,45 

27 

0,0 

0 

82.3 

60.6 

71,5 

2,0 

91 

25 

47 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

8.54 

4.23 

4,13 

27 

0.0 

0 

72,6 

2,2 

6.27 

1.87 

T 

71.6 

2,2 

6.37 

1.50 

T 

No.  of  Days 


DEVILS  KNOB 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE   CAA  AP 
FAYETTEVILLE   EXP  STA 
FLIPPIN   CAA  AP 
FORT   SMITH   WB  AP 
FT   SMITH  WATER  PLANT 
G  ILBERT 
GRANNIS 
GRAVETTE 
GREEN  MOUNTAIN 
HARR ISDN 
0HOPE   3  NE 
HOT  SPRINGS 
LEAD  HILL 
LITTLE  ROCK  WB  AP 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MENA 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARIS 

PERRYV ILLE 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
SUBIACO 

TEXARKANA   WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

0  1  V  I  S  1  ON 

DELTA  DIVISION 

ARKAOELPHIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE   L  AND  0  NO  1 

bLYTHEVILLE 

BR INKLEY 

CAMDEN  1 

CORN  ING 

CROSSETT  7  S 

CUMMINS  FARM 

DES  ARC 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

FORDYCE   6  W 

HELENA 

JONESRORO 

KEO 

MAGNOLIA  3  N 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MONTICELLO   3  S 

NEWPORT 

PARAGOULD 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WILSON 

WYNNE 

D  I V  I  S  I  ON 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE   INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS. 


S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


AMlTV   3  Nt 

ANTOINE 
APLlN  1  M 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  C  ITY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALO  KNOB 

SATESVlLLE  LIVESTOCK 
SATESVILLE  L  AND  D  NO 

BEATY  LAKE 

BEAVER 

BEE CM  GROVE 

BEEOtV ILLE 

BENTON 

BtNTONV ILLE 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLARELY  MOUNTAIN  0AM 

BLUFF  CITY 
BLYTHEvILLfc 
BOONEVILLE 
BOUGHT ON 
BRADFORD 

BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CASOT  SW 
CALICO  ROCK 

CAMOEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 
CLARKSVlLLfc 

CL I NTON 
COLD  SPRINGS 
CONWAY 
CORN ING 
COTTER 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

OArsv 

DAMASCUS 
OANVlLLE 
DARUANELLE 
OE  QUEEN 
OERMOTT 

OES  ARC 

OevlLS  KNOB 

DUMAS  1 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE   ExP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 
FORDYCE  6  W 
FORESTER  *.  WNW 
FORT  SMITH  W8  AP 
FT  SMITH  WATER  PLANT 


ILL 


6.52 

7.75 
4.^9 
6.95 
6.  SO 

5.15 

5.38 
4.06 
9.50 
4.43 
6.26 

6.63 
7.03 
6.16 


12.23' 
5.94 
3.22 


7.77 
7.94 
6.94 


FOUNTAIN 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOO 

GRANNIS 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRItR 
GREENWOOD 
GURDON 
HAMPTON 
HARR ISON 

HEBER  SPRINGS  3  nE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE    i  Nt 

HOPPER 
HORATIO 
HOT  SPRINGS 
Hl>TTiG  DAM 
INDEX 

JASPER 
JESSievlLLE 
JONE5B0RO 
KEO 

LAKE  CITY 

LANGLEy 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

MAO ISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 


6.05 
7.32 
6.90 
13.76 
7.66 

e.93 
4.69 
7.17 


.36 
.11 
.54 


l.OO 
,02  .11 
1.03 


1.39 
1.04 


.36 
.07 
.78 


13     14  15 


,50  .05 
.41 
.45  .39 
.30  1.46 


16       17  18 


.02 
.14 
.13 
.  IT 


.05 
.25 


.26 
.11 


1.38 
.46 

.06 


19     20     21    22  I  23  I  24    25  I  26  27 


28    29  30 


.20   1.52  1.34 

.60  .56 
.32      .11  , 


.41 

.27 


.62 
2.06 
1.60 
1.92 


1.53  1.32 


.43 
.28 


1.60  1.00 


1.61 
2.11 
l.a7 


T         .02  .07 


1.68  2,15  1.01 


.33  1.12 

.26  1.40 

.03  1.20 

.12  2.11  .64 


.33  1 
1.45  2.00 
.65  2.19 


.01  ,70  2,13 
.02  1.66 

1.82  2.30 


.56 
.92  1.43 
.15  1.71 
3.40 


.49  .35 
,22  1.76 
.06  2.25 

.04  3.26 


.39   1.T5  .04 

.96  1.16 

.64  1.69 

.63  1.52 


.11 
1.20 
2,35 

.09 


.20 

1.08 


1.36 
2.76 
1.60 
1.43 


.50 
.20 


1.37 
I  .94 
1  .56 


1  .95 
1.46 


1.27 
.05 
3.73 


2.95 
1.57 
2.45  2.75 


3.73 
.36  1.66 
9.45 
2.  15 


.25 
.39 


,40 

.29 


3.03 
,74 
1.51 
.15  2.65 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


ARKANSAS 
MAY  1955 


MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  L  AND  0  NO  6 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  View   1  W 

MULBERRY 

NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN 
NEWMOPE 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL 

OOEN 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

PARAGOULO 
PARIS 
PARKIN 
PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 
PINE  RIOGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCL IFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIOAN  TOWER 
SHI RLEY 

SI  LOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  it  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  W8  AP  I 

TURNPI KE 

WALORON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIOGE  CAA  AP 

WARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 


Day  oi  month 


Tot 

 1  1 

1  2 

3 

1  1  r 

4   1  5 

6 

 1 

7 

 _ 

8 

9 

1 

10 

1 

 [- 

11 

12 



13 

 L 

 r 

14 

 L 

15 

1 

16 

 L 

1 

17 

 L 

18 

1 

19 



1 

20 

21 

22 

 L 

1 

23 


24 

25 
 L 

26 

 '- 

27 

1 

28 



1 

29 



30 

31 

T~02 

— ^ 

1.19 

2  22 

02 

.29 

3  .25 

T 

.76 

.49 

.11 

.86 

*  12 

•  78 

.  11 

.13 

.02 

.25 

.83 

.49 

.07 

*28 

1.84 

.01 

•  60 

7,  19 

.30 

.23 

.08 

1.41 

2.65 

1^23 

1 .89 

5.67 

09 

,10 

.02 

2.62 

.  10 

.57 

1  75 

5.02 

T 

.09 

.43 

.60 

«12 

T 

.67 

.76 

.19 

1.65 

•  51 

.03 

,27 

.31 

.25 

.07 

.42 

2.80 

•  06 

2.73 

•  02 

.51 

6.Z4 

.15 

.18 

.40 

.41 

.09 

* 

* 

* 

♦ 

5.01 

5.03 

.27 

.02 

.73 

.57 

2.43 

•  2B 

•  34 

•  10 

.03 

•  26 

76 

28 

01 

1.36 

!•  16 

•  43 

T 

59 

12 

.48 

.02 

.18 

3.00 

.11 

.91 

.08 

T 

1.20 

1.31 

T 

T 

.03 

.78 

•  62 

7*66 

.33 

.51 

.60 

,86 

.27 

.62 

2.37 

T 

.  14 

1.51 

.19 

.06 

8.19 

.28 

.65 

.08 

.14 

.  02 

2.25 

1.  50 

.  12 

.  15 

2.55 

.45 

6.58 

.33 

*19 

.32 

.65 

.02 

1.26 

,07 

1.06 

.  14 

.07 

.  82 

T 

1.33 

,26 

07 

44 

59 

26 

.61 

,19 

.02 

.91 

.  10 

.04 

.16 

2.37 

.  30 

.70 

.J3 

I. 00 

.40 

•  60 

3.20 

.50 

7  '  12 

T 

.26 

.15 

.09 

3.09 

.  55 

•  04 

•  04 

2.13 

T 

,64 

7,33 

1  ,19 

1.00 

.17 

T 

1,15 

1 .  06 

1  .92 

.24 

,60 

6.21 

,32 

.10 

.37 

.15 

.48 

.20 

.46 

1  .78 

.38 

.  62 

1.35 

6  66 

1  03 

03 

28 

12 

.03 

.04 

.86 

.51 

,  14 

.  16 

2.70 

.76 

.20 

.55 

T 

T 

.51 

.39 

.20 

.75 

.23 

•  19 

1.53 

.49 

.19 

.52 

.09 

.53 

.27 

•  97 

T 

•  79 

2,25 

,09 

10.18 

.07 

.01 

.86 

.37 

.70 

T 

.10 

.60 

•  10 

6.80 

.  10 

.45 

6.43 

.38 

.42 

.  30 

,35 

.66 

.12 

.01 

.49 

2.8^ 

.05 

.  16 

.12 

•  41 

.07 

7  62 

,31 

,01 

•  20 

,36 

,06 

.26 

2.76 

•  OB 

2.27 

1.31 

1.24 

.61 

.26 

.61 

.  1 1 

.36 

3.45 

.36 

.03 

.02 

.10 

.28 

7*41 

T 

.63 

.49 

.16 

,11 

1  .  48 

.17 

3.90 

.47 

4.77 

,61 

.67 

.50 

.39 

.03 

2.19 

.38 

4.19 

.24 

.21 

.07 

T 

.10 

T 

.23 

2.15 

,17 

.  36 

.66 

T 

6  64 

21 

.01 

.24 

,28 

•  03 

4.48 

.26 

.48 

*  01 

.26 

.  12 

T 

1.13 

.19 

.23 

.13 

.62 

.59 

.52 

2.80 

.85 

7  74 

.68 

,98 

1,12 

.74 

,06 

1  ,74 

.90 

•  02 

1.34 

,  16 

6.40 

.20 

.28 

.60 

.45 

T 

.23 

.41 

1 .00 

.  18 

2.  00 

1.00 

T 

.05 

7.32 

T 

.66 

.04 

,25 

.12 

,23 

,23 

.07 

1.93 

.  35 

,25 

1  .45 

1  .  15 

.02 

.35 

23 

28 

96 

.45 

2.07 

.26 

T 

.18 

.65 

.20 

.09 

.07 

.67 

1,29 

.50 

6  '90 

.30 

.05 

.  40 

,22 

,06 

.01 

.17 

2,49 

♦  '•^ 

.51 

T 

.  72 

.02 

.  84 

.62 

5.41 

.12 

.66 

.39 

.51 

.23 

.03 

1,01 

.  30 

T 

1.79 

.  37 

2.49 

.06 

T 

.06 

.06 

.  13 

T 

.11 

1.23 

.07 

•  20 

.54 

.01 

4  93 

45 

52 

27 

1.37 

•  16 

.22 

,37 

1.07 

.50 

6*96 

,52 

,82 

,96 

.22 

.20 

2.91 

.20 

.69 

•  44 

6.47 

.01 

.51 

.  10 

.66 

.44 

1 . 60 

•  05 

2.90 

.  19 

7.85 

.10 

.30 

.20 

.31 

.  60 

.15 

•  90 

•  10 

4  .  94 

.25 

6.72 

.82 

.42 

.56 

.90 

.63 

1.81 

.89 

T 

.69 

6.72 

.06 

.18 

.60 

.16 

.  50 

.21 

.  26 

1.24 

1.06 

.39 

•  43 

.62 

.97 

1 .40 

.20 

.30 

1.12 

.30 

1.02 

1.70 

.72 

5.92 

1.38 

.07 

,52 

.04 

1.34 

.  56 

1  •  59 

,  11 

.27 

3.18 

,15 

.  13 

.22 

8.61 

3,10 

.42 

,84 

.  90 

1 ,  05 

2.30 

5  76 

.19 

.84 

,04 

.25 

3.18 

.04 

.  12 

U  10 

T 

3*68 

.30 

.39 

,13 

.31 

.  11 

.03 

.05 

1.19 

.07 

.09 

.91 

.10 

6*11 

.02 

.36 

.38 

.06 

.40 

3.71 

.76 

.  03 

•  19 

.20 

4.13 

.18 

.23 

,03 

.39 

.34 

.23 

1.81 

,05 

.63 

.24 

6,43 

.90 

.01 

.47 

.78 

2.05 

.07 

2.  09 

•  06 

4,73 

60 

.15 

,30 

.02 

t  78 

.65 

.18 

.18 

i  51 

1*11 

.10 

.42 

.21 

.12 

1,12 

.99 

1.88 

.09 

•  26 

.14 

•  77 

1.48 

,30 

.11 

T 

T 

.13 

.77 

T 

T 

T 

.17 

T 

10.26 

1,63 

1.50 

.86 

.68 

T 

3.42 

.34 

•  12 

.20 

1.10 

.31 

7.75 

T 

.70 

.01 

.15 

1.65 

1.06 

.20 

*01 

T 

T 

1.62 

,52 

.06 

1.51 

.08 

.14 

6.56 

T 

.17 

.08 

T 

.22 

4.32 

.20 

1.22 

•  35 

T 

6,70 

.50 

.20 

2.00 

.20 

.20 

.  60 

2.50 

.50 

8.90 

.40 

.39 

.40 

.02 

.03 

,67 

3.05 

.10 

*  18 

2.04 

1.18 

6.85 

1,10 

T 

.35 

.20 

T 

.90 

.49 

.46 

1  ^90 

•  50 

.95 

T 

4.92 

1.37 

•  75 

2.45 

.35 

8,54 

,02 

.41 

.60 

2,95 

.04 

4.  13 

.19 

4.19 

.45 

.30 

1,78 

1.34 

.12 

.07 

•  13 

FLOODS 

Torrential  rains  occurred  over  central  and  east  central  Arkansas  on  the  night  of  May  26th.     Water  dam- 
age in  the  Little  Rock  area  was  estimated  at  $1,000,000.     The  rains  caused  overflows  of  the  Saline 
River  at  Benton  and  the  Ouachita  River  at  Arkadelphia  on  the  27th  and  28th,  which  resulted  in  the  loss 
of  the  use  of  the  bottom  lands  for  agricultural  purposes. 

Lucius  W.  Dye 


0«a  refareocft  not«ii  follovliiK  Btktloii  Indes, 
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Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1955 


arkadelphia 


BALD  K.NOB 


8ATE5VILLE  LIVESTOCK. 

BATESV ILLE    L   AND   D  NO  1 

BENTON 

BENTONV ILLE 

BLYTHEV ILLE 

800NEVILLE 

8R INKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSV ILLE 

CONWAY 


CROSSETT   7  S 
CUMMINS  FARM 
OARDANELLE 
OE  OUEEN 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
FAVETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN   CAA  AP 
FOROYCE  6  w 
FORT  SMITH  WB  AP 
FT  SMITH  WATER  PLANT 
GILBERT 
GRANNIS 


GREEN  MOUNTAIN 


HOPE   3  NE 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
M  IN 

MAX 
MIN 


69  S8 

61  se 


86  88  89 
56     62  61 


88  88 
55  59 


85  90 
52  70 


86  90  87 
52     51  54 


52     66  57 


87  90  89 
58     59  59 


67     67  60 


82  85  87 
49     53  54 


82  81  82 
58     62  62 


86'  89  92 
52     54  58 


89  90  89 

57  55  57 

87  87 

62  64 

86  66  86 

63  65  65 

83  84  85 

57  57  62 

85  87 

58  64  62 

88  87  89 
49  52 

87  89  88 
55  59  59 

86  90  90 
61  62  63 

85  88  87 

54  57  63 

66  85  67 

48  48  49 

64  64  81 
58  59  59 


90  90  85 
58     63  61 


90  93  83 
60     60  60 


62     66  60 


63     62  69 


56     56  63 


66  90  83 

60  64  64 

90  94  85 

66  69 

88  92 

61  62  64 

89  86  91 

62  67 

86  69 

63  66  55 

89  93  83 

61  64  64 

86  90  86 

60  60  63 

89  84  77 


90     86  82 

52     t)0  62 


89     84  83 


90  86  83 

68  62  60 

82  90  73 

67  63  6; 

89  86  8S 

56  62  6; 

66  66  8E 

60  64 

91  88 


92  86 

64  61 

80  90 

67  60  6( 

84  78  75 

60  51  5£ 

91  81  92 

59  65  6C 

90  87  8< 

58  65  6i 

87  81  8C 


65  59 

88  83 

65  67 

68  86 

58  64 

88  85 

64  54  57 

92  66  75 

58  54  66 

67  91  82 

64  62  64 

90  91 

62  66 

87  89  86 

55  56  55 

92  85 

55  56 

86  87 


6?  60 
76  87 


,16     64  63 


79     81  80 


80  so  83 
64    S8  03 


59     59     63  59 


81 
64  66 


83  87 
64  62 


85  69  91 
54     55  60 


88  88 
56 


80  82 

62  64 

91  86 

69  68  66 

68  93  86 

66  68  62 

86  66 

63  63 


62     66  6< 


80  8C 
66  64 


69     54  631 


91  79  83 
55     56  57 


90  85  88 
62     62  62 


90  60  82 
61     62  63 


66  80 
57  65 


69  84  62 
51     66  55 


86  62  79 
56     61  6C 


89     80  75 


84  76  76 
64     60  60 


81  81 
48  57 


61     65  56 

86  90  83 
63     62  61 


65     79     93     83     81  76 


87  87  85 

60  60  65 

84  86 

53  60 

84  80 
66  65 

83  81 

65  66 

86  85 

60  66 

77  74 

69  61 

90  90 

62  54 

8  6  84 

64  65 

76  71 

62  62 

76  73 

62  63 

76  74 

64  61 

76  73 

62  61 

76  74 

53  64 

85  84 

66  66 

80  78 

66  64 

80  77 

61  63 

81  77 

61  64 

81  77 

64  64  63 

73  74 

62  60 

76  76 

62  62 

75  75 

53  63 


90     95     89     89     68  62 


66  57 

85  63 
63  64 


81  B3  82 
56     69  63 


82  84  83 
56     62  62 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

I 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1') 

89 

91 

90 

69 

86 

61 

84 

78 

61 

81 

83 

79 

82 

80 

82 

79 

72 

75 

85 

85 

68 

90 

87 

66 

62 

82 

78 

78 

83.3 

MIN 

68 

54 

59 

69 

65 

60 

59 

58 

68 

64 

62 

61 

57 

57 

55 

66 

62 

61 

53 

62 

60 

68 

54 

65 

62 

70 

60 

65 

67 

51 

54 

69.  B 

85 

8  3 

82 

83 

88 

66 

81 

84 

82 

82 

76 

76 

88 

83 

87 

91 

86 

86 

82 

82 

79 

82 

84.9 

MIN 

58 

65 

68 

62 

66 

64 

62 

62 

61 

03 

o4 

65 

61 

60 

60 

58 

66 

51 

54 

66 

61 

ol 

67 

63 

66 

72 

66 

73 

65 

64 

66 

62.2 

90 

87 

84 

84 

61 

80 

87 

87 

84 

82 

82 

82 

79 

77 

74 

87 

78 

89 

90 

84 

86 

84 

82 

83 

83 

84.3 

MIN 

58 

59 

56 

63 

62 

54 

57 

61 

68 

66 

05 

66 

67 

67 

54 

69 

64 

53 

67 

51 

59 

50 

61 

5? 

52 

74 

66 

72 

54 

51 

61 

62.3 

MAX 

65 

87 

65 

89 

83 

88 

86 

83 

84 

80 

81 

81 

78 

7  3 

80 

91 

64 

86 

73 

77 

64 

86 

86 

90 

86 

85 

82 

79 

77 

77 

82.6 

MIN 

46 

60 

52 

67 

66 

58 

65 

00 

56 

01 

60 

63 

61 

62 

60 

67 

61 

64 

55 

64 

63 

00 

63 

65 

62 

72 

6? 

71 

53 

52 

53 

60.1 

MAX 

65 

67 

88 

91 

76 

90 

79 

8  3 

87 

72 

81 

76 

75 

74 

82 

8? 

64 

68 

77 

77 

86 

87 

86 

89 

84 

87 

82 

76 

80 

82.0 

MIN 

43 

47 

50 

55 

59 

52 

51 

63 

30 

59 

63 

60 

67 

53 

57 

52 

65 

65 

6o 

50 

56 

50 

61 

62 

56 

68 

ol 

67 

49 

47 

47 

66.4 

86 

88 

69 

89 

81 

92 

87 

64 

8o 

77 

82 

79 

75 

72 

82 

83 

64 

84 

81 

77 

84 

B6 

86 

tO 

86 

(17 

«'J 

78 

76 

78 

11 3  .  1 

MIN 

43 

45 

50 

56 

ol 

54 

54 

58 

53 

66 

06 

62 

61 

53 

61 

63 

60 

57 

6U 

66 

63 

5^ 

OS 

60 

59 

70 

64 

67 

53 

51 

50 

67.6 

86 

86 

86 

92 

82 

89 

78 

83 

85 

61 

82 

86 

80 

78 

82 

82 

62 

81 

75 

76 

85 

84 

88 

90 

8  6 

86 

80 

80 

79 

78 

62.9 

MIN 

52 

50 

53 

56 

60 

57 

57 

61 

67 

60 

63 

63 

69 

55 

54 

63 

68 

60 

53 

64 

60 

68 

65 

03 

63 

71 

61 

67 

51 

4  9 

52 

56.5 

88 

64 

74 

87 

76 

60 

7  3 

72 

76 

73 

73 

75 

78 

80 

76 

70 

64 

76 

82 

83 

79 

80 

79 

86 

78 

69 

72 

81 

78.4 

MIN 

56 

61 

55 

66 

54 

50 

58 

63 

62 

63 

60 

49 

56 

64 

49 

■jO 

51 

57 

60 

Ol 

61 

56 

56 

00 

61 

50 

46 

55 

56.6 

83 

65 

90 

78 

85 

88 

78 

78 

74 

7  2 

83 

85 

79 

80 

90 

83 

q  0 

88 

80 

7 

7S 

71 

7o 

82.  ; 

rtiN 

55 

59 

60 

64 

65 

60 

6C 

50 

66 

64 

67 

64 

66 

01 

61 

03 

04 

Oo 

09 

69 

67 

OB 

6  b 

0  6 

51 

56 

00 

02.6 

MAX 

89 

92 

90 

91 

94 

81 

90 

66 

86 

81 

79 

82 

82 

82 

81 

6<j 

79 

97 

82 

85 

92 

8!) 

^1 

81 

7U 

80 

83 

84.  1 

MIN 

51 

62 

51 

69 

64 

63 

50 

60 

63 

57 

64 

63 

68 

66 

63 

60 

61 

60 

66 

64 

63 

68 

64 

0? 

62 

49 

00 

61.1 

MAX 

88 

89 

87 

87 

93 

86 

90 

87  88 

87 

88 

83 

85 

60 

81 

83 

65 

t>2 

76 

76 

75 

67 

84 

"0 

87 

85 

84 

(.1 

77 

J'.  .0 

MIN 

45 

58 

56 

60 

65 

56 

55 

54 

56 

56 

66 

62 

62 

50 

53 

59 

51 

04 

65 

DO 

03 

01 

62 

55 

67 

7  ) 

62 

7  3 

51. 

■.>6 

00.4 

Day    Ol  Month 


80     67  7*. 


SO  69  77 
64     63  62 


85  83  85 
62     66     6  3 


87  86 
61  67 


88  90 


62     65  63 


9  1  67  8 ; 
66      73  63 


78      79  82 


72 

71 

71 

80 

82 

82 

84 

7,? 

80 

ei 

66 

84 

86 

86 

6- 

SO 

70 

7y 

O) 

00 

61 

5ii 

61 

60 

69 

67 

64 

55 

67 

66 

61 

69 

o5 

Ofi 

69 

53 

63 

88 

87 

83 

86 

83 

65 

64 

84 

78 

68 

86 

87 

90- 

88 

fi6 

87 

36 

81 

87 

50 

60 

53 

55 

66 

62 

53 

64 

60 

61 

62 

66 

72 

71 

7  3 

72 

62 

50 

50 

86 

81 

60 

84 

83 

62 

76 

74 

84 

83 

85 

85 

86 

86 

e- 

7 'J 

7  7 

78 

59 

56 

67 

64 

64 

56 

57 

05 

62 

66 

66 

71 

74 

70 

7  '.i 

0& 

-  J 

55 

81 

80 

78 

81 

83 

84 

81 

7". 

91 

87 

88 

84 

76 

77 

80 

62 

67 

58 

57 

62 

64 

66 

"  " 

66 

54 

64 

68 

67 

64 

60 

90 

88 

86 

82 

84 

64 

77 

70 

1 

56 

60 

61 

59 

54 

61 

57 

6  ; 

64 

82 

79 

75 

83 

84 

84 

86 

52 

56 

67 

57 

61 

61 

62 

62 

63 

6i 

06 

05 

04 

(, 

75 

76 

71 

75 

71 

75 

74 

67 

70 

72 

78 

80 

62 

53 

63 

54 

64 

67 

56 

59 

69 

56 

57 

59 

60 

64 

67 

b  1 

6  3 

87 

82 

78 

82 

84 

87 

87 

81 

76 

84 

88 

98 

91 

87 

08 

89 

82 

78 

82 

52 

50 

56 

57 

65 

64 

53 

67 

02 

68 

53 

52 

87 

85 

82 

85 

81 

H4 

82 

6C 

76 

'■!  3 

90 

64 

56 

53 

64 

58 

66 

6? 

66 

66 

0! 

57 

61 

67 

68 

72 

73 

75 

79 

78 

74 

72 

73 

62 

61 

79 

82 

78 

82 

69 

76 

78 

57 

57 

52 

61 

56 

50 

0  I 

62 

55 

56 

65 

60 

63 

63 

47 

5  ? 

74 

75 

74 

76 

81 

80 

60 

62 

78 

85 

80 

71 

76 

80 

56 

66 

54 

63 

56 

62 

57 

57 

59 

63 

02 

64 

47 

61 

73 

74 

73 

79 

79 

79 

77 

6  = 

so 

81 

82 

79 

85 

76 

70 

76 

77 

51 

50 

48 

60 

63 

60 

61 

62 

59 

58 

60 

67 

66 

59 

64 

56 

51 

46 

66 

74 

74 

74 

77 

79 

79 

76 

7Q 

80 

83 

70 

76 

78 

64 

53 

51 

50 

58 

58 

61 

55 

65 

S2 

45 

66 

69 

73 

72 

63 

62 

85 

84 

OB 

82 

87 

7  0 

77 

77 

61 

61 

56 

52 

57 

59 

60 

62 

ol 

59 

62 

59 

65 

65 

64 

52 

66 

49 

61 

88 

85 

82 

65 

62 

64 

62 

62 

75 

87 

86 

90 

92 

89 

66 

64 

61 

82 

82 

51 

50 

67 

56 

63 

51 

62 

54 

67 

60 

66 

63 

71 

71 

70 

70 

65 

60 

58 

81 

81 

61 

60 

83 

83 

76 

68 

77 

86 

82 

64 

93 

83 

91 

60 

78 

80 

82 

60 

65 

68 

68 

62 

64 

64 

64 

63 

53 

56 

63 

53 

53 

65 

60 

55 

53 

59 

79 

80 

79 

80 

81 

61 

80 

76 

74 

63 

83 

83 

67 

65 

86 

86 

75 

60 

60 

54 

47 

50 

51 

57 

59 

53 

61 

60 

69 

60 

66 

55 

ol 

^3 

60 

48 

46 

62 

74 

75 

75 

80 

83 

84 

82 

77 

72 

85 

86 

86 

90 

/6 

76 

78 

58 

68 

57 

64 

57 

56 

65 

63 

0? 

65 

60 

68 

43 

48 

86 

85 

83 

76 

ao 

81 

76 

8  3 

81 

79 

62 

78 

55 

67 

57 

50 

68 

60 

65 

1 1 

64 

66 

63 

51 

56 

73 

76 

75 

78 

80 

80 

76 

58 

7  7 

81 

82 

76 

86 

82 

70 

77 

60 

54 

53 

52 

52 

56 

69 

61 

60 

60 

66 

52 

50 

66 

59 

59 

69 

50 

42 

55 

78 

74 

78 

74 

78 

76 

78 

80 

74 

76 

7'.' 

74 

76 

74 

75 

58 

60 

60 

60 

52 

60 

61 

51 

50 

62 

62 

62 

60 

60 

70 

75 

75 

77 

81 

82 

79 

75 

71 

63 

7 

60 

76 

75 

76 

69 

59 

56 

61 

61 

50 

56 

60 

65 

50 

69 

58 

62 

62 

55 

53 

43 

51 

64 

82 

76 

84 

87 

86 

88 

63 

84 

86 

87 

87 

90 

87 

87 

84 

80 

77 

83 

54 

59 

60 

61 

52 

64 

65 

70 

62 

66 

68 

67 

72 

74 

66 

67 

61 

66 

64 

83 
60 

87 

65 

84 

82 

63 

77 

78 

87 

76 

90 

90 

87 

64 

61 

80 

60 

69 

61 

61 

64 

64 

60 

62 

63 

63 

72 

65 

73 

53 

57 

60.6 
86.  3 


65.7 
M.7 


85.7 
62.1 


85.6 
52.4 


78.9 
59.4 

76.5 
65.9 

79.1 
67.8 

60.6 
67.7 

85.3 
51.9 

82.8 
61.7 

62.2 
67.2 


79.0 
56.4 


76.1 
61.0 


80.0 
56.6 


66.0 
63.6 


84.3 
62.3 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANs; 
MAY  15;. 


Station 

Day 

Of 

Montt 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HOT  SPRINGS 

MAX 
M  IN 

89 
59 

89 
60 

86 
65 

89 
67 

93 
69 

84 

62 

90 
62 

32 
60 

82 
63 

64 
68 

7  7 
64 

82 
54 

87 
62 

59 

57 

82 
57 

32 
64 

63 
53 

63 

63 

61 

68 

68 

66 

67 

68 

61 

5  7 

59 

58 

33.9 
52.9 

JONESBORO 

MAX 
M  IN 

81, 
52 

88 
54 

88 
57 

88 
64 

87 
66 

80 
60 

90 
60 

84 
58 

66 
56 

85 
68 

73 

62 

81 
62 

76 
63 

73 
58 

73 
60 

79 
57 

81 
62 

82 
62 

84 
63 

79 
65 

78 
61 

62 

68 

65 

66 

6b 

63 

72 

66 

53 

53 

81  . 
61  .  . 

KEO 

MAX 

M  IN 

85 
50 

90 
51 

90 
57 

89 
61 

90 
64 

80 
59 

90 
56 

75 
61 

67 
58 

87 
63 

85 
65 

86 
65 

84 
62 

81 
56 

74 
55 

82 
56 

6  3 
62 

63 
62 

64 
62 

77 
66 

77 
62 

87 
60 

87 
67 

89 
64 

91 
67 

86 
72 

67 
62 

80 
71 

7  9 
56 

77 
56 

78 
66 

8  3.- 
60. 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

68 
49 

88 

53 

89 
52 

93 
55 

83 
50 

7  5 
55 

91 
55 

80 
53 

57 

7  5 
62 

64 

6 1 
64 

60 

63 

54 

81 
53 

64 

82 
56 

8  1 
54 

72 
63 

77 
63 

84 
56 

65 
61 

83 
58 

87 
53 

63 

62 

65 

7 1 
50 

78 
45 

30 
50 

81  . 
56. 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAX 
MIN 

86 
58 

87 
56 

89 
59 

88 
61 

91 
68 

8  1 
64 

91 
61 

77 
63 

65 
62 

8  5 
67 

62 
67 

64 
66 

61 

60 

61 

81 
60 

64 

54 

84 
65 

74 
65 

76 
64 

87 
60 

85 
68 

90 
65 

92 
68 

87 
62 

66 
66 

79 
66 

80 
60 

78 

58 

79 
59 

83.1 
62. b 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 
MIN 

86 
66 

89 
55 

87 
58 

66 
62 

39 
60 

87 
62 

90 
57 

87 
63 

66 
64 

8  5 
64 

84 
64 

86 
64 

88 
58 

61 

60 

65 
57 

64 

61 

60 
66 

61 
66 

75 
68 

88 
62 

87 

65 

89 
64 

91 
71 

89 
71 

87 
73 

87 
73 

60 
54 

67 

82 
57 

85.  7 
61.9 

MALVERN 

MAX 
MIN 

88 

55 

90 
52 

88 
57 

87 

59 

93 
62 

66 
61 

90 
61 

60 
62 

64 
60 

84 
62 

64 

56 

64 
64 

85 
61 

90 
59 

57 

64 
52 

66 

63 

83 
64 

79 
65 

75 
62 

37 
60 

85 
57 

90 
66 

92 
67 

90 
73 

87 
64 

82 
70 

82 
60 

82 
50 

60 
55 

6  5... 
61.3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

86 

88 
46 

9  1 
49 

94 
56 

68 
53 

76 
54 

90 
50 

55 

8 1 
53 

62 

61 

62 

60 

50 

62 
53 

82 
56 

6  2 

56 

8  1 
58 

76 
62 

7  7 
63 

65 
56 

68 
59 

64 
62 

85 
54 

69 

63 

80 
65 

53 

55 

7  7 

47 

81.1 
56.  c 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 
MIN 

82 
52 

85 
54 

69 
59 

90 
59 

69 
63 

91 

58 

62 
58 

89 
62 

79 
57 

88 
64 

69 
60 

89 
64 

60 
63 

62 
56 

53 

75 
58 

84 
61 

65 
62 

85 
69 

68 
69 

82 
62 

77 
53 

63 
66 

87 
66 

85 
68 

91 
73 

88 
53 

83 
74 

61 
58 

76 
55 

7  5 
58 

64.  3 
61.5 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

31 
53 

85 
54 

89 
57 

90 
61 

90 
65 

9  2 
59 

63 
58 

9  i 
60 

55 

59 

66 

63 

64 

69 

60 

7  6 
57 

62 
60 

84 
62 

8  7 
62 

87 
68 

75 
62 

78 
63 

82 
66 

90 
66 

86 

66 

67 

88 
63 

66 
64 

60 
58 

7  6 
54 

7  5 
53 

63.7 
60.8 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

84 
56 

62 
61 

85 
64 

88 
65 

62 
57 

70 
56 

59 

55 

78 
64 

59 

62 

78 
62 

59 

7  3 
56 

69 

79 
51 

79 
55 

80 
69 

8 1 
58 

63 

52 

61 

58 

65 
62 

68 

65 

62 

62 

55 

48 

58 

79.7 
59.6 

MENA 

MAX 
MIN 

86 
61 

86 

60 

83 
63 

87 
64 

66 

64 

83 
63 

86 
56 

85 
61 

60 
62 

8  1 
66 

64 

62 

85 
59 

57 

66 

78 
57 

60 
64 

62 

60 

63 

63 

59 

63 

67 

61 

54 

66 

64 

65 

55 

52 

58 

61.4 
61.3 

MONTICELLO   3  S 

MAX 
MIN 

85 
56 

88 
50 

88 
49 

91 
59 

90 
60 

81 

62 

88 
62 

85 
51 

66 
63 

86 
62 

66 
66 

61 
65 

86 
63 

65 
62 

80 
58 

84 
54 

8  3 
62 

84 
65 

63 
66 

76 
59 

85 
63 

76 
57 

87 
64 

90 
71 

90 
71 

90 
71 

87 
66 

62 
55 

85 
46 

86.2 
61.  2 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

85 
54 

87 
54 

87 
58 

89 
6  I 

92 
70 

88 
69 

90 
57 

83 
61 

80 
60 

85 
65 

76 
53 

63 
54 

62 
62 

82 
56 

7  6 

67 

82 
56 

84 

60 

33 

60 

80 
62 

76 
64 

79 
64 

68 
60 

85 
56 

87 
66 

9  1 
64 

85 
65 

87 
64 

32 
63 

78 
56 

30 
54 

79 
56 

83.5 
60.9 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

86 
52 

85 
52 

87 
54 

84 
56 

66 
62 

90 
62 

86 
63 

89 
63 

8 1 
58 

64 

62 

60 

81 
59 

66 
54 

52 

79 
51 

81 
61 

79 
55 

59 

64 

69 

67 

63 

64 

60 

68 

64 

74 

52 

47 

62 

63.0 
66.9 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
M  IN 

77 
60 

80 
62 

78 
62 

82 
62 

63 
64 

57 

82 
62 

54 

73 

7  2 
62 

59 

66 

68 
63 

49 

50 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 
MIN 

85 
50 

53 

54 

9 1 
58 

58 

56 

54 

54 

56 

63 

63 

62 

60 

58 

59 

80 
52 

81 
66 

82 
59 

82 
60 

73 
50 

64 

57 

85 
61 

59 

84 
56 

66 

63 

56 

53 

51 

52 

BO. 
57.  J 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

85 
50 

84 
53 

53 

56 

60 

56 

53 

55 

56 

60 

64 

63 

60 

59 

60 

7  1 
53 

82 
57 

81 
50 

62 

80 
52 

66 
61 

66 

62 

65 
60 

8  5 
56 

84 
66 

63 

67 

54 

51 

53 

80. 

58. 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

54 

53 

53 

56 

59 

62 

54 

63 

50 

61 

63 

61 

57 

56 

67 

63 
55 

82 
64 

82 
59 

8  7 
67 

79 
54 

77 
61 

75 
57 

62 

79 
66 

89 
63 

90 
70 

69 
61 

73 

49 

47 

57 

64.  V 
59.'- 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

66 
60 

85 
60 

67 
57 

84 
60 

85 
62 

64 

57 

61 

51 

62 

64 

64 

60 
57 

60 

60 

62 
56 

63 

63 

83 
55 

76 
62 

77 

50 

75 
59 

86 
64 

77 
62 

67 
64 

87 

70 

82 
64 

84 
72 

81 
63 

80 
54 

83 
68 

82. 
61  .  ( 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

87 
59 

90 
54 

9  1 
57 

90 
61 

92 
67 

79 
59 

92 
56 

64 

60 

66 
56 

8  7 
68 

66 

84 
62 

62 

62 

60 

84 
62 

63 

It 

87 
57 

74 
64 

79 
60 

87 
54 

90 
66 

89 
65 

94 
66 

69 
64 

88 
66 

83 
54 

79 
65 

78 
54 

79 
58 

84.  V 
61.  i 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

89 
53 

89 
55 

90 
55 

90 
56 

91 
56 

94 

59 

84 
57 

92 
60 

80 
53 

85 
64 

86 
63 

79 
62 

83 
58 

82 
64 

82 
55 

78 
55 

83 

60 

83 

60 

86 
60 

80 
63 

73 
59 

76 

60 

86 

63 

83 
67 

88 

60 

90 
61 

84 
62 

86 
72 

60 
61 

80 
52 

8  1 
56 

84.  ■ 
69. 

OKAY 

MAX 
MIN 

69 
59 

89 
59 

87 
62 

54 

68 

67 
65 

92 
46 

54 

85 
54 

82 
65 

82 
66 

82 
56 

90 
56 

61 

63 

68 

82 
65 

64 
67 

67 

52 

60 

62 

67 

62 

68 

59 

65 

70 

65 

62 

66 

85... 
61.'. 

OZARK 

MAX 
M  IN 

86 
62 

68 
63 

88 
60 

90 
60 

94 

59 

76 
50 

89 
59 

78 
69 

81 
63 

81 
64 

76 
65 

79 
63 

83 
57 

80 
52 

78 
56 

80 
66 

82 
60 

63 
64 

64 

61 

60 

36 
61 

65 

61 

90 
62 

64 

53 

52 

48 

69 

82.  7 
60.  1 

PARAGOULD 

MAX 
MI. 

84 
47 

88 
50 

86 
57 

86 
58 

86 
60 

81 
50 

90 
54 

86 
57 

66 
52 

85 
66 

72 
61 

79 
63 

78 
54 

70 
55 

7  3 
59 

80 
56 

63 

59 

83 
60 

59 

66 

61 

61 

65 

65 

63 

57 

64 

82 
62 

56 

63 

51 

61.4 
58.7 

PARIS 

MAX 
MIN 

90 
58 

92 
58 

92 
57 

93 
60 

92 
65 

84 
51 

90 
58 

86 
60 

85 

63 

83 
66 

80 
65 

63 
62 

82 
60 

81 
54 

80 
65 

84 

65 

85 
60 

35 
62 

80 
52 

68 
61 

81 
62 

67 
52 

86 
66 

66 
64 

93 
61 

87 
66 

92 
63 

85 
67 

79 
52 

49 

63 
55 

65.0 
60.? 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

90 
63 

9 1 
60 

87 
64 

89 
52 

62 
68 

79 

56 

85 
49 

62 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

55 

56 

61 

66 

67 

67 

61 

52 

65 

69 

66 
57 

87 
64 

52 

60 

81 
60 

84 
67 

63 
62 

65 

79 
67 

73 
63 

62 

86 
66 

90 
63 

70 

74 

72 

74 

58 

56 

67 

84. 
63  . 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
53 

67 
54 

88 
59 

87 
62 

9 1 
64 

8  1 
64 

69 
60 

78 
64 

68 
61 

67 
63 

86 
67 

86 
66 

86 
62 

8 1 
60 

7  8 
6  1 

84 

58 

85 

65 

8  2 
62 

85 
64 

81 
65 

75 
63 

60 

86 
67 

67 
55 

91 
70 

85 
66 

65 
67 

63 
65 

8 1 
57 

75 
52 

80 
56 

84... 
62.0 

POCAHONTAS  1 

MAX 
M  IN 

84 
48 

66 
50 

68 
53 

86 
56 

89 

59 

84 

55 

85 
56 

82 
54 

84 
65 

79 
61 

79 
62 

78 
60 

7  4 
61 

7  1 
61 

61 
56 

60 

84 
60 

61 

64 

79 
62 

61 

58 

68 
63 

85 
64 

86 
61 

66 
64 

8  3 
67 

80 
69 

75 
52 

77 

50 

62.  ^ 
56.6 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

57 

56 

55 

59 

56 

60 

85 
62 

53 

62 

69 
64 

65 
65 

64 

65 

86 
65 

52 

62 

80 
60 

60 

80 
60 

60 
64 

83 

65 

33 
51 

72 
62 

65 
66 

83 
65 

85 
65 

87 
72 

67 
71 

86 
72 

85 
64 

83 
57 

78 
65 

84.5 
62.4 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

90 
58 

57 

57 

60 

62 

92 
65 

58 

59 

63 

88 
65 

63 
64 

64 

83 
60 

90 
60 

62 

80 
58 

84 
60 

63 
60 

86 
60 

76 
54 

77 
60 

74 

60 

88 

60 

60 
64 

69 
64 

90 
70 

65 
71 

80 
71 

76 
56 

82 
57 

62 
57 

64.  e. 
61 . ; 

ROGERS 

MAX 
M  IN 

59 

63 

60 

62 

60 

60 

60 

56 

51 

63 

62 

60 

70 
56 

57 

54 

7  5 
54 

76 
57 

75 
60 

7  3 
62 

63 
60 

72 
62 

78 
60 

76 
53 

75 
57 

78 
57 

76 
60 

84 
62 

80 
62 

76 
52 

72 
48 

78 
65 

76.5 
56. H 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

85 
55 

56 

57 

62 

66 

59 

57 

60 

64 

65 

65 

63 

81 

68 

56 

57 

82 
56 

64 

60 

84 
51 

81 
67 

73 

62 

79 
63 

86 
64 

83 
66 

86 
66 

92 
62 

69 
64 

89 
63 

68 

77 
49 

50 

80 
54 

84.0 
60. H 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

84 

53 

66 
55 

63 

89 
64 

65 

9  1 
63 

60 

90 
61 

79 
49 

89 
66 

86 
67 

86 
65 

60 
64 

85 
58 

8  1 
69 

7  3 
60 

84 
51 

87 
62 

66 
54 

87 
67 

80 
53 

63 

85 
66 

39 
65 

66 
66 

90 
72 

37 
65 

82 
74 

83 
67 

80 
54 

55 

84.  f. 
51. 

SEARCY 

MAX 
M  IN 

84 
50 

86 
53 

68 
56 

87 
60 

90 
69 

66 
60 

88 
57 

66 
60 

83 
59 

86 
64 

80 
66 

62 
63 

81 
61 

77 
58 

7  5 
60 

81 
56 

82 
62 

83 
66 

8  6 
65 

75 
66 

78 
53 

66 
62 

66 
65 

65 
65 

90 
64 

89 
72 

85 
52 

83 
62 

80 
53 

78 
63 

54 

63.4 
60..' 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

MIN 

B7 
61 

68 
52 

B7 
51 

87 
59 

92 

63 

81 
60 

90 
58 

86 
62 

86 
56 

86 
55 

83 
64 

62 
60 

65 
50 

61 
56 

78 
53 

64 
54 

83 
55 

61 
67 

81 
59 

80 
59 

80 
60 

81 
61 

80 
59 

90 
69 

91 
66 

90 
63 

91 
62 

90 
63 

86 
60 

80 
52 

79 
51 

84.  7 
58.  1 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 
59 

84 
63 

84 
57 

65 
60 

69 
53 

83 
58 

77 
56 

68 
62 

78 
56 

76 
62 

73 
60 

75 
69 

74 
51 

76 
50 

75 
60 

75 
52 

76 
55 

80 
59 

77 
61 

76 
59 

56 
59 

66 
56 

82 
59 

61 
54 

79 
66 

80 
61 

76 
58 

85 

59 

76 
52 

73 
43 

77 
52 

78.4 
56.2 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

87 
68 

89 
56 

91 

60 

89 
64 

91 
66 

83 
65 

91 
60 

86 
61 

67 
55 

67 
58 

65 
65 

65 
63 

83 
60 

65 
63 

76 
69 

85 
56 

67 
63 

84 
55 

67 
65 

80 
66 

76 
63 

86 
62 

67 
67 

87 
62 

91 
71 

87 
73 

85 
65 

62 
73 

61 
57 

79 
56 

81 
57 

85.2 
63.4 

See  reference  notes  following  Stfttion  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MAY  1955 


Station 

Day 

Ol 

Month 

« 
« 

"[ 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

> 

■t 

STUTTGART    9  tSE 

MAX 
MIN 

83 
5  1 

53 

86 
59 

89 

62 

87 

64 

90 
62 

80 

58 

88 

62 

77 

84 
62 

86 
62 

85 

82 

85 

81 

75 

82 
63 

84 
64 

84 

85 

74 

76 

84 

86 

86 

90 

84 

84 

81 
57 

55 

0  3.  1 
6 1  •  8 

SU^ 1 ACO 

MAX 
MIN 

90 
60 

9J 
62 

91 

6  5 

93 
64 

94 
6  3 

90 

B3 

85 

82 

80 

31 

82 

82 

82 

83 

83 
61 

85 
63 

81 

67 

78 

31 

81 

85 

91 

84 

79 

90 

76 

79 

82 
60 

83.8 
61.0 

.KXANA   WB  AP 

MAX 
MIN 

87 

89 

85 

35 

1(8 

35 

89 

85 

85 

91 

83 

88 

88 

82 

82 

83 
65 

85 
63 

75 

77 

77 

87 

75 

89 

90 
73 

86 

65 

86 
7  3 

78 
64 

60 
5  7 

82 
56 

83 
6  1 

83.8 
64  .  3 

JPIKE 

MAX 
MIN 

83 
58 

81 

59 

82 

63 

85 
64 

86 
67 

72 
56 

75 
63 

77 
52 

73 

72 

69 

76 

74 

56 

7  3 
57 

75 

65 

72 

58 

75 
59 

76 

79 

82 

74 

80 

74 

68 

72 

72 

75.6 

^■ON 

MAX 
MIN 

88 

89 

57 

86 
59 

92 
58 

92 
62 

90 
60 

88 

56 

88 
59 

85 
6  1 

82 

80 

80 
6 1 

85 
56 

80 
55 

82 
5  2 

81 

80 
o2 

83 

56 

77 
61 

70 

77 

87 

86 

88 

93 

86 

89 

85 

80 

81 

83 

84.4 

.uT  RlDGt  CAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
49 

85 

32 

87 
59 

87 
62 

87 
62 

78 
59 

89 

^7 

75 

58 

82 

83 

69 

80 

72 

70 

70 

80 

82 

82 
t)2 

»3 

70 

77 

5  0 

72 

74 

75 

80.  1 

MAX 
MIN 

8<. 
53 

ee 

54 

88 
56 

87 
55 

93 
64 

87 

o5 

88 
64 

83 
64 

19 

89 
60 

87 
62 

82 
60 

84 

57 

85 
63 

87 
65 

83 

74 

84 

87 

66 

89 

71 

bi 

S7 

87 

82 

78 

84 

85.9 

ROCK 

MAX 
MIN 

81 
60 

84 

62 

33 

62 

84 
63 

83 
67 

83 
66 

84 
61 

78 
53 

74 
60 

64 

70 

75 
54 

74 

56 

75 

52 

71 

54 

74 

55 

72 

59 

74 
63 

70 
62 

71 

50 

69 
57 

79 
62 

75 
66 

79 
5S 

81 
64 

73 

57 

59 
54 

73 

50 

73 
56 

76.3 
59.6 

.  1 1  '-on 

MAX 
MIN 

85 

55 

89 
59 

89 
60 

91 
65 

94 

60 

83 
57 

85 

60 

78 
60 

85 
56 

85 
64 

78 
67 

78 
64 

74 

66 

74 
61 

75 
61 

80 
59 

84 

64 

85 
64 

86 
63 

73 

59 

79 
54 

80 

1 

85 

'.8 

79 
67 

71 

76 

55 

82.2 
63.0 

MAX 
MIN 

84 
1.8 

87 
4  T 

S7 
66 

87 
63 

90 
65 

79 
57 

89 

59 

79 
50 

85 
57 

84 

65 

82 
64 

82 
64 

77 
63 

79 

54 

73 
60 

a2 

57 

83 
50 

85 
61 

85 
64 

74 
62 

77 

7  7 

82.3 
■  D.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

''up* 
o  0  J 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.27 

.29 

.26 

.33 

.  75 

.20 

.19 

.07 

.25 

.  77 

.18 

.  17 

.  18 

.12 

.20 

.  iq 

.  33 

> 

I '  .  ■ 

WIND 

45 

82 

60 

44 

160 

52 

46 

38 

81 

152 

37 

46 

58 

150 

9 

150 

92 

HOPE 

EVAP 

.37 

.36 

.22 

.15 

.  28 

.  13 

.09 

.39 

.32 

.  38 

.26 

.15 

.19 

.06 

.42 

WIND 

37 

23 

6 

11 

10 

9 

12 

12 

23 

16 

27 

47 

23 

15 

37 

66 

22 

644 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.24 

.29 

.25 

.30 

.26 

.20 

.15 

.16 

.07 

.  14 

.  19 

.24 

.28 

.29 

.  32 

.  19 

.20 

.  19 

6.17 

WIND 

23 

22 

37 

34 

21 

8 

33 

lb 

29 

27 

39 

26 

:id 

;i 

18 

33 

34 

44 

63 

89 

48 

60 

9 

1043 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.27 

.27 

.26 

.27 

.22 

.22 

.26 

.24 

.25 

.16 

.16 

13 

.26 

.25 

.22 

.25 

.  14 

.15 

.15 

6.  138 

WIND 

21 

21 

30 

36 

23 

24 

21 

35 

32 

25 

25 

25 

36 

32 

24 

25 

24 

22 

32 

35 

23 

23 

7  0 

13 

56 

25 

964 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.29 

.26 

.31 

.33 

.21 

.23 

.15 

.35 

.22 

.16 

.22 

.10 

.26 

.29 

.23 

.  15 

.  19 

.  13 

.26 

.  14 

.15 

.19 

.10 

.21 

.26 

6.  708 

WIND 

17 

18 

33 

47 

30 

25 

19 

31 

19 

25 

79 

12 

4 

70 

16 

9 

12 

19 

17 

24 

5 

22 

43 

33 

53 

59 

74 

177 

49 

11138 

-ELLVILLE 

EVAP 

.24 

.26 

.28 

.15 

.29 

.20 

.  19 

.24 

.18 

.10 

.15 

.21 

.  20 

.  24 

.13 

.19 

.16 

.13 

.14 

.06 

.06 

.19 

.13 

.23 

.23 

.30 

5.98 

W I ND 

11 

21 

6 

8 

22 

7 

22 

16 

7 

15 

12 

31 

15 

8 

12 

14 

30 

22 

6 

10 

10 

10 

50 

9 

22 

515 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.22 

.24 

.24 

.  18 

.24 

.24 

.  16 

.11 

.  18 

.12 

.  19 

.23 

.  16 

.10 

.13 

.  12 

.  26 

.  16 

5.218 

WIND 

41 

8 

13 

33 

37 

16 

19 

35 

35 

16 

33 

45 

44 

64 

11 

20 

14 

93 

74 

19 

1089 

9—  r«r«r«ac«  net«a  follovlnc  BtktlOD  lad*x. 


STATION  INDEX 


Static 


ArkadelpblB 
ArkADSae  City 


Bald  Koob 

eatesvUle  Livestock 

Betesvllle  L  b  D  1 

Beaty  Lake 
Beaver 

Beedeville 
BeatoQ 
BentoDvllle 
Berryvllle 

Big  Flat 

Big  Fork 

Big  Lake  Cutlet 

Black  Rock 

Blakely  Mountain  Dan 


llle 


Blue  UouD 
Bluff  cit: 

Blyth' 
Boooevl- 
BotklDbi 


Bougbtop 

Brlnkley 
Buffalo  To*er 
Bull  Shoals  Dan 

Calico  Rock 
Camden  1 
Canden  2 

Caap  Chaffee 

Carlisle  1  SB 
Carpenter  Daa 
Clarendon 

Clarksville 
Clinton 
Cold  Spi-lnge 
Combe  3  SE 
Compton 

CorDlDg 
Co*t«r 

cJoEsett  7  S 

Crystal  Valley 
Cunnlns  Farm 

Damascus 
Danville 

Dardanelle 
De  Queen 

Dermett 
Des  Arc 

DevllE  KdoD 

Dujaas  2 

Eagle  Cap 

El  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springs 

Fayettevllle 
Fayettevllle  CAA  AP 


Exp.  Stj 


Payette 
Flippln 
Fordyce 
Foreaan 

Forrest  City 
Fort  Smith  WB  Airport 
Fort  Smith  Water  Plajit 
Fountain  Bill 


Glen»ood 
GranolB 

Green  Forest 
Green  Mountain 
Greenbrier 

Hardy 
Harrison 

Heber  Springe  3  8* 


Hot  Springs  1  NNE 
Huntsvllle 

Jeeslevllle 
Joncsboro 


Lead  Hill 

Lee  Creek  Guard  Sla. 
Leola 

ffLlttle  Rock  WB  Airport 
Little  Rock  Flit.  PI. 
Lost  Corner 
Louann  3  3E 


M 

J 

County 

Drainage! 

•% 

B 

3 

<D 
1 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Hete 
to 
tabU 

|Temp. 

ts 

7A 

J    e    V  WlllltJtts 

0064 

Lawrence 

7 

35  54 

91  05 

256 

7A 

Ruby  B.  Owens 

3 

c 

0130 

Saline 

34  4B 

92  52 

755 

5P 

L.  R.  Water  Works 

2  3  5 

C 

0136 

Yell 

3 

34  17 

93  29 

a&4 

7A 

GurD  D,  Snala 

3 

c 

0150 

Clark 

3 

34  17 

93  25 

7A 

Mrs.  AltB  F.  Carnor 

3 

3 

8A 

D  ew  A  Lanb 

^ 

0188 

Pc^ry 

1 

34  58 

93  00 

400 

7A 

Hobart  Tfatts 

3 

oi9e 

35  25 

92  53 

522 

"ep 

John  A.  Jones 

c 

0220 

Clark 

0 

34  07 

93  03 

200 

6P 

2  3  5 

c 

0234 

Desha 

2 

33  37 

91  12 

145 

SA 

John  W.  Trammell 

3 

4 

7P 

7P 

Southwestern  CUE 

2  3  5 

0300 

Howard 

4 

34  19 

93  58 

960 

7A 

Arra  D.  Parker 

3 

0326 

Woodruff 

35  17 

SI  22 

218 

DAvld  G.  Griffiths 

7 

35  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

35  49 

91  47 

571 

9A 

9A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

c 

Independence 

7 

5P 

7A 

2  3  5 

0496 

Lee 

7 

34  43 

90  42 

220 

MID 

U^.   Forest  Service 

c 

0512 

St.  Francl6 

35  05 

90  43 

400 

3 

0518 

Carroll 

7 

36  28 

93  46 

930 

7A 

9.  E.  Skeltoa 

3 

0530 

7 

35  04 

91  53 

250 

MID 

Lowell  £.  PerkloD 

c 

7 

8A 

B    B  HajMond 

0536 

JackBOn 

7 

35  26 

91  06 

221 

8A 

P.  U.  Breckinridge 

3 

0582 

Saline 

34  33 

92  37 

285 

Mrs.  Etta  C.  Burks 

2  3  5 

0586 

1 

36  22 

94  13 

1295 

6P 

7A 

Earle  L.  Browne 

2  3  5 

061G 

Carroll 

7 

36  22 

93  34 

1255 

HID 

Luclle  R.  McWethy 

c 

7 

7A 

1/1/55 

0664 

Polk 

3 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

Anna  U.  Llles 

3 

0676 

35  51 

90  08 

238 

H.  W.  Douglas 

0746 

7 

36  07 

91  06 

7A 

Lee  W.  McKenney 

3 

0764 

Garland 

34  36 

93  11 

426 

8A 

Corps  of  Engineers 

3  6 

c 

1 

UID 

Corps  of  Engineers 

0800 

Kevada 

3 

33  41 

93  09 

360 

7A 

Paul  H.  Adaas 

3 

0806 

MleslsBlppl 

35  56 

89  55 

252 

-A 

R.  E.  Blaylock 

2  3  5 

7 

1 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

Cleo  E.  Tandell 

2  3  5 

c 

Van  Burcn 

7 

35  39 

92  30 

1200 

MID 

TboKBS  H.  Pearson 

c 

7A 

0872 

White 

7 

35  25 

91  28 

240 

7A 

Harshall  Hlckmon^ 

3 

0936 

Honroe 

34  54 

91  J" 

205 

5P 

Carl  L.  Hidden 

2  3  5 

7  C 

1010 

Newton 

7 

35  52 

93 

7A 

Beulah  7.  Fowler 

3 

1020 

BftTler 

7 

36  22 

92  34 

460 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

2 

240 

6P 

G    A  Hole 

1102 

Lonoke^^'''*^ 

7 

34  57 

92  04 

289 

B.  M.  Walther 

3 

1132 

36  08 

92  08 

4  00 

7A 

Austin  D.  Harris 

7 

1152 

3 

33  36 

92  49 

116 

7A 

7A 

John  W.  Knight 

2  3  5 

11S4 

33  35 

92  51 

155 

MID 

Edltb  Z.  Lehnan 

c 

1 

419 

5P 

SA 

2  3  5 

1188 

Searcy 

7 

35  52 

92  44 

HID 

FroDey  Dell  Horton 

C 

1224 

34  47 

91  45 

235 

John  L.  Talt 

3 

1238 

3 

34  27 

93  01 

HID 

Ark.  Pwr  L  Sgt  Co. 

C 

1442 

Monroe 

7 

34  41 

91  18 

172 

7A 

B.  F.  Nortboro 

3 

1 

6P 

2  3  5 

1492 

7 

35  35 

92  28 

510 

7A 

Earl  B.  Rlddlck 

3 

1520 

Scott 

34  58 

93  54 

Margaret  Zornes 

3 

1574 

MadlBOD 

7 

35  48 

93  48 

1400 

HID 

Uaudo  C.  Braehears 

C 

1582 

Mowton 

7 

36  06 

93  18 

2166 

MID 

William  L.  Blnam 

C 

1 

5P 

5P 

1632 

Clay 

7 

36  24 

90  35 

293 

7A 

7A 

Mrs.  Laura  Polk 

2  3  5 

7  C 

1640 

3G  17 

92  31 

440 

3 

1666 

Polk 

4 

34  26 

94  25 

1050 

7A 

Joe  C.  Allen 

3 

1730 

3 

33  02 

91  56 

175 

5P 

SP 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

1 

7A 

1768 

Lincoln 

34  08 

91  35 

176 

6P 

6P 

ciralns^Prlson  Farm 

2  3  5 

1814 

Pike 

34  14 

93  45 

629 

Robert  T.  Tedder 

3 

1829 

Faulkner 

1 

35  22 

92  25 

7A 

William  A.  Brown 

3 

1834 

Yell 

1 

35  03 

93  24 

370 

7A 

J.  A.  Moudy 

3 

7 

1838 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

2  3  5 

1948 

Sevier 

4 

34  02 

94  21 

420 

5P 

7A 

0.  Tucker  Yasser 

2  3  5 

7 

1956 

36  23 

93  IB 

1028 

Clarence  E.  CoHIdb 

C 

1960 

Chicot 

2 

33  31 

91  26 

140 

SA 

L.  W.  Wilson 

3 

1968 

Prairie 

7 

34  58 

91  30 

204 

7A 

7A 

C.  J.  Rister 

2  3  5 

1982 

5P 

7A 

2148 

DeBha**" 

2 

33  S3 

91  30 

162 

7P 

7P 

Ben  Johnson 

2  3  5 

7 

2150 

33  53 

91  30 

165 

Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 

2176 

Washington 

7 

35  57 

93  59 

1243 

HID 

Goldle  E.  Brink 

C 

2204 

Scott 

34  43 

94  19 

1150 

8A 

Maxlne  M.  Booper 

3 

3 

MID 

MID 

2356 

Carroll 

7 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

6P 

Mabel  F.  Spray 

2  3  5 

7  C 

2366 

36  05 

91  37 

490 

3 

2442 

Washington 

1 

36  05 

94  10 

1370 

7P 

7P 

Charles  F.  Ford 

2  3  5 

2443 

Washington 

7 

36  00 

9-4  10 

1253 

MID 

HID 

U.S.  Civil  <A*ro  AilMi 

2  3  5 

2444 

Wttshln  ton 

7 

5P 

5P 

2528 

Marlon 

36  18 

92  36 

700 

MID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

2540 

Dallne 

33  49 

92  31 

280 

2  3  5 

2544 

Little  River 

4 

33  43 

94  24 

400 

MID 

Leslie  p.  Callens 

C 

2556 

1 

34  47 

93  53 

660 

7A 

Mrs.  L.  L.  NelsoD 

3 

2564 

5 

HID 

Thomas  A .  Hoore 

2574 

Sebastian 

1 

35  20 

94  22 

458 

HID 

HID 

U.S.  Weatber  Bureau 

2  3  5 

7  C 

2578 

Crawford 

35  39 

94  09 

5P 

R.  J.  Scboeppe 

2  3  5 

2598 

3 

33  21 

91  50 

175 

6P 

Jetbro  R.  DensoD 

3 

2670 

Hempstead 

33  37 

93  48 

260 

8A 

3 

2760 

White 

7 

7A 

2794 

Searly 

7 

35  59 

92  43 

595 

6P 

7A 

c!*Ell  Jorda"^ 

2  3  5 

7  C 

2842 

34  20 

93  33 

547 

Daisy  G.  Vaugbt 

3 

2908 

Polk 

4 

34  14 

94  20 

920 

SS 

7A 

W.  E.  HcVay 

2  3  5 

2922 

Tell 

34  53 

93  41 

498 

7A 

Willie  Peodergrass 

3 

2930 

Benton 

36  24 

94  2  8 

1250 

S8 

SS 

2946 

Carroll 

7 

36  20 

93  26 

1350 

7A 

Obed  B.  Wilson 

3 

2952 

Stone 

36  02 

92  12 

1100 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

2962 

Faulkner 

1 

35  14 

92  23 

360 

8A 

Thomas  E.  Cantrell 

3 

2976 

Sebastian 

35  13 

94  IS 

518 

7A 

Dorothy  H.  Been 

3 

3074 

Clark 

3 

7A 

Roy  S.  Robbs 

3098 

Calhoun 

3 

33  32 

92  28 

202 

8A 

Soil  Cons.  Service 

3 

3132 

36  19 

91  29 

362 

Tbereaa  Donaldson 

C 

3164 

7 

36  14 

93  07 

1052 

6P 

7A 

Be»  Gray  Deene 

2  3  5 

3230 

Cleburne 

7 

35  28 

MID 

Wayne  Stark 

C 

3235 

1 

7A 

Dorothy  E.Spllsbury 

3242 

Phillips 

2 

34  32 

90  35 

200 

6P 

Charley  H.  Friddell 

2  3  5 

325B 

36  22 

92  16 

580 

7P 

Em 11  W.  Bentzien 

3428 

4 

33  43 

93  33 

375 

BA 

7A 

Cecil  H.  Blttle 

2  3  5  6 

C 

3438 

Uontgonery 

34  22 

93  41 

700 

7A 

Lena  A.  Shields 

3 

3442 

Sevier 

3466 

Garland 

3 

34  31 

93  03 

€30 

5P 

SP 

Metl  Park  Service  ' 

2  3  5 

7 

3540 

36  05 

93  44 

HID 

Hay  pearl  Markley 

3556 

Uolon 

33  02 

92  05 

60 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

3584 

Little  River 

4 

33  35 

94  03 

300 

8A 

W.  E.  HcDowell 

3600 

Mew ton 

7 

36  01 

93  11 

7A 

Lottie  D.  Davis 

3704 

Garland 

3 

34  42 

93  04 

730 

7A 

Mrs.  Velma  H.  Dunn 

3 

3734 

Craighead 

7 

35  50 

90  42 

345 

6P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

7 

3862 

1 

34  36 

92  00 

230 

7P 

TP 

R.  A.  Wallv 

2  3  5 

3904 

ClevolBQd 

3 

33  50 

92  16 

214 

HID 

Claudie  W.  Hunter 

C 

Johnson'"' 

5 

230 

7A 

Tressa  St.  Clair 

3 

401= 

1 

35  26 

93  25 

HID 

4060 

Pike 

3 

34  IS 

93  51 

796 

7A 

Habel  F.^orroster 

3 

4106 

7 

36  24 

92  54 

710 

7P 

7P 

F.  1.  Kellogg 

3  3  5 

4116 

Crawford 

1 

35  42 

94  19 

1000 

7A 

U.S.  Forest  Service 

3 

4134 

Grant 

3 

34  10 

92  35 

261 

7A 

J.  R.  Rhodes 

3 

4248 

1 

34  44 

92  14 

257 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

4250 

Pulaski 

1 

34  46 

92  19 

512 

MID 

L.  R.  Water  Works 

3 

4324 

7 

35  34 

92  SO 

1550 

7A 

Catherine  Russell 

3 

4332 

3 

33  22 

92  46 

130 

6P 

Flora  A.  Bamllton 

3 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  ARKANSAS    2.  MISSISSIPPI     3.  OUACBITA 


Station 

Index  No.  | 

County 

O 

1 

J? 
Q 

3 

-s 

B 

■& 

Q 
>-3 

g 
t 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Predp. 

Lurton 

Nevton 

7 

35  46 

93  OS 

2007 

Lola  I.  Dollar 

Madison 

St.  Prancln 

35  00 

90  43 

215 

Paul  L.  Smith 

Magnolia  3  H 

4548 

93  14 

6P 

7A 

Earl  E.  Graham 

2  3  5  7 

Magnolia  5  H 

4550 

Columbia 

MID 

Ark.  PWT  &  Lgt  Co. 

Malvern 

Hot  Spring 

MaiQiotb  Spring 

Fulton 

7 

36  29 

91  32 

690 

John  H,  McKee 

Marlanna  2  S 

Lee 

5 

34  44 

90  45 

234 

Univ..  of  Arkansas 

Marked  Tree 

4654 

7A 

7A 

2  3  5  7 

Marshall 

4666 

S3 

7A 

2  3  5 

Uarvell 

Maumee 

Searcy 

7 

36  03 

92  39 

749 

Verne  N.  Davenport 

Melbourne 

Izard 

7 

36  04 

91  54 

610 

Mens 

4756 

6P 

7A 

2  3  5  7 

C 

Montlcello  3  S 

4900 

3 

5P 

5P 

Arkansas  A  &  U  Col , 

2  3  5  7 

Montrose 

Ark.   Pwr  t  Lgt  Co. 

Horobay  Lock  b  Daa 

Calhoun 

3 

33  19 

92  27 

85 

^orps  of  Engineers 

Morrllton 

1 

35  07 

92  45 

280 

Eana  S.  Leavell 

Mount  Ida 

4988 

Montgomery 

3 

34  33 

93  38 

663 

7A 

7A 

William  E.  Black 

2  3  5 

C 

Mount  Magazine 

5010 

Logan 

7P 

7P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Baxter 

7 

36  20 

92  23 

H.  H.  Ralbert 

Mountain  Boce  C.  of  E. 

Baxter 

7 

36  20 

92  23 

800 

Corps  of  Engineers 

Stone 

7 

35  52 

92  08 

768 

Hlldred  E.  Ward 

Uountainburg  3  SSW 

5056 

5P 

5P 

CLOSED  -   -  -  -  . 

11/10/54 

Mulberry 

5072 

7A 

3 

Pike 

34  10 

93  43 

Corps  of  Engineers 

Nashville  Peach  Subcta. 

Howard 

4 

34  00 

93  56 

550 

Jnlv .  of  Arkansas 

Nashville  SCS 

aoward 

33  57 

93  51 

373 

Soil  Cons.  Service 

5158 

7A 

Sdna  J,  Westfall 

3 

Newhope 

7A 

Slsle  F.  Word 

3 

5186 

Jackson 

;,uther  D.  Sumaere  Jt 

NlKTod  Dam 

perry 

34  57 

93  10 

470 

Corps  of  Engineers 

Norfork  Dao 

7 

36  15 

92  IS 

425 

^orps  of  Engineers 

5354 

Washington 

7A 

3 

5358 

Hontgomer y 

7A 

3 

Osceola 

Mississippi 

2 

35  43 

89  5S 

250 

Alwyn  A.  Cowan 

Saline 

3 

34  37 

92  49 

500 

Guy  Cook 

5508 

6P 

6A 

Sums  Wakefield 

2  3  5  7 

5562 

4P 

4P 

Radio  Station  KDRS 

2  3  5 

Parkin 

Cross 

5 

35  16 

90  35 

222 

Corlne  D.  Gardner 

Parthenon 

Newton 

1 

35  57 

93  15 

925 

Arthur  B.  Carlton 

Perryvilie 

5694 

5P 

7A 

2  3  5- 

5754 

7P 

7A 

Mary  T.  Scheu 

2  3  5 

C 

Jefferson 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Pine  Ridge 

Montgomery 

3 

34  35 

93  54 

840 

J.  R.  Huddleston 

Pocahontas  1 

Randolph 

7 

36  16 

BO  59 

330 

Benedictine  Sisters 

Portland 

5866 

7A 

7A 

Mrs .  Pearl  Newton 

2  3  5  7 

Prescott 

5908 

318 

7A 

7A 

R.  P.  Hamby 

2  3  5  7 

Prescott  SCS 

Pyntt 

Harlon 

36  16 

92  51 

800 

Ona  V.  McLean 

Ratcliff 

Logan 

1 

35  18 

'93  53 

463 

Lulu  H.  Weeks 

6016 

HID 

Bonny  L.  Allen 

C 

Reanel  Dan 

6102 

Bot  Spring 

34  26 

Mm 

Ark.  Pwr  b  Lgt  Co. 

C 

Cleveland 

3 

33  57 

92  11 

231 

J.  H.  Yaney 

Rogers 

Benton 

36  20 

94  07 

1387 

Howard  Fowler 

Russellvllle 

1 

35  18 

360 

6376 

7 

8A 

8A 

2  3  5 

Saint  Francis 

6380 

Clay 

5 

36  27 

90  08 

7A 

William  S.  Buckley 

3 

91  44 

AdoA  C .  Helton 

Sheridan  Tower 

Grant 

3 

34  27 

92  21 

290 

Ark    Forestry  Coma 

Shirley 

Vaa  Buren 

7 

35  38 

92  17 

600 

Maud  H.  Bradford 

Slloam  Springs 

6624 

7A 

7A 

John  Brown  Univ. 

2  3  5 

6698 

Lawrence 

HID 

C 

Mrs.  Rachel  Butler 

Stamps 

Lafayette 

33  22 

93  30 

270 

Bubort  Baker 

Star  City  2  3 

Lincoln 

3 

33  54 

91  51 

392 

Ark.  Forestry  Co» 

6856 

Yel  1 

34  53 

93  19 

7A 

T.  P.  Sims 

3 

Stuttgart 

6918 

6P 

7A 

George  L.  Clark 

2  3  5 

Stuttgart  9  ESE 

Sublaco 

Logan 

1 

35  18 

93  39 

500 

New  Sublaco  Abbey 

Sugar  Grove 

Logan 

1 

35  04 

93  48 

500 

0.  B.  Fennell 

Sugar  Loaf  Houotaln 

6944 

7A 

CL08BD 

5/25/54 

7038 

ColuMbla 

7A 

3 

Texartaaa  WB  Airport 

7048 

KID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  7 

C 

Turnpike 

7262 

Pope 

1 

35  40 

93  05 

2087 

6P 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Viola 

7450 

Fulton 

7 

36  24 

91  59 

692 

7A 

CLOSED   

3A6/55 

Waldron 

7468 

Scott 

5P 

5P 

2  3  5  7 

c 

Walnut  Grove 

7524 

Independence 

6P 

3 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Add 

2  3  5 

Warren 

7582 

Bradley 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

6P 

Warren  Cotton  Oil  C 

2  3  5 

Washita 

7592 

Montgomery 

3 

34  38 

93  32 

610 

7A 

Nora  Lee  Hnyberry 

3 

West  Fork 

7694 

Washington 

7 

35  55 

94  11 

1340 

HID 

Mrs.  N.  C.  Threlkel 

c 

7744 

Fulton 

36  19 

91  52 

680 

HID 

Thomas  W.  Cooe 

c 

White  Rock 

Franklin 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Whitecliffs 

7812 

Sovler 

33  48 

94  04 

290 

7A 

L.  H.  Snead 

Wilson 

Mississippi 

2 

35  34 

90  02 

237 

5P 

7A 

0.  0.  Anderson 

2  3  5 

Winfrey 

7936 

Crawford 

35  4-4 

94  06 

1152 

MID 

Clyde  F.  Headors 

c 

Wing 

7950 

Tell 

1 

34  57 

93  28 

350 

MID 

Hiles  B.  Turner 

C 

8052 

5 

35  13 

90  46 

260 

SS 

SS 

WB.  H.  Courtney 

2  3  5. 

Yellvllle 

8084 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Madge  V.  Dosbler 

3 

HEW  STATIONS 


Danville  SCS 


7  35  32 
1  35  04 
7  36  23 


92  01 

93  24 

91  50 


I  of  Sugar  Loaf  Houotaln  record. 


7A  Lester  B.  Logan 


RED    5.  SAINT  FRANCIS     6.  SALINE    7.  WHITS 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  nuabcrs  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  ttfe  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  F  .,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles, 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or 
more.  Water  equivalent  saoples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI laatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,   6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables-  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

«       Amount  included  in   following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  m  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" .   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount   too  small  to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  m?de  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


JUNE  1955 
Volume  LX       No.  6 


ASHEVILLE:  1955 


ARKANSAS  -  JUNE  1955 


WEATHER  SUMMARY 

June  1955  was  the  coolest  June  since  1912.     Temperatures  averaged  73.1°,   the  same  as  in  1912.  Only 
June  1903,  with  an  average  temperature  of  70.5°,  was  cooler,     June  1955  averaged  10,3°  colder  than 
June  1953,   the  warmest  of  record,     June  of  1952  and  of  1954  were  also  warm,   ranking  4th  and  10th 
among  the  previous  Junes  of  record.     Rainfall  during  1955  averaged  3.65  inches  or  91%  of  normal.  In 
general,   the  month  was  favorable  for  crops  although  it  was  a  little  cool  for  cotton. 

Temperatures  averaged  slightly  above  normal  during  the  first  few  days.     A  cool  period  lasted  from 
the  5th  to  the  20th.     The  last  few  days  averaged  only  slightly  cooler  than  normal.     Most  stations 
registered  their  lowest  temperatures  on  the  7th,   8th,   or  during  the  period,   10th  to  12th.     In  general, 
monthly  minimum  temperatures  ranged  from  the  middle  and  upper  40' s  over  the  north  and  west  to  the  low 
50' s  over  the  south  and  east.     The  coldest  temperature  registered  during  the  month  was  44°  at  Gilbert 
on  the  8th.     El  Dorado  and  Portland  had  the  highest  minimums,  55°.     Almost  all  stations  registered 
their  highest  temperatures  during  the  last  ten  days  of  the  month.     Monthly  maximums  ranged  from  84°  at 
Turnpike  and  Mt .  Magazine  on  the  21st  to  99°  at  Camden  on  the  22d  and  23d.     Monthly  mean  temperatures 
ranged  from  67.0°  at  Mt .  Magazine  to  77.0°  at  Camden.     Monthly  mean  temperatures  for  all  stations  were 
below  normal.     Monthly  mean  temperatures  were  4°  to  5°  below  normal  at  most  northern  stations  and  at 
many  stations  in  the  extreme  south,   and  were  3°  to  4°  below  normal  for  most  other  stations. 

Showers  were  frequent  from  the  5th  to  11th,   14th  to  18th,   and  20th  to  30th,     Substantial  amounts  fell 
on  several  days.     For  instance,   24-hour  amounts  of  2.00  inches  or  more  were  recorded  on  the  5th,  6th, 
14th,   15th,   20th,   26th,   27th,   and  28th.     Amounts  exceeding  3.00  inches  were  recorded  on  the  14th, 
15th,  and  27th.     The  greatest  24-hour  amount  was  3.47  inches  recorded  at  Lee  Creek  on  the  morning  of 
the  15th.     Monthly  totals  ranged  from  0.28  inch  at  Ashdown  and  at  Louann  to  10.50  inches  at  Gilbert. 
In  general,  most  counties  in  the  extreme  northeast  and  most  counties  south  of  a  line  from  Ft.  Smith 
Water  Plant  to  St.  Charles  received  less  than  3.00  inches  and  most  stations  elsewhere  received  more 
than  3,00  inches.     Monthly  totals  exceeding  6.00  inches  were  common  over  many  northwestern  counties 
with  several  stations  receiving  more  than  7.00  inches  and  a  few  stations  receiving  8.00  inches  or 
more  of  rain  during  June,     Small  amounts  of  hail  fell  at  a  number  of  stations. 

Frequent  and  moderate  to  heavy  showers  delayed  field  operations  at  time  during  June  and  some  fields 
were  weedy  during  the  first  part  of  the  month.     Field  work  made  good  progress,   however,  during  the 
fair-weather  periods  and  by  the  end  of  June  most  fields  were  in  a  very  good  state  of  cultivation. 
Some  cotton  fields  were  infested  with  insect  pests--boll  weevils,  boll  worms,   trips,  and  flea  hoppers. 
Control  measures  were  being  applied  to  a  few  fields.     At  the  end  of  June,  most  early  corn  was  in  the 
tasseling  to  roasting  ear  stage,   sorghums  and  hay  were  doing  well,  winter  oat  harvest  was  complete 
in  the  south  and  well  along  in  the  north,   rice  and  soybeans  were  making  good  progress,  and  pastures 
continued  to  furnish  abundant  grazing.     Warm  weather  and  adequate  moisture  promoted  excellent  growth 
of  crops  in  most  counties.     Although  the  south  and  west  central  parts  of  Arkansas  were  not  suffering, 
more  rains  would  be  helpful  to  crops  and  pastures  in  those  areas, 

STORMS 

The  following  are  among  the  more  damaging  storms  that  occurred  during  June:     Early  on  the  afternoon 
of  the  10th,   a  hailstorm  caused  $15,000  crop  damage  in  Pope  and  Conway  Counties,   and  $20,000  damage 
in  Cleburne  County.     At  about  4:15  p.m.  on  the  same  day,   a  tornado  caused  $250  property  damage  three 
miles  northeast  of  Marked  Tree,  Poinsett  County.     On  the  afternoon  of  the  21st,   lightning  struck  and 
destroyed  a  house  at  Coal  Hill.     The  loss  was  estimated  at  $5,000.     Hail  damaged  corn,  oats,  beans, 
and  tomatoes  in  the  North  White  Oak  area.     The  damage  to  crops  was  estimated  at  $100,000.     On  the 
afternoon  of  the  23d,   lightning  destroyed  two  barns  in  Benton  County  causing  an  $8,000  loss.  About 
1:00  p.m.,  on  the  23d,   a  storm,  which  may  have  been  a  tornado,  unroofed  a  barn  near  Verner  and  ex- 
posed 1,000  bushels  of  oats  to  rain  damage.     The  loss  was  estimated  at  $2,000.     On  the  afternoon  of 
the  27th,  wind  damaged  crops  in  Clark  County  to  the  extent  of  $1,000  and  lightning  destroyed  a  stor- 
age building  at  the  Arkadelphia  Airport  causing  a  $7,000  property  loss.     Also  on  the  afternoon  of 
the  27th,   lightning  injured  a  person  near  Conway  and  killed  fourteen  head  of  cattle  near  Cabot. 
The  property  loss  was  estimated  at  $1,400. 

The  following  table  briefly  summarizes  the  storm  losses  for  the  month: 
Hail  $135,000 
Wind  1,000 
Tornado  250 
Possible  tornado  2,000 

Lightning  25,900  (and  one  person  injured) 

Lucius  W,  Dye 
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BEGINNING  WITH  1955,   AVERAGES  H-WE  BEEN  WEIGHTED  ACC0:!D1NG  TO  AREA  AND  ARE  NOT  COMPARABLE  WITH  UNWEIGHTED  VALUES  PUBLISHED  IN  THIS  TABLE  FOR  EARLIER  YEARS. 
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1.  58 

1.52 

15 

T 

0 

14 

3 

2 

FLIPPIN  CAA  AP 

82.6 

59.2 

70.9 

92 

21 

60 

16 

15 

6 

0 

0 

0 

7.89 

2.21 

26 

T 

0 

9 

5 

4 

FORT   SMITH   WB  AP  R 

/  / 

85.  8 

63.6 

74.  7 

- 

3.6 

95 

25 

52 

10  + 

6 

10 

0 

0 

0 

2.15 

-  2.  16 

1.15 

1  6 

0.0 

0 

4 

1 

1 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

83. 7M 

60.  IM 

71.9M 

48 

13 

6 

0 

0 

0 

2.08 

0.0 

0 

0 

G I LBERT 

83.  3 

67  .6 

70.5 

95 

23 

44 

8 

9 

5 

0 

0 

0 

10.  50 

6.84 

2.56 

14 

T 

0 

9 

8 

4 

GRANN 1 S 

83.8 

60.8 

72.3 

- 

3.4 

92 

29 

48 

11 

9 

7 

0 

0 

0 

1.60 

-  3.27 

1.01 

6 

0.0 

0 

2 

2 

1 

GRAVETTE 

81.5 

57.9 

69.  7 

4.4 

93 

21 

48 

7 

22 

1 

0 

0 

0 

4.02 

-   1 .  56 

1.12 

27 

T 

0 

11 

2 

1 

GREEN  MOUNTAIN  AM 

82.  7 

60.5 

71.6 

92 

23 

60 

11 

2 

4 

0 

0 

0 

9.04 

2.00 

6  + 

0.0 

0 

9 

6 

4 

HARR I  SON 

82.0 

58.2 

70.1 

4.0 

91 

21 

48 

13 

1 1 

1 

0 

0 

0 

10.41 

6 . 00 

3.04 

14 

0.0 

0 

12 

6 

3 

HOPE   3  NE  AM 

86. ^M 

62  .5M 

74. 6M 

- 

4.2 

95 

27 

50 

11 

4 

0 

0 

0 

0.  75 

-  2.99 

0.  50 

6 

0.0 

0 

3 

1 

0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

86.  0 

63.6 

74.  8 

3.5 

95 

21  + 

53 

8  + 

1 

9 

0 

0 

0 

2.29 

-  2.33 

0.62 

16 

0.0 

0 

5 

2 

0 

LEAD  HILL 

82.6 

57.8 

70.2 

- 

5.2 

93 

21 

48 

8+ 

14 

3 

0 

0 

0 

8.20 

3.77 

1 .10 

5 

0.0 

0 

6 

4 

LITTLE   ROCK  W6  AP  R 

/  / 

84.  8 

64  .  5 

74.  7 

- 

3.8 

92 

21  + 

53 

11 

0 

7 

0 

0 

0 

3.  84 

0.41 

1.58 

5 

T 

0 

5 

3 

1 

MALVERN 

87.2 

61.8 

74.6 

94 

21 

50 

11  + 

4 

11 

0 

0 

0 

2.50 

0.77 

15 

0.0 

0 

6 

3 

0 

MAMMOTH  SPRING 

83.7 

57.8 

70.8 

- 

4.1 

94 

21 

46 

15 

16 

11 

0 

0 

0 

2.19 

-  2.03 

0.54 

10 

0.0 

0 

7 

1 

0 

MARSHA  LL 

81. 9M 

58.7 

70.  3M 

- 

6.3 

49 

10 

11 

2 

0 

0 

0 

7.81 

3.30 

1.95 

14 

0.0 

0 

8 

6 

3 

MENA 

83.5 

62.2 

72.9 

- 

3.8 

90 

22  + 

49 

11 

4 

2 

0 

0 

0 

1.79 

-  3.19 

0.55 

24 

0.0 

0 

5 

2 

0 

MORR 1 LTON 

B'f.  7 

62.0 

73.4 

5.  1 

93 

21 

52 

13 

1 

7 

0 

0 

0 

4.35 

0.43 

2.28 

16 

0.0 

0 

7 

2 

1 

MOUNT    IDA  AM 

84.2 

59.0 

71.6 

- 

4 . 4 

91 

22  + 

47 

10 

20 

6 

0 

0 

0 

3.02 

-  1.16 

1 .19 

24 

0.0 

0 

4 

3 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

74. 8M 

59. 2M 

67. OM 

84 

21 

45 

11 

46 

0 

0 

0 

0 

2.48 

1.45 

16 

0.0 

0 

4 

1 

1 

MOUNTAIN  HOME 

81.6 

59.4 

70.6 

4.4 

92 

2  1 

61 

8+ 

13 

2 

0 

0 

0 

7 . 29 

2.79 

2.60 

26 

0.0 

0 

7 

5 

3 

MOUNTAIN  HOME   C  OF   ENG  AM 

80.8 

60.  5M 

70.  7M 

91 

22  + 

52 

11 

18 

3 

0 

0 

0 

8.41 

1.93 

27 

0.0 

0 

11 

6 

4 

NARROWS   DAM  AM 

59  a  9 

\  \ 

0 

0 

0 

3.31 

1.21 

2 

NASHVILLE   PEACH   SUBSTA  AM 

85.4 

61.9 

73.7 

93 

21  + 

49 

10 

9 

9 

0 

0 

0 

0.  56 

0.20 

6 

0.0 

0 

3 

0 

0 

NIMROD  DAM  AM 

g 

0 

0 

0 

3 

OKAY 

88.4 

63  .6 

76.0 

- 

3.3 

95 

29 

50 

11 

3 

14 

0 

0 

0 

0.  79 

-2.18 

0.42 

15 

0.0 

0 

2 

0 

0 

OZARK 

84.  7 

61.6 

73.2 

- 

4  .  7 

93 

21 

49 

10 

7 

0 

0 

2.50 

-  1.89 

0.51 

15  + 

0.0 

0 

7 

0 

PARIS 

88.0 

61.7 

74.9 

97 

25 

50 

11 

3 

15 

0 

0 

0 

3.46 

1.81 

15 

0.0 

0 

6 

2 

1 

PERRYV I LLE 

87.  IM 

59.7 

73. 4M 

2.  1 

94 

18  + 

50 

11 

2 

3.06 

-  1.84 

1.97 

15 

0.0 

0 

4 

1 

ROGE  RS 

77.8 

59.9 

68.9 

5 . 0 

87 

21 

48 

1 1 

27 

0 

0 

0 

0 

7 . 64 

2  . 64 

1.27 

2  7 

T 

0 

13 

6 

^ 

KUistLLV ILLL 

8  5.7 

62.2 

74.0 

3.9 

94 

21 

51 

10+ 

4 

7 

0 

0 

0 

4.77 

0.64 

2.96 

1 5 

0.0 

0 

4 

1 

SHERIDAN  TOWER 

86.9 

67.9 

72.4 

93 

27 

48 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

3.28 

2.20 

14 

0 . 0 

0 

3 

2 

1 

5  I  LOAM  SPR I NGS  AM 

8u .  8 

57.6 

69.2 

91 

22 

47 

7  + 

23 

1 

u 

0 

0 

4.  56 

1 .06 

6 

0 . 0 

0 

10 

3 

1 

SUB  1 ACO 

85.9 

62  .  6M 

74.  3M 

3.8 

95 

25 

62 

1  0  + 

2 

11 

0 

0 

0 

3.45 

-   0.  69 

1  .06 

27 

0 . 0 

0 

7 

3 

1 

TEXARKANA  WB  AP  R 

86.9 

65  . 1 

76.0 

3.9 

93 

22  + 

62 

11 

1 

12 

0 

0 

0 

1.49 

-  2.36 

0.90 

15 

0.0 

0 

2 

1 

0 

TURNPIKE 

76.7 

60.0 

68.4 

84 

21  + 

47 

11 

34 

0 

0 

0 

0 

2.42 

-  2.50 

0.61 

14 

T 

0 

9 

2 

0 

WA  LDRON 

87.2 

59.7 

73.6 

94 

29 

46 

Ui  + 

9 

1  1 

0 

0 

0 

1.87 

-  2.  52 

0.80 

15 

0.0 

0 

4 

2 

0 

WHITE  ROCK 

77.  1 

6u .  6 

68.  9 

87 

2  1 

47 

lu 

30 

0 

0 

0 

0 

2.86 

0.95 

28 

T 

0 

q 

1 

0 

D  I  V  I S I  ON 

72.2 

4.  5 

4.11 

-  0.19 

T 

DELTA  DIVISION 

ARKADELPH  I  A 

87.6 

63  .0 

75.3 

- 

2.8 

94 

21  + 

51 

11 

0 

1  1 

0 

0 

0 

2.71 

-  1.78 

2.20 

27 

0 . 0 

0 

2 

1 

1 

BALD  KNOB 

83.9 

6U.8 

72.4 

92 

21 

60 

11  + 

5 

4 

0 

0 

0 

5.64 

2.48 

14 

0.0 

0 

8 

3 

1 

BATESVILLE   LIVESTOCK  AM 

83.6 

50. U 

69.  8 

94 

22 

46 

11  + 

27 

5 

0 

0 

0 

5.62 

2.07 

14 

T 

0 

5 

4 

2 

BATESVILLE   L   AND  0   NO  1 

84.  7 

69.3 

72.0 

93 

21 

50 

8  + 

4 

9 

0 

0 

0 

5.60 

1.62 

1.80 

27 

0.0 

0 

6 

4 

2 

BLYTHEVILLE  AM 

83.0 

63  .6 

73.3 

- 

4.7 

93 

22 

54 

11 

1 

8 

0 

0 

0 

2.88 

-  0.  79 

1.10 

6 

0.0 

0 

8 

2 

1 

BR INKLEY 

85.9 

61.9 

73.9 

- 

4.0 

92 

20  + 

52 

12  + 

2 

9 

0 

0 

0 

4.81 

1.0  8 

1 .40 

14 

0.0 

0 

8 

3 

3 

CAMDEN   1  AM 

90.  5 

63  .4 

77.0 

- 

1.5 

99 

23  + 

53 

11 

3 

22 

0 

0 

0 

1  .94 

-   2.  18 

1.20 

28 

0.0 

0 

2 

2 

1 

C  ORN I NG  AM 

84.0 

61 .  5 

72.8 

- 

3.6 

95 

22 

49 

16 

8 

7 

0 

0 

0 

1.57 

-  2.40 

0.56 

27 

0.0 

0 

4 

2 

0 

CKUbotll     /  b 

88.  3 

61.1 

74.7 

- 

4.0 

95 

23 

49 

11 

1 

14 

0 

0 

0 

2.23 

-  1.84 

0.73 

29 

0.0 

0 

6 

3 

0 

CUMMINS  FARM 

80.4 

62  .9 

74.  7 

92 

22  + 

61 

11 

2 

11 

0 

0 

0 

1.11 

0.84 

23 

0.0 

0 

2 

1 

0 

DESARC  AM 

83.9 

61.6 

72.7 

93 

26 

51 

11 

7 

6 

0 

0 

0 

3.68 

0.87 

15 

0.0 

0 

6 

4 

0 

UU    A  b  i 

88.  5 

63.1 

75.8 

3.4 

97 

22 

52 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

3.  76 

0.14 

1.06 

22 

T 

0 

7 

2 

1 

88.2 

62  .6 

75,4 

4.5 

94 

20  + 

55 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

2.26 

-   1.  50 

0.99 

6 

0.0 

0 

5 

2 

0 

FORDYCE   6  W 

87.9 

62.9 

76.4 

- 

3.6 

96 

22  + 

49 

11 

1 

12 

0 

0 

0 

1.71 

-  1.96 

0.83 

6 

0.0 

0 

4 

1 

0 

87.5 

63.8 

75.7 

2.6 

94 

21  + 

54 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

3.13 

-  0.61 

1  .56 

1  5 

0.0 

0 

5 

2 

1 

84.  1 

62  .5 

73.3 

4  .  7 

93 

21  + 

61 

11 

4 

7 

0 

0 

0 

3.22 

-  0.52 

1  .44 

6 

0.0 

0 

6 

1 

1 

KEO 

85.  7 

61.8 

73.8 

93 

21  + 

50 

11 

1 

9 

0 

0 

0 

2.82 

1.60 

15 

0.0 

0 

4 

2 

1 

MAGNOL I A   3  N 

88.2 

62.3 

75.3 

4.3 

95 

20  + 

60 

11 

2 

14 

0 

0 

0 

3.40 

-  0.10 

2.40 

28 

0.0 

0 

4 

2 

1 

MARIANNA  2  S  AM 

84.  2 

62.0 

73.1 

6.5 

94 

26 

62 

8  + 

3 

7 

0 

0 

0 

3.36 

-  0.11 

1.12 

1  5 

0.0 

2 

2 

MARKED  TREE  AM 

84.9 

62.5 

73.7 

- 

4.3 

95 

22 

60 

11 

5 

12 

0 

0 

0 

4.51 

1.07 

1.07 

14 

T 

0 

10 

4 

1 

MONTICELLO   3  S 

88.5 

14 

0 

0 

0 

2 

NEWPORT 

86.5 

62.0 

74.  3 

- 

3.8 

95 

21 

51 

11 

2 

13 

0 

0 

0 

5.93 

2.  14 

1.80 

14 

T 

0 

7 

5 

1 

PARAGOULD 

84.6 

60.3 

72.5 

94 

21 

50 

16 

4 

5 

0 

0 

2.01 

-  1.49 

0.84 

23 

0.0 

0 

6 

1 

0 

PINE  BLUFF 

86.  7 

64.8 

75.8 

3.6 

94 

21 

53 

11 

0 

13 

0 

0 

0 

4.10 

0.37 

1.78 

15 

T 

0 

6 

2 

2 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

86.  1 

62.9 

74.  5 

92 

22  + 

51 

11 

U 

2.93 

2  .14 

15 

0.0 

0 

4 

1 

1 

POCAHONTAS  1 

84.4 

59.9 

72.2 

4.6 

94 

21 

49 

11  + 

6 

9 

0 

0 

0 

4.03 

-  0.07 

2.35 

6 

0.0 

0 

7 

3 

1 

PORTLAND  AM 

86.6 

62  . 1 

74.4 

6.3 

92 

21  + 

65 

11  + 

0 

12 

0 

0 

0 

3.10 

-   0.  06 

1.35 

30 

0.0 

0 

5 

1 

PRESCOTT  AM 

88.2 

62.9 

75.6 

3.6 

97 

22 

50 

11 

7 

17 

0 

0 

0 

1.  54 

-  2.18 

0.70 

6 

0.0 

0 

4 

1 

0 

SAINT  CHARLES  AM 

85.6 

62  .8 

74.2 

93 

26 

53 

11 

0 

11 

0 

0 

0 

2.68 

1.34 

30 

0.0 

0 

5 

1 

1 

SEARCY 

84.8 

60.6 

72.7 

4.9 

92 

21  + 

50 

11 

2 

8 

0 

0 

0 

3.  50 

-  0.48 

0.89 

14 

0.0 

0 

6 

4 

0 

STUTTGART 

87.0 

64.  1 

75.6 

2.5 

94 

22 

52 

0 

14 

0 

0 

0 

1.39 

-  2.42 

0.48 

15 

0.0 

0 

3 

0 

0 

STUTTGART  9  tSE  AM 

84.  5 

63.3 

73.9 

3.8 

92 

25 

51 

12 

0 

8 

0 

0 

0 

2.39 

-  0.89 

0.96 

6 

0.0 

0 

6 

2 

0 

WALNUT   R  IDGE   CAA  AP 

82.9 

61.8 

72  .4 

94 

21 

52 

11 

6 

5 

0 

0 

0 

2.36 

1.12 

6 

0.0 

0 

6 

1 

1 

WARREN 

87.9 

62  .7 

75.3 

4.1 

94 

22  + 

63 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

1.76 

-  1.92 

0.78 

5 

0.0 

0 

5 

1 

0 

WILSON 

82.9 

63  .0 

73.0 

4.4 

92 

4  + 

51 

12 

4 

6 

0 

0 

0 

2.20 

-  0.  58 

0.72 

6 

0.0 

0 

5 

2 

0 

WYNNE 

83.9 

61.1 

72.5 

5.2 

91 

21  + 

49 

11 

7 

6 

0 

0 

0 

5.48 

1.8  0 

2.89 

14 

0.0 

0 

6 

2 

2 

D  1  V  I  S  I  ON 

74.0 

4.4 

3.  16 

-  0.61 

T 

STATE 

73.1 

4.4 

3.65 

-  0.36 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  toUowlng  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 


ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHl  A 
ARKANSAS  C ITY 
ASHOOMN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVICLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEATY  LAKE 
Bt AVcR 
BEECM  GROVE 
BEEOEV ILLE 
BENTON 

6ENT0NV1LLE 
BIO  FORK 
810  LAKE  OUTLtT 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLUfF  CITY 
BLVTMEV [LLE 
BOONEV ILLS 
BOUGHT ON 
BRADFORD 

BR INKLEV 
BUFf-ALO  TOWER 
BUROETTE 
CABOT  <•  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARL  ISLE   1  SM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 

CL INTON 
COtD  SPRINGS 
CONMAY 
CORNING 
COTTER 

COVE 

CHOSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 
DEHMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

ea>_.LE  GAP 

JRAOO  CAA  AP 

■  >    SPR INOS 
.iNG  SHADE 
FAYtTTEVlLLfc 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE   EAP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 
FOROYCE  6  W 
FORESTER  A  WNW 
f\>''    SMITH  WB  AP 

^!TH  WATER  PLANT 

41N  HILL 

lit  ;K0tTOWN 
GILBERT 
GLEN WOOD 

GRANNIS 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREEN  MOUNTAIN 

GREENBR IcR 
GREENWOOO 
GORDON 
HAMPTON 
HARR 1  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  H 
HOPE    3  NE 

HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTTIO  DAM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 

LANOLEV 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE   ROCK  WB  AP 

LITTLE   ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

MAO  I  SON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR i ANNA  2  S 
MARKED  TREE 


L.Bl 
S.92 
5.64 


3.66 
3.7S 


2.22 
1.98 
10.41 


6.87 
2.69 
3.22 
2.62 


.63 
.  U 


1.43 
2.25 
1.02 


.47 
.83 
1  .00 


1.56 
.24 
.91 


.50 
.29 


1.50 
.55 


.26 

T 

.32 


.11      .29  .17 


.14  .03 
.10 


.16 
.46 

.  Id 


.08     .08  T 
.16  .44 
.36  T 


13       14  15 


2.82  .59 
2.46  .43 
2.07  .55 


1.70 


.72 


T  2.37 

.09  1.84 

.06 

.28  2.20 
T  1.38 


.07 


•24  1.01 


1.91 
.45 
1.30 


17  I   18      19     20  21 


.34  .13 
2.00  .46 
2.00  .84 


1.40 
.10  1.30 
.02  1.56 


.04 

.31 
1.60 


1.80  1.27 


22     23  '  24     2'j  -^u 


i.ii 

1.78 


.07   1.02  1.39 


.08  2.21  1.23 


1.22 
.08  1.23 


.47  1.12 
1.00 
1.40  1.50 


.09 
.03  .20 


.08    1.23  1.21 


.19  .25 
.49 
.10  .19 


1.39 
1  .  15 


.05 
1.20 


I 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


otation 

Total 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

 L 

12 

13  1  14 

 1  L 

15 

16     17  18 

 1  1  

19  20 

..    .1  1 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  30 

31 

MARSHALL 

^ 'n- 

1,76 

.4C 

T 

.09 

T 

.08  1.95 

.95 

.94 

•  14 

.08 

1,09 

.31 

MARVELL 

3.02 

.46 

.23 

.98 

.57 

T 

.57 

.06 

M6NA 

1.79 

.37 

.03 

.  06 

.51 

.10 

.56 

.  16 

MONTICELLO  3  S 

2.&8 

.97 

T 

.14 

.31 

.35 

.81 

MOROBAV  L  AND  D  NO  8 

\' 

,94 

,20 

.06 

•  01 

•  41 

MORB ILTON 

.23 

,59 

•  40 

T 

.03 

T 

2.28 

.26 

.24 

T 

.06 

.27 

3*02 

.62 

.07 

.33 

.02 

1.19 

.79 

MOUNT  MAGAZINE 

.30 

.06 

.  18 

.05 

1.45 

.  41. 

MOUNTArN  HOME 

7,29 

,03 

1.33 

.50 

.14 

,07  1.17 

.05  .08 

.98 

.09 

.05 

2.60 

.20 

MOUNTArN  HOME  C  OF  ENG 

1.27 

•  26 

.46 

.16 

,95 

•  36 

.13 

1 . 64 

.09 

T 

1.00 

1  .93 

•  IB 

MOUNTAfN   VIEW    1  W 

no 

1.56 

.80 

2.46 

.76 

.45 

.07 

.58 

3.28 

.09 

T 

T 

T 

.33 

T 

.68 

.20 

T 

.90 

NARROWS  0AM 

3.31 

•  18 

1,21 

.90 

.42 

.  30 

.  30 

NASHVlLLt  PEACH  SUBSTA 

T 

T 

,01 

.17 

.01 

T 

,06 

T 

NATHAN 

1  .86 

.19 

,17 

.40 

NEWHOPE 

l.UO 

.60 

•  85 

NE WPOR  T 

6*93 

.03 

.71 

.07 

,04 

.66 

.06 

1 ,80 

.96 

T 

.17 

T 

.47 

.95 

.02 

NIMROO  DAM 

2.38 

.04 

,04 

.62 

.71 

•  97 

ODELL 

8.25 

.66 

2.81 

.22 

.05 

.05 

.06 

3.40 

.02 

•  13 

.32 

•  51 

ODEN 

^*  70 

,83 

.07 

,04 

•  02 

.68 

.27 

•  21 

OKAY 

T 

,  33 

T 

.42 

OSCEOL  A 

,50 

.26 

.13 

.09 

.19 

.38 

«  23 

.  04 

T 

OWENSVILLE 

3.13 

•  36 

.45 

.02 

T 

.01 

T 

T 

1.29 

.50 

T 

.10 

T 

.40 

.03 

OZARK 

2.50 

,20 

T 

.  19 

.18 

.51 

.33 

.51 

.03 

T 

.51 

PARAGOULO 

.20 

.01 

.01 

T 

.09 

.09 

.15 

T  .13 

.07 

.08 

.84 

.12 

.15 

T  .07 

PAR  IS 

a  c 

.20 

.04 

.27 

•  16 

•03  ,02 

1.81 

.10 

.01 

•  61 

,16 

,11 

.12 

.34 

2  .  00 

,41 

T 

T 

.64 

64 

PERRVVlLLE 

3.06 

T 

.15 

.02 

.01 

,08 

.01 

T 

1.97 

T 

,13 

T 

.69 

T 

PINE  BLUFF 

4.  10 

.13 

.17 

.06 

1.78 

.29 

T 

1  .49 

T 

•  18 

T 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

2  93 

■  18 

.11 

.05 

•  02 

T 

2.14 

T 

.36 

T 

.07 

PINE  RIOGE 

2  *99 

.65 

.09 

.03 

.80 

•  06 

.15 

1  •  16 

,05 

POCAHONTAS  I 

.17 

2,35 

.56 

.64 

.01 

.12 

.11 

.  15 

PORTLAND 

3.  10 

.50 

.10 

.05 

.90 

T 

.  15 

.05 

T       1 .36 

PRESCOTT 

1.5A 

.23 

.70 

.20 

RATCL 1 FF 

T 

.21 

.11 

•  09 

1.14 

1.  16 

T 

R  1  SON 

.02 

.37 

.07 

.60 

.09 

.  14 

ROGERS 

7  *  54 

T 

.11 

.49 

,62 

.09 

.44 

.  16 

T 

.34  ,54 

"•11 

.09 

T 

.91 

T 

.29 

.9  5 

1.27 

1.13 

RUSSELLVILLE 

4,77 

T 

.51 

.18 

.07 

T  T 

2.95 

.08 

T 

.06 

T 

T 

.92 

SAINT  CHARLES 

2.68 

,05 

.07 

.13 

.26 

.41 

.03 

■  30 

T 

1.34 

SAINT  FRANCIS 

2  85 

,45 

.50 

.41 

•  24 

1.00 

.10 

.10 

SALEM 

2*12 

.60 

,05 

.  30 

.12 

.16 

.70 

SEARCY 

3 '  50 

.54 

.31 

.11 

.03 

•  06 

,84 

.02 

.66 

,04 

SHERIDAN  TOWER 

3!28 

.06 

.09 

2.  20 

.36 

,66 

SHIRLEY 

3.91 

.25 

,45 

.  10 

.76 

•  28 

T 

L.29 

•  14 

SILOAM  SPRINGS 

4.  56 

.  13 

1.06 

.  09 

.23 

.04 

.47 

.09 

.14  .13 

•  77 

.03 

.40 

•  03 

T 

.27 

.68 

SPARKMAN  U  E 

.49 

.30 

.80 

STAMPS 

2  '  19 

T 

.80 

T 

.60 

.79 

STAR  CITY  2  S 

3.16 

.  70 

.40 

.09 

1.97 

STEVE 

2.55 

.90 

1  •  00 

,65 

STUTTGART 

-  *  - 

.41 

.46 

.40 

STUTTGART  9  ESE 

.95 

T 

,10 

.  03 

•  06 

.  10 

.55 

•  33 

SUB  I ACO 

.15 

.01 

.10 

.80 

*91 

.15 

.23 

1  .05 

.06 

SUGAR  GROVE 

2!81 

,27 

1  0 

1*82 

.30 

T 

.  32 

TAYLOR 

3.30 

.66 

.02 

TEX ARK  ANA  WB  AP  R// 

1.49 

,48 

.02 

,90 

.08 

•  01 

TURNPIKE 

2*42 

.05 

.12 

06 

12  61 

.23 

•  12 

10 

53 

WALDRON 

1.87 

.06 

.15 

T 

T 

T 

.80 

.09 

T 

.  18 

.59 

WALNUT  GROVE 

3,74 

T  1.70 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

2.36 

1,12 

.19 

.28 

Io5 

.01  .24 

.01 

.  1 1 

.01 

•  34 

WARREN 

1.76 

.20 

.78 

.02 

.  10 

.38 

T 

.17 

.04 

.06  .01 

WASHITA 

2.40 

.30 

.20 

1.20 

.20 

.50 

WHITE  ROCK 

2.65 

.05 

.29 

.08 

.08 

.  1  1 

.30 

.17 

.42 

.  15 

.14 

.11 

.96 

WHITECLIFFS 

.61 

.36 

.25 

WILSON 

2.20 

.72 

,10 

.63 

.30 

.46 

WYNNE 

5.48 

.14 

.23 

.06 

.13 

2.89 

.15 

1  .80 

.06 

YELLVl LLE 

8.40 

1.42 

,35 

.40  1.31 

.60 

.53 

•  09 

1,60 

1.80 

.40 

S««  rofarance  notva  following  Btatloo  Indaa. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


ARKANSAS 
JUNE  1956 


July 


August 


Seplembez 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALV 

AMITV   3  NE 

ANTOINE 
APL  ]  N 

ARKAUtLPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASMUOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALU  KNOB 

BATtSVILLE  LlVtSTOCK 
BATESVILLE    L   AND  U   NO  1 

BtATY  LAKE 

BttCM  GROVE 

BEtUEVlLLt 

BENTON 

BENTONUILLE 

BIG  FLAT 

BIG  FORK 

BIG   LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELV   k40UNTAlN  UAM 
BLUFF  CITY 
BLYTMEV I LLE 
BOONEVILLE 
BOUGmTON 

BRADFORD 
BRINKLtY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CABOT  *  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  LMAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARKSUILLE 
CLINTON 
COLO  SPRINGS 
CONWAY 
CORN ING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANV ILLE 
OAROANELLE 
OE  QUEEN 

DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL   DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SMAUE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTtVlLLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FORUYCE   6  W 
FORESTER   4  WNW 
FORT   SMITH   WB  AP 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWUOO 
GRANNIS 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 

GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GORDON 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  w 

HOPE    3  NE 

HOPPER 

HORATIO 

MOT   SPRINGS    ;  NNE 
HUTT 10  DAM 


November  December 


3.8 
1.0 


January  February 


<..0 
6.1 


2.0 

l.i 


9.0 

T 
3.0 


5.5 
9.5 
7.0 

6.  3 
11.0 


1.0 
3.0 


1.3 
1.2 


April 


May 


Lxing-term 

means 
July-June 


1.0 
2.0 


1.0 
<<.5 


5.5 

9.2 

10.0 
U.5 


3.0 
T 


18.0 
1.1 


5*.  r«f«r«BC«  notvB  follovlas  Station  Indci. 


I 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  195^-i95'5 


ARKANSAS 
JUNE  1955 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

INDEX 

0 

JASPER 

.5 

8.0 

T 

T 

8.5 

JtSSlEVILLE 

T 

T 

JONESBORO 

T 

1.0 

.5 

T 

T 

1.5 

KEO 

T 

T 

LAKE  CITY 

2.5 

T 

T 

2.5 

LANGLtY 

T 

T 

T 

LEAD  HILL 

1.0 

8.5 

9.5 

LEE  CREEK 

- 

T 

.3 

2"o 

LEOLA 

2.0 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

T 

T 

T 

.  5 

.8 

T 

1.0 

T 

T 

2.3 

LITTLE   ROCK   FILTER  PL 

0 

LOST  CORNER 

T 

T 

T 

- 

LOUANN  2  SE 

T 

T 

LURTON 

,  5 

MADISON 

■ 

T 

MAGNOLIA   3  N 

0 

MALVERN 

0 

MAMMOTH  SPRING 

T 

T 

T 

MAR  1  ANNA   2  S 

T 

MARKED  TREE 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

- 

MARSHALL 

T 

7.5 

7.5 

MARVELL 

T 

.5 

.5 

MELBOURNE 

MONTICELLO   3  S 

0 

MOROBAY   L   AND   0  NO  8 

T 

T 

MORR ILTON 

■ 

- 

MOUNT  IDA 

T 

T 

MOUNTAIN  HUME 

11.0 

11.0 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

_ 

- 

- 

MOUNTAIN   VIEW    1  W 

T 

- 

.5 

T 

- 

MOUNTAINBURG   3  SSW 

MULBERRY 

NARROWS  DAM 

0 

NASHVILLE   PtACH  SUBSTA 

T 

T 

T 

T 

- 

- 

NATHAN 

T 

T 

NEWHOPE 

0 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

- 

- 

OOELL 

3.5 

9.5 

1.5 

14.5 

ODEN 

T 

T 

OKAY 

T 

T 

05C  E  OL  A 

OWENSVILLE 

T 

.  1 

T 

.  1 

OZARK 

T 

.5 

T 

.5 

PARAGOULD 

_ 

_ 

T 

PAR  I  S 

3.0 

3.0 

PARKIN 

PERHYVILLE 

T 

- 

PINE  BLUFF 

T 

■ 

T 

T 

T 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

T 

T 

T 

T 

T 

PINE  RIDGE 

- 

T 

- 

POCAHONTAS  I 

T 

4.5 

4.5 

PORTLAND 

T 

T 

T 

PRESCOTT 

T 

T 

T 

3.0 

T 

3.0 

RATCLIFF 

T 

- 

T 

- 

T 

R  ISDN 

ROGE  RS 

6.8 

4.0 

1.2 

T 

. 

RUSSElLV ILLE 

1.0 

1.0 

SAINT  CHARLES 

T 

.  1 

SAINT  FRANCIS 

_ 

SALEM 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

SHERIDAN  TOWER 

0 

SHIRLEY 

T 

T 

4.5 

T 

T 

T 

T 

4.5 

SILOAM  SPRINGS 

4  ,  0 

1.0 

9.4 

SPARKMAN   4  E 

0 

STAMPS 

" 

STAR   CITY   2  S 

0 

STEVE 

1  .0 

T 

1.0 

STUTTGART 

- 

T 

STUTTGART   9  ESE 

T 

T 

SUB  I ACO 

SUGAR  GROVE 

T 

TAYLOR 

2.0 

2.0 

TEXARKANA  WB  AP 

T 

TURNPIKE 

2.7 

T 

T 

8.2 

WALURON 

T 

T 

T 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIOGE    CAA  AP 
WARREN 

T 

^ 

WASH ITA 

0 

WHITE  ROCK 

3.5 

10.0 

T 

.5 

T 

14.0 

WHITECLIFFS 

WILSON 

0 

WYNNE 

YELlVILLE 

.  5 

.  5 

Long-term  ' 

means 
July-June 


See  refereoce  notos  following  Station  Inde«. 


DAILY  TEMPERATURES  -^"^^^sas 

  JUNE  1955 


Day 

Ol 

Month 

« 

Station 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Avei 

ALUM  FORK. 

MAX 

78 

82 

86 

86 

89 

87 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

82 

87 

90 

89 

65.0 

MIN 

57 

59 

60 

66 

63 

64 

57 

56 

60 

49 

62 

56 

51 

62 

59 

58 

57 

60 

60 

64 

64 

65 

64 

64 

66 

67 

64 

62 

66 

68 

60.7 

ARKADELPH I  A 

MAX 

87 

87 

89 

87 

86 

64 

66 

69 

62 

60 

86 

69 

90 

94 

93 

93 

92 

87 

86 

92 

91 

87.6 

MIN 

60 

60 

61 

69 

67 

61 

61 

57 

66 

54 

51 

56 

64 

67 

64 

61 

60 

62 

62 

66 

66 

66 

66 

66 

68 

70 

67 

66 

68 

70 

63.0 

ASHOOWN 

MAX 

66 

86 

87 

86 

80 

90 

86 

85 

89 

91 

93 

93 

94 

96 

94 

94 

96 

94 

94 

95 

93 

89.1 

MIN 

59 

60 

61 

73 

66 

66 

60 

59 

56 

53 

51 

53 

66 

68 

66 

63 

59 

60 

60 

65 

64 

66 

64 

64 

71 

74 

69 

63 

70 

71 

62.9 

BALD  KNOB 

MAX 

33 

86 

88 

87 

82 

83 

80 

80 

81 

74 

85 

66 

9 1 

90 

67 

77 

87 

83.9 

MIN 

57 

57 

63 

65 

64 

63 

56 

54 

64 

65 

50 

60 

53 

57 

67 

66 

67 

66 

62 

63 

67 

64 

69 

65 

67 

66 

66 

64 

66 

70 

60.6 

BATESVILLE  LlVtSTOCK 

MAX 

78 

84 

68 

89 

86 

64 

85 

6  1 

86 

70 

76 

76 

63 

66 

66 

89 

67 

94 

92 

91 

92 

89 

77 

67 

67 

90 

83.6 

MIN 

60 

52 

55 

61 

60 

60 

51 

50 

59 

48 

46 

51 

SO 

55 

62 

46 

61 

56 

65 

62 

60 

59 

63 

69 

64 

66 

60 

53 

60 

67 

56.0 

BATESVILLE   L   AND   0  NO  1 

MAX 

85 

89 

90 

87 

83 

60 

80 

84 

83 

75 

79 

78 

86 

90 

88 

93 

91 

90 

91 

90 

87 

60 

68 

91 

89 

64.7 

MIN 

5<. 

55 

58 

63 

63 

64 

65 

50 

61 

53 

50 

58 

54 

58 

56 

61 

54 

69 

66 

66 

62 

62 

67 

63 

67 

64 

64 

57 

63 

69 

59.3 

BENTON 

MAX 

84 

86 

88 

86 

66 

63 

63 

88 

80 

7  3 

77 

82 

85 

66 

89 

89 

90 

8 1 

66 

91 

91 

64.6 

MIN 

55 

56 

60 

66 

65 

61 

56 

62 

60 

52 

49 

62 

50 

62 

61 

56 

55 

60 

59 

62 

63 

62 

53 

62 

65 

68 

65 

62 

66 

68 

59.4 

8ENT0NV  ILLE 

MAX 

84 

83 

85 

86 

63 

76 

79 

62 

7  I 

66 

66 

7 1 

7  7 

62 

33 

63 

62 

89 

88 

81. Q 

MIN 

58 

60 

58 

60 

59 

66 

49 

62 

52 

51 

47 

54 

50 

57 

66 

67 

60 

60 

56 

57 

61 

61 

62 

65 

63 

63 

62 

66 

69 

67.9 

BLVTHEV I LLE 

MAX 

82 

8  7 

90 

91 

8 1 

82 

62 

76 

82 

75 

74 

84 

66 

90 

85 

92 

83 

90 

66 

76 

60 

86 

90 

83.0 

MIN 

62 

66 

69 

68 

66 

69 

69 

60 

60 

58 

64 

56 

56 

62 

65 

60 

63 

66 

69 

71 

66 

64 

63 

67 

72 

72 

66 

60 

65 

71 

63.6 

BUONEV ILLE 

MAX 

89 

90 

90 

90 

8  7 

85 

86 

74 

72 

78 

86 

66 

94 

86.4 

MIN 

63 

63 

62 

66 

02 

64 

54 

58 

49 

50 

58 

52 

67 

61 

62 

60 

63 

63 

65 

64 

64 

66 

67 

67 

72 

68 

66 

70 

71 

62.6 

BR  1 NKLE  Y 

MAX 

87 

87 

86 

69 

66 

89 

85.9 

MIN 

59 

59 

65 

68 

60 

62 

66 

56 

63 

56 

55 

52 

52 

56 

59 

66 

59 

64 

62 

65 

64 

65 

68 

67 

64 

76 

66 

66 

66 

67 

61.9 

CAMDEN  1 

MAX 

87 

92 

92 

95 

93 

85 

88 

91 

7  8 

78 

90 

92 

90.5 

MIN 

58 

58 

59 

70 

70 

62 

64 

59 

66 

58 

53 

59 

54 

68 

65 

62 

^' 

61 

64 

59 

67 

65 

64 

65 

71 

70 

69 

64 

68 

71 

63.4 

CAMP  Chaffee 

MAX 

85 

69 

93 

92 

35.6 

MIN 

61 

62 

63 

67 

65 

64 

66 

66 

60 

61 

60 

55 

55 

68 

60 

62 

60 

61 

64 

64 

63 

66 

65 

67 

65 

73 

66 

65 

71 

71 

62.6 

CLARKSV ILLE 

85 

65 

87 

93 

92 

86.3 

MIN 

63 

61 

62 

67 

66 

63 

53 

52 

66 

50 

51 

68 

52 

62 

60 

58 

60 

66 

62 

66 

66 

66 

66 

72 

64 

64 

70 

72 

61.7 

CONwA Y 

MAX 

87 

85 

64 

87 

66 

91 

65.7 

MIN 

60 

60 

64 

70 

67 

63 

57 

55 

61 

62 

51 

55 

53 

59 

60 

66 

62 

66 

66 

63 

66 

65 

68 

65 

67 

61 

67 

70 

61.6 

CORN ING 

MAX 

78 

85 

88 

69 

79 

82 

80 

82 

78 

70 

70 

76 

65 

89 

88 

91 

89 

84.0 

MIN 

59 

59 

66 

67 

66 

63 

56 

52 

60 

55 

50 

57 

55 

58 

49 

56 

66 

69 

66 

66 

68 

68 

69 

66 

67 

56 

62 

72 

61.5 

CROSSETT  7  S 

MAX 

68 

89 

86.3 

MIN 

57 

55 

55 

61 

68 

63 

61 

54 

66 

69 

49 

61 

62 

63 

62 

64 

57 

60 

66 

62 

61 

66 

72 

69 

65 

64 

63 

67 

61.1 

CUMM INS  FARM 

MAX 

86 

69 

65 

62 

76 

85 

79 

87 

89 

91 

92 

90 

91 

92 

86.4 

MIN 

57 

60 

68 

61 

67 

62 

60 

56 

66 

57 

51 

57 

60 

68 

63 

61 

63 

65 

67 

66 

66 

66 

70 

69 

66 

66 

6« 

69 

62.9 

OAROANELLE 

MAX 

82 

66 

82 

79 

74 

74 

83 

81 

74 

81 

85 

86 

86 

87 

92 

86 

67 

84.8 

MIN 

63 

63 

65 

70 

57 

63 

57 

67 

61 

52 

53 

63 

53 

62 

60 

60 

60 

64 

63 

66 

56 

66 

66 

66 

69 

73 

66 

64 

71 

73 

62.5 

OE  QUEEN 

MAX 

66 

68 

91 

91 

83 

86 

89 

86.4 

MIN 

61 

62 

61 

67 

67 

61 

58 

55 

64 

62 

46 

62 

55 

61 

64 

61 

60 

61 

61 

64 

62 

65 

63 

65 

65 

69 

68 

63 

76 

69 

62.0 

Oes  ARC 

83 

67 

83.9 

MIN 

58 

59 

64 

67 

68 

62 

58 

56 

63 

55 

61 

54 

53 

67 

67 

56 

58 

62 

62 

65 

69 

68 

66 

66 

70 

6« 

64 

62 

6e 

69 

61.5 

OEV 1 LS  KNOB 

MAX 

77 

79 

77.0 

MIN 

56 

58 

65 

65 

60 

56 

55 

60 

34 

49 

47 

52 

53 

52 

55 

56 

64 

62 

66 

63 

66 

66 

66 

62 

61 

61 

66 

67 

59.5 

OUMAS  1 

64 

69 

90 

93 

94 

94 

97 

86.6 

MIN 

56 

57 

61 

65 

67 

63 

62 

57 

66 

59 

52 

56 

54 

69 

64 

61 

62 

61 

61 

67 

67 

67 

69 

71 

7C 

64 

be 

6S 

70 

63.  1 

EL   DOHAOO   CAA  AP 

88 

66 

69 

90 

91 

94 

92 

94 

93 

90 

91 

91 

92 

91 

94 

9 1 

88.2 

MIN 

60 

67 

59 

69 

61 

61 

64 

56 

60 

69 

59 

59 

56 

66 

67 

53 

56 

60 

61 

66 

65 

64 

60 

70 

70 

66 

66 

67 

69 

62.6 

Eureka  springs 

79 

81 

64 

84 

90 

65 

67 

67 

87 

76 

80.2 

M-IN 

54 

63 

61 

62 

61 

59 

52 

54 

54 

57 

49 

56 

51 

56 

66 

54 

6  1 

61 

59 

61 

63 

60 

65 

66 

62 

63 

62 

bi 

71 

59.2 

CflVCTTCvyll  1  C 
rMTCI ICVILLC 

63 

83 

65 

64 

86 

90 

86 

87 

66 

85 

84 

76 

86 

89 

61.3 

MIN 

64 

65 

63 

66 

57 

60 

52 

53 

56 

50 

46 

55 

51 

69 

60 

61 

59 

62 

63 

60 

60 

63 

64 

67 

67 

67 

61 

66 

69 

71 

60.6 

favetteville  caa  ap 

79 

63 

62 

65 

65 

86 

90 

66 

86 

87 

65 

76 

86 

60.8 

MIN 

64 

60 

60 

61 

66 

64 

50 

50 

65 

51 

50 

53 

50 

61 

61 

59 

59 

59 

68 

64 

63 

62 

66 

6; 

64 

64 

6i 

72 

59.  3 

CAVCTTtuIl    1    t     C«D  CTA 

P»*TCI  ICVILLC    CAK  il« 

69 

74 

78 

6 1 

80 

64 

85 

66 

68 

64 

66 

86 

6fi 

84 

62 

87 

81.2 

MIN 

63 

61 

61 

62 

69 

56 

50 

51 

63 

46 

46 

53 

50 

58 

68 

58 

61 

59 

60 

61 

63 

63 

67 

66 

63 

64 

7C 

70 

59.  1 

FL  i  PP IN  CAA  ap 

MAX 

85 

90 

90 

69 

69 

81 

66 

76 

82 

86 

68 

86 

If 

90 

82.6 

MIN 

57 

60 

61 

64 

61 

57 

52 

61 

60 

52 

52 

57 

52 

57 

57 

60 

54 

61 

59 

64 

62 

62 

66 

63 

66 

63 

61 

6! 

71 

59.2 

FOROVCE    6  w 

86 

89 

85 

86 

89 

92 

67.9 

MIN 

59 

59 

63 

70 

69 

60 

66 

57 

64 

55 

49 

53 

55 

68 

64 

60 

64 

67 

66 

6e 

64 

68 

7C 

67 

64 

6; 

bl 

70 

62.9 

FORT  SMITH  W9  AP 

90 

88 

60 

76 

85 

65 

69 

9C 

91 

94 

92 

93 

94 

95 

87 

80 

89 

94 

94 

85.6 

MIN 

62 

64 

65 

66 

65 

64 

58 

56 

57 

62 

52 

57 

56 

65 

61 

63 

66 

65 

66 

66 

67 

67 

69 

73 

66 

66 

70 

72 

63.  5 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

65 

62 

80 

78 

7  8 

81 

63 

66 

81 

93 

90 

8S 

9C 

92 

67 

B2 

87 

90 

83.7 

MIN 

64 

61 

57 

61 

62 

61 

49 

50 

57 

59 

49 

57 

48 

65 

61 

60 

67 

66 

63 

62 

60 

62 

69 

62 

63 

7< 

72 

60. 1 

GILBERT 

MAX 

84 

87 

87 

86 

8 1 

8« 

87 

8C 

86 

92 

95 

90 

86 

63.3 

MIN 

53 

55 

69 

62 

59 

61 

50 

44 

56 

50 

49 

56 

51 

66 

56 

52 

58 

64 

59 

6C 

60 

59 

63 

66 

63 

61 

63 

69 

57.6 

GRANN I S 

MAX 

82 

82 

75 

85 

7  g 

82 

80 

64 

66 

8E 

89 

9C 

91 

90 

9C 

9( 

80 

69 

92 

90 

63.8 

MIN 

59 

61 

61 

66 

66 

59 

56 

54 

56 

49 

46 

53 

54 

64 

63 

60 

61 

63 

64 

68 

64 

63 

64 

66 

66 

63 

69 

67 

60.  6 

GRAVETTE 

MAX 

83 

84 

84 

64 

70 

80 

83 

83 

66 

64 

87 

93 

84 

6C 

86 

64 

77 

86  88 

88 

61.5 

MIN 

59 

61 

59 

56 

57 

54 

46 

50 

62 

49 

49 

54 

49 

59 

57 

67 

62 

57 

57 

60 

60 

62 

66 

66 

62 

63 

68 

69 

67.9 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 

60 

82 

80 

62 

86 

74 

76 

80 

64 

8t 

86 

86 

90 

92 

90 

89 

88 

86 

60  66 

91 

82.7 

MIN 

56 

60 

62 

60 

62 

62 

62 

54 

5S 

68 

50 

54 

60 

58 

60 

62 

64 

62 

60 

60 

64 

62 

64 

62 

60 

62 

66 

66 

68 

60.6 

HARRISON 

MAX 

82 

88 

87 

66 

86 

80 

77 

84 

72 

82 

85 

91 

86 

B8 

89 

79 

76 

64 

89 

87 

62.  C 

56 

69 

60 

61 

63 

60 

51 

50 

57 

51 

51 

5e 

48 

64 

66 

51 

52 

60 

5; 

6! 

60 

64 

64 

65 

61 

61 

62 

69 

63 

66 

58.2 

HELENA 

MAX 

68 

91 

93 

90 

84 

82 

62 

88 

64 

85 

76 

78 

86 

82 

73 

86 

90 

91 

91 

90 

94 

94 

92 

93 

92 

90 

85 

92 

93 

92 

87.5 

MIN 

56 

59 

65 

71 

66 

64 

60 

61 

65 

56 

54 

58 

56 

60 

61 

58 

60 

64 

64 

64 

67 

69 

70 

68 

73 

67 

67 

65 

69 

71 

63.8 

HOPE   3  NE 

MAX 

83 

86 

85 

86 

66 

63 

84 

86 

71 

76 

77 

76 

87 

91 

76 

85 

86 

87 

90 

91 

91 

94 

93 

92 

91 

96 

88 

92 

93 

86.4 

MIN 

60 

61 

60 

69 

62 

63 

59 

64 

54 

50 

54 

56 

60 

64 

62 

60 

61 

62 

68 

65 

66 

64 

65 

69 

72 

66 

62 

67 

69 

62.6 

Se«  r«t«r«ii£*  aet*»  fotlovlnc  Bt«tloD  Indci. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1955 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1  1  

30  31 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

88 

85 

68 

85 

86 

84 

85 

66 

76 

74 

77 

74 

84 

85 

80 

35 

65 

68 

90 

91 

95 

95 

86 

91 

91 

86 

83 

90 

92 

92 

86. 

0 

61 

60 

64 

70 

66 

64 

62 

53 

60 

54 

53 

56 

55 

66 

62 

60 

60 

64 

64 

69 

66 

67 

67 

66 

72 

74 

66 

64 

70 

72 

63 

6 

JONESBORO 

MAX 

6  3 

88 

89 

89 

80 

82 

78 

83 

80 

76 

73 

72 

76 

73 

76 

36 

39 

90 

90 

86 

93 

90 

89 

92 

88 

82 

78 

89 

93 

90 

34 

1 

M  1  N 

57 

59 

65 

69 

B6 

64 

56 

56 

62 

57 

51 

56 

54 

58 

53 

57 

60 

64 

65 

67 

67 

66 

69 

69 

72 

71 

66 

63 

65 

70 

62 

5 

KEO 

MAX 

85 

87 

89 

89 

86 

85 

83 

87 

76 

76 

78 

76 

86 

79 

70 

83 

37 

66 

89 

91 

93 

91 

90 

93 

92 

84 

64 

90 

93 

92 

85 

7 

59 

58 

64 

67 

67 

61 

58 

55 

61 

54 

60 

57 

52 

61 

62 

68 

59 

64 

63 

66 

64 

65 

66 

64 

69 

65 

65 

63 

67 

69 

61 

8 

LEAD  HILL 

MAX 

8  3 

89 

88 

88 

85 

61 

80 

85 

76 

66 

73 

63 

76 

68 

76 

83 

83 

87 

86 

89 

93 

88 

86 

90 

87 

80 

75 

85 

69 

90 

82 

6 

56 

54 

60 

62 

61 

56 

49 

48 

60 

50 

61 

68 

51 

56 

58 

48 

52 

58 

56 

63 

55 

63 

64 

61 

65 

63 

63 

57 

65 

70 

57* 

Q 

LITTLE   ROCK  W6 

AP 

MAX 

85 

88 

89 

89 

83 

84 

84 

67 

73 

74 

77 

74 

85 

75 

70 

83 

87 

83 

91 

69 

92 

92 

89 

91 

92 

83 

79 

68 

92 

90 

84. 

8 

M  I N 

61 

62 

67 

71 

68 

63 

63 

59 

60 

56 

53 

69 

56 

62 

62 

61 

62 

67 

65 

69 

68 

70 

71 

69 

71 

67 

66 

66 

70 

71 

54. 

5 

MAGNOL 1  A   3  N 

MAX 

87 

89 

89 

90 

88 

83 

84 

69 

85 

76 

77 

76 

88 

91 

84 

87 

86 

83 

91 

96 

91 

94 

94 

93 

96 

94 

90 

90 

91 

91 

88 

2 

M I N 

58 

61 

61 

70 

65 

61 

62 

55 

65 

54 

60 

62 

55 

67 

66 

63 

58 

69 

60 

63 

64 

63 

63 

66 

70 

71 

68 

63 

68 

59 

62 

3 

MALVERN 

MAX 

88 

86 

89 

89 

86 

83 

84 

87 

87 

75 

73 

74 

85 

86 

84 

85 

36 

89 

90 

91 

94 

93 

92 

92 

92 

90 

83 

90 

93 

92 

87 

2 

MIN 

68 

59 

60 

68 

62 

56 

55 

64 

64 

60 

50 

52 

68 

64 

60 

67 

63 

62 

64 

65 

65 

65 

63 

67 

69 

65 

65 

67 

70 

61 

8 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

84 

90 

90 

89 

80 

80 

78 

84 

77 

74 

70 

69 

73 

69 

79 

84 

87 

90 

91 

90 

94 

92 

92 

93 

86 

79 

75 

88 

93 

92 

83 

7 

MIN 

52 

55 

59 

62 

60 

62 

50 

47 

59 

52 

52 

67 

55 

54 

46 

50 

63 

5  7 

57 

65 

60 

60 

67 

60 

67 

67 

64 

55 

60 

69 

57 

8 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

78 

83 

88 

91 

90 

81 

84 

81 

86 

75 

75 

77 

78 

82 

67 

74 

83 

88 

89 

89 

86 

92 

92 

89 

94 

92 

78 

84 

39 

92 

64 

2 

M  I  N 

57 

58 

64 

66 

67 

64 

57 

52 

62 

58 

62 

55 

52 

66 

58 

58 

61 

64 

63 

65 

64 

67 

67 

65 

70 

72 

64 

64 

68 

59 

62 

0 

MARKED  TREE 

MAX 

78 

85 

90 

93 

91 

81 

85 

35 

85 

75 

78 

76 

75 

80 

65 

79 

86 

89 

91 

91 

88 

95 

93 

90 

94 

90 

76 

82 

90 

93 

84 

9 

M  1  N 

57 

57 

66 

68 

66 

65 

56 

59 

64 

57 

50 

66 

55 

59 

56 

56 

60 

63 

65 

69 

65 

67 

74 

65 

67 

71 

65 

61 

65 

69 

62 

5 

MARSHALL 

MAX 

82 

85 

85 

85 

80 

77 

82 

34 

79 

71 

77 

66 

76 

73 

73 

81 

83 

85 

86 

85 

90 

87 

87 

88 

85 

84 

85 

38 

86 

81 

9 

62 

69 

59 

66 

61 

62 

50 

52 

60 

49 

50 

56 

64 

52 

57 

50 

62 

61 

57 

63 

60 

62 

62 

62 

62 

63 

57 

58 

70 

70 

68 

7 

MENA 

MAX 

84 

83 

84 

87 

82 

82 

82 

82 

76 

68 

78 

72 

62 

82 

60 

81 

83 

85 

86 

86 

39 

90 

89 

88 

89 

89 

82 

87 

90 

88 

83 

5 

M 1  N 

60 

61 

62 

68 

67 

59 

59 

56 

57 

57 

49 

55 

53 

66 

62 

61 

60 

61 

61 

65 

63 

67 

62 

64 

70 

69 

66 

64 

69 

72 

62 

2 

MONTICELLO    3  S 

MAX 

86 

89 

91 

88 

88 

85 

85 

89 

85 

76 

81 

79 

85 

66 

86 

85 

88 

95 

93 

93 

92 

96 

95 

93 

92 

91 

90 

94 

90 

90 

68 

5 

59 

56 

59 

59 

63 

62 

60 

55 

63 

52 

67 

60 

48 

70 

64 

63 

67 

58 

60 

63 

64 

62 

61 

67 

71 

67 

58 

66 

66 

66 

60 

9 

MORR I LTON 

MAX 

85 

88 

88 

85 

86 

84 

82 

86 

78 

73 

76 

72 

86 

75 

74 

82 

86 

86 

69 

89 

93 

91 

91 

90 

92 

85 

79 

69 

92 

90 

84 

7 

MIN 

59 

60 

63 

68 

66 

63 

60 

56 

60 

55 

63 

59 

62 

60 

60 

56 

53 

62 

62 

65 

67 

64 

67 

64 

68 

67 

66 

62 

67 

71 

62 

0 

MOUN T    I  DA 

MAX 

84 

85 

85 

86 

87 

65 

84 

84 

38 

70 

72 

71 

73 

83 

82 

79 

83 

84 

86 

88 

89 

91 

91 

90 

90 

90 

88 

76 

89 

90 

84 

2 

MIN 

54 

56 

57 

63 

66 

61 

54 

51 

61 

47 

48 

48 

49 

61 

63 

56 

53 

58 

57 

65 

59 

64 

60 

61 

66 

66 

64 

62 

65 

73 

59 

0 

MOUNT   MAGA  Z I NE 

MAX 

75 

74 

77 

77 

76 

74 

73 

75 

66 

62 

65 

62 

73 

69 

66 

72 

74 

77 

80 

84 

83 

30 

81 

83 

79 

71 

78 

82 

61 

74 

6 

MIN 

53 

63 

64 

64 

60 

56 

56 

60 

50 

48 

45 

50 

66 

56 

56 

57 

68 

6  1 

62 

64 

62 

66 

66 

65 

68 

59 

61 

66 

65 

59 

2 

MOUNTA 1 N  HOME 

83 

87 

86 

87 

82 

82 

78 

35 

74 

70 

70 

68 

74 

69 

76 

61 

83 

86 

36 

87 

92 

38 

86 

90 

85 

82 

74 

64 

83 

87 

81 

5 

MIN 

56 

60 

61 

63 

62 

58 

54 

51 

60 

66 

62 

56 

52 

57 

54 

51 

56 

60 

59 

63 

61 

61 

66 

62 

65 

64 

64 

68 

64 

69 

59 

4 

MOUNTAIN  HOME  C 

75 

83 

86 

81 

87 

82 

82 

79 

84 

73 

70 

69 

66 

75 

60 

75 

81 

85 

87 

67 

38 

91 

91 

89 

90 

86 

75 

74 

84 

38 

80 

8 

MIN 

59 

61 

62 

64 

62 

60 

55 

53 

61 

56 

52 

66 

63 

57 

55 

56 

6  1 

60 

64 

66 

62 

66 

63 

69 

64 

63 

59 

66 

70 

50 

5 

NARROWS  DAM 

MAX 

MIN 

67 

56 

53 

65 

62 

63 

55 

52 

65 

58 

48 

52 

58 

63 

65 

63 

56 

57 

56 

56 

62 

62 

61 

61 

61 

66 

66 

64 

65 

56 

59 

9 

NASHVILLE  PEACH 

SU65TA 

MAX 

80 

84 

84 

86 

86 

85 

82 

83 

35 

70 

71 

77 

77 

36 

38 

60 

86 

65 

87 

88 

93 

93 

93 

92 

90 

91 

92 

85 

92 

92 

85 

4 

M  1  N 

59 

60 

61 

67 

65 

61 

58 

58 

66 

49 

50 

53 

56 

64 

62 

61 

61 

62 

62 

65 

66 

68 

63 

63 

65 

68 

67 

63 

69 

68 

51 

g 

NEWPORT 

MAX 

87 

90 

92 

90 

84 

84 

82 

86 

81 

79 

75 

76 

81 

79 

78 

86 

89 

92 

92 

87 

95 

92 

91 

94 

91 

84 

61 

90 

94 

93 

85 

5 

M  1  N 

58 

5  7 

65 

67 

65 

63 

56 

55 

61 

55 

51 

57 

54 

53 

59 

55 

69 

64 

63 

69 

66 

66 

71 

66 

70 

72 

64 

60 

66 

69 

62 

0 

NIMROO  DAM 

MAX 

81 

87 

87 

88 

89 

88 

88 

81 

85 

69 

73 

76 

70 

85 

31 

76 

85 

86 

88 

91 

91 

94 

91 

90 

92 

93 

84 

75 

90 

94 

84 

9 

M  1  N 

56 

57 

59 

64 

60 

60 

55 

52 

62 

48 

53 

57 

50 

62 

60 

66 

54 

60 

61 

63 

66 

62 

63 

63 

65 

69 

67 

62 

56 

71 

50 

1 

OKAY 

MAX 

86 

87 

88 

88 

88 

83 

85 

86 

85 

73 

77 

79 

88 

91 

86 

87 

67 

90 

91 

93 

93 

94 

93 

92 

92 

94 

93 

93 

96 

93 

88 

4 

M  1  N 

66 

62 

61 

71 

64 

63 

65 

56 

66 

53 

50 

53 

56 

69 

66 

63 

60 

61 

61 

67 

66 

66 

64 

65 

70 

72 

69 

63 

71 

70 

53 

5 

OZARK 

MAX 

35 

85 

87 

86 

85 

65 

85 

84 

78 

66 

78 

74 

84 

79 

77 

32 

86 

66 

89 

91 

93 

91 

91 

91 

92 

84 

73 

68 

91 

90 

84 

7 

M  1  N 

62 

65 

63 

66 

66 

62 

53 

54 

60 

49 

50 

56 

52 

66 

60 

60 

59 

64 

61 

64 

62 

66 

65 

64 

63 

64 

66 

66 

70 

71 

61 

6 

PAR AGOULD 

MAX 

84 

89 

89 

89 

84 

81 

77 

84 

82 

76 

73 

73 

76 

73 

30 

85 

89 

90 

91 

69 

94 

91 

89 

91 

83 

84 

30 

38 

91 

39 

84 

6 

M  I  N 

55 

57 

63 

66 

64 

64 

56 

56 

59 

55 

51 

56 

51 

.59 

50 

54 

56 

60 

61 

66 

66 

62 

66 

66 

70 

67 

66 

56 

61 

70 

60 

3 

PAR  IS 

MAX 

89 

89 

92 

90 

90 

86 

65 

69 

77 

74 

78 

74 

67 

80 

79 

86 

66 

90 

92 

93 

96 

93 

94 

96 

97 

90 

84 

93 

96 

95 

88 

0 

M  1  N 

58 

61 

62 

65 

66 

63 

51 

55 

60 

61 

60 

58 

52 

66 

60 

59 

57 

62 

61 

65 

63 

67 

66 

64 

67 

71 

66 

64 

67 

74 

61 

7 

PERR  YV I LL  E 

MAX 

85 

89 

88 

69 

88 

85 

65 

89 

79 

76 

79 

75 

68 

75 

85 

85 

94 

91 

93 

94 

93 

92 

92 

94 

88 

81 

90 

92 

93 

87 

1 

M  I  N 

57 

56 

59 

67 

62 

61 

56 

53 

60 

61 

50 

56 

51 

63 

60 

54 

54 

60 

56 

62 

63 

61 

64 

62 

64 

69 

65 

60 

64 

59 

59 

7 

PINE    BL  UF  F 

MAX 

81 

90 

91 

90 

87 

67 

86 

89 

30 

76 

79 

76 

86 

86 

73 

85 

81 

90 

91 

89 

94 

93 

92 

93 

91 

35 

86 

91 

92 

93 

86 

7 

MIN 

68 

64 

64 

70 

70 

63 

61 

60 

64 

57 

53 

57 

56 

68 

64 

61 

61 

65 

65 

67 

67 

69 

66 

67 

72 

72 

66 

66 

71 

69 

54 

8 

PINE   BLUFF  CAA 

MAX 

86 

89 

90 

90 

65 

84 

85 

88 

72 

77 

78 

78 

85 

85 

69 

64 

87 

89 

91 

90 

91 

92 

90 

92 

92 

86 

85 

91 

92 

91 

85 

1 

MIN 

59 

59 

62 

68 

65 

63 

59 

56 

59 

55 

51 

56 

53 

67 

64 

62 

61 

64 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

70 

70 

67 

66 

69 

68 

52 

9 

POCAHONTAS  1 

MAX 

82 

87 

90 

68 

88 

80 

78 

85 

79 

76 

73 

71 

76 

71 

30 

66 

87 

90 

91 

89 

94 

91 

90 

91 

88 

33 

78 

83 

92 

91 

84 

4 

MIN 

55 

56 

63 

64 

62 

62 

56 

64 

62 

54 

49 

55 

56 

58 

49 

50 

57 

60 

61 

66 

63 

65 

67 

64 

66 

66 

66 

59 

62 

69 

39 

g 

MAX 

80 

85 

88 

90 

88 

85 

82 

65 

90 

82 

75 

78 

78 

35 

86 

80 

85 

87 

90 

90 

92 

91 

92 

92 

92 

91 

90 

89 

39 

90 

85 

5 

MIN 

56 

57 

60 

62 

64 

63 

63 

60 

60 

60 

55 

55 

68 

66 

65 

65 

62 

60 

62 

63 

64 

65 

63 

63 

64 

68 

66 

66 

69 

66 

52 

1 

PR  ESCOT  T 

MAX 

83 

88 

90 

91 

91 

68 

35 

67 

90 

66 

76 

60 

78 

91 

91 

80 

83 

90 

91 

92 

94 

97 

95 

95 

94 

93 

94 

83 

39 

92  ■ 

86. 

2 

MIN 

60 

61 

61 

65 

65 

60 

63 

59 

64 

63 

50 

57 

65 

61 

66 

60 

59 

64 

63 

67 

66 

68 

64 

65 

70 

75 

67 

64 

67 

63 

62 

9 

ROGERS 

MAX 

79 

79 

81 

81 

60 

75 

75 

78 

7/ 

64 

68 

64 

72 

70 

75 

76 

78 

82 

81 

83 

87 

80 

83 

84 

33 

79 

76 

82 

84 

35 

77 

8 

MIN 

60 

63 

62 

62 

61 

58 

53 

57 

55 

49 

46 

55 

52 

57 

58 

58 

58 

60 

62 

60 

62 

62 

67 

64 

67 

64 

64 

63 

67 

70 

59. 

9 

RUSSELLV 1 LLE 

MAX 

87 

87 

88 

88 

88 

84 

83 

85 

79 

73 

76 

75 

85 

80 

76 

83 

65 

88 

90 

88 

94 

89 

92 

92 

93 

89 

32 

88 

92 

91 

85 

7 

MIN 

60 

60 

64 

69 

66 

62 

55 

54 

61 

61 

51 

59 

55 

62 

60 

58 

58 

62 

62 

65 

66 

64 

67 

64 

67 

72 

66 

67 

66 

72 

52 

2 

SAINT  CHARLES 

MAX 

81 

86 

90 

90 

69 

61 

83 

82 

86 

77 

76 

77 

77 

65 

80 

72 

34 

89 

90 

90 

39 

92 

92 

92 

93 

92 

34 

87 

91 

92 

85. 

6 

MIN 

58 

59 

64 

66 

67 

63 

56 

56 

65 

58 

63 

57 

54 

65 

62 

59 

69 

63 

61 

64 

64 

66 

69 

66 

72 

71 

65 

64 

68 

68 

62 

8 

SEARCY 

MAX 

83 

87 

88 

36 

84 

84 

81 

66 

80 

76 

76 

75 

30 

78 

76 

33 

37 

89 

90 

86 

92 

91 

90 

92 

90 

66 

79 

88 

90 

92 

84 

8 

MIN 

57 

58 

63 

66 

65 

62 

55 

54 

64 

63 

50 

55 

54 

55 

59 

55 

57 

63 

62 

67 

65 

63 

68 

64 

67 

64 

64 

60 

62 

68 

50 

6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

85 

85 

83 

66 

84 

82 

84 

87 

39 

32 

83 

62 

85 

82 

84 

82 

85 

87 

68 

90 

92 

90 

91 

90 

91 

90 

93 

92 

91 

91 

36. 

9 

MIN 

59 

56 

55 

57 

55 

54 

55 

56 

57 

62 

49 

46 

52 

61 

66 

61 

57 

62 

57 

59 

57 

60 

61 

62 

60 

63 

63 

67 

68 

58 

57. 

9 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

78 

82 

82 

83 

84 

81 

79 

79 

80 

71 

66 

72 

69 

76 

73 

80 

80 

81 

86 

86 

86 

91 

86 

87 

87 

85 

85 

76 

87 

88 

60. 

8 

MIN 

60 

56 

54 

57. 

6 

STUTTGART 

MAX 

86 

89 

91 

90 

65 

85 

85 

86 

80 

78 

79 

79 

86 

81 

72 

85 

89 

90 

92 

90 

93 

94 

92 

93 

92 

91 

85 

91 

91 

91 

67. 

0 

MIN 

60 

61 

66 

69 

67 

63 

58 

52 

65 

59 

53 

57 

66 

63 

62 

60 

63 

66 

65 

69 

66 

69 

69 

68 

72 

66 

67 

66 

70 

75 

64. 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  i955 


Station 

D«y 

Of 

Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av*r 

STUTT&ART  9  Est 

MAX 
MIN 

79 

59 

Bi, 

58 

87 
65 

89 
67 

90 
68 

82 
64 

83 
60 

81 
56 

85 
65 

71 

59 

76 

57 

78 

51 

77 
57 

84 
61 

76 
62 

70 
60 

83 
61 

87 
66 

89 
61 

90 
67 

91 
66 

91 
68 

91 
67 

io 

66 

92 
71 

91 

70 

88 
65 

84 
65 

69 
69 

86 
69 

84.5 
63«  3 

SU8IAC0 

MAX 
MIN 

Ba 

61 

87 
63 

90 
63 

90 
68 

88 
67 

85 
63 

84 

58 

87 
57 

74 

59 

73 
52 

77 
52 

72 

87 
52 

78 
67 

78 
59 

84 
62 

86 

59 

68 
64 

90 
62 

91 
66 

94 
64 

92 
66 

93 
66 

93 
65 

95 
69 

85 
62 

76 
65 

09 
63 

92 
69 

92 
72 

65.9 
62.6 

TEXARKANA   WB  AP 

MAX 
MIN 

86 
62 

87 
64 

87 
67 

88 
71 

86 
66 

83 
63 

84 

66 

68 
60 

75 
58 

72 

55 

77 

52 

78 
56 

86 
61 

69 
66 

81 
66 

87 
65 

86 
64 

87 
63 

90 
66 

91 
69 

92 
66 

93 
68 

92 
67 

91 
68 

91 
70 

93 
72 

90 
70 

91 
65 

92 
73 

92 

66.9 
65.  1 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

78 
56 

79 
63 

81 
6'. 

80 
60 

79 
58 

75 
56 

73 
55 

79 
61 

68 
55 

65 
49 

65 
47 

66 
52 

71 
56 

68 

64 

7  1 

55 

78 
57 

77 
68 

60 
63 

62 
62 

81 
62 

64 
67 

84 
66 

82 
65 

63 
66 

81 
67 

77 
65 

71 
60 

60 
61 

61 
65 

82 

76.7 
60.0 

WALORON 

MAX 
MIN 

88 
62 

87 
58 

89 

59 

89 
66 

89 
62 

86 
58 

84 

55 

88 

52 

76 
57 

72 
46 

77 
46 

77 
57 

87 
49 

85 
63 

8  1 
61 

85 
58 

85 
55 

89 

59 

92 
58 

90 

63 

92 
60 

93 
65 

93 
62 

93 
62 

93 
66 

90 
67 

87 
66 

91 
62 

94 
66 

93 
72 

87.2 
69.  7 

WALNUT   RIOGE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 

59 

87 

60 

88 
66 

88 
68 

78 
64 

80 
58 

78 
56 

83 
54 

74 
58 

75 
53 

74 

52 

71 

57 

74 

58 

69 
57 

76 
53 

83 
56 

67 
59 

88 
63 

86 

64 

88 
58 

94 
67 

90 
65 

89 

71 

90 
66 

88 
69 

76 
68 

79 
65 

87 
59 

92 
67 

90 
71 

82.9 
61.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

87 
58 

88 
57 

90 
59 

90 
69 

89 
69 

85 
61 

85 
64 

90 
59 

79 
66 

79 
59 

81 

53 

79 
55 

85 
57 

86 
68 

79 

56 

78 
61 

69 
58 

90 
61 

92 
61 

92 
63 

92 
67 

94 
66 

94 
65 

92 
66 

94 
72 

91 
67 

91 
67 

91 
66 

91 
66 

91 

66 

87.9 
62.7 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

76 
6<. 

78 
58 

80 
62 

82 

78 
58 

75 
57 

75 
57 

79 
65 

75 
52 

65 
47 

66 
48 

63 
52 

72 
54 

69 

59 

70 
56 

71 
58 

73 
59 

80 
64 

82 
65 

62 
54 

67 
67 

63 
65 

84 
66 

65 
66 

62 
65 

79 
67 

76 
61 

60 
62 

83 
68 

82 
67 

77.1 
60.6 

WILSON 

MAX 
MIN 

82 
60 

83 
62 

91 

92 

83 

81 

79 

84 

81 

73 

74 

73 

75 

73 

79 
5  6 

79 

84 
61 

91 
62 

90 

85 
7  1 

89 

92 

83 

84 

67 

65 
70 

76 
66 

80 
66 

86 
63 

90 
72 

89 

73 

82.9 
63.0 

WYNNE 

MAX 
MIN 

83 
56 

88 
57 

89 
69 

90 
69 

83 
67 

83 
62 

79 
57 

83 
51 

73 
60 

76 
57 

75 
49 

75 
55 

80 
53 

70 
52 

75 
56 

83 
57 

86 
62 

86 
63 

89 
6. 

86 
63 

91 
63 

91 
62 

89 
67 

91 

70 

91 
65 

S3 
67 

80 
63 

87 
63 

90 
66 

89 

70 

83.9 
61.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BLA<ELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.25 

.30 

.24 

.71 

.22 

.34 

.23 

.03 

.66 

.23 

.27 

.  12 

.21 

.75 

.26 

.28 

.  34 

.  17 

.84 

.06 

.24 

.31 

7.05 

WIND 

65 

55 

41 

• 

195 

46 

65 

60 

61 

• 

230 

61 

* 

104 

38 

129 

47 

54 

56 

37 

♦ 

194 

42 

40 

75 

1695 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.23 

.22 

.16 

.07 

.42 

.27 

.09 

.16 

.08 

.22 

.04 

.10 

.21 

.30 

.13 

.12 

.23 

.11 

.32 

.21 

.24 

.26 

.24 

.25 

.24 

.11 

.10 

.23 

5.54B 

WIND 

16 

8 

11 

12 

• 

50 

36 

16 

21 

48 

38 

44 

28 

14 

33 

64 

34 

18 

9 

9 

16 

19 

15 

17 

17 

26 

30 

19 

18 

17 

702 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.21 

.23 

.24 

.28 

.23 

.26 

.27 

.28 

.26 

.14 

.13 

.  14 

.10 

.15 

.02 

.15 

.25 

.25 

.24 

.17 

.23 

.41 

.24 

.24 

.27 

.  26 

.27 

.09 

.20 

.29 

6.50 

WIND 

46 

27 

15 

14 

30 

42 

46 

46 

35 

22 

34 

74 

28 

23 

19 

24 

29 

28 

15 

18 

16 

31 

26 

21 

37 

38 

27 

28 

25 

45 

906 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.26 

.19 

.22 

.18 

.26 

.21 

.28 

.21 

.10 

.21 

.22 

.12 

.19 

.23 

.24 

.24 

.33 

.23 

.23 

.32 

.32 

.33 

.23 

.31 

.28 

.21 

.13 

.24 

.32 

7.08B 

WIND 

43 

39 

18 

26 

28 

42 

15 

28 

26 

25 

63 

53 

20 

23 

30 

29 

17 

32 

24 

15 

36 

25 

28 

16 

29 

36 

22 

20 

18 

34 

861 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.26 

.19 

.21 

.23 

.14 

.22 

.33 

.17 

.06 

.15 

.31 

.10 

.16 

.18 

.10 

.26 

.25 

.19 

.13 

.33 

.28 

.26 

.26 

.26 

.23 

.12 

.10 

.20 

.27 

6.13B 

WIND 

13 

19 

4 

26 

30 

38 

43 

30 

14 

72 

118 

31 

18 

22 

14 

16 

22 

11 

15 

15 

20 

18 

27 

16 

24 

12 

9 

10 

21 

753B 

RUS5ELLV ILLE 

EVAP 

.20 

.22 

.21 

.25 

.22 

.26 

.27 

.20 

.12 

.11 

.23 

.17 

.  12 

.22 

.17 

.24 

.21 

.27 

.18 

.26 

.19 

.  19 

.28 

.18 

.08 

.22 

.19 

.26 

.26 

6.18B 

WIND 

22 

12 

8 

11 

14 

15 

26 

19 

6 

20 

50 

29 

6 

23 

12 

23 

17 

7 

6 

5 

8 

7 

5 

9 

6 

12 

22 

13 

14 

18 

445 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.23 

.22 

.21 

.  14 

.36 

.14 

.15 

.27 

.18 

.06 

.23 

.21 

.22 

.24 

.12 

.02 

.21 

.24 

.16 

.24 

.11 

.19 

.26 

.17 

.23 

.26 

.26 

.14 

.22 

.10 

6.77 

WIND 

24 

7 

22 

22 

62 

72 

67 

55 

50 

9 

79 

70 

81 

33 

43 

15 

26 

20 

11 

5 

26 

16 

16 

21 

42 

13 

44 

27 

13 

23 

1014 

Sm  r«r*r»ac«  dotaa  follc»*ln«  Statloa  laOmm. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  oi  195^-1955 


ARKANSAS 
JUNE  1955 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

A  "1 

ay 

une 

T  tal 

ALUM  FORK 

0 

0 

0 

135 

363 

039 

68  1 

577 

396 

58 

0 

5 

2896 

ARKAUtLPHiA 

u 

0 

0 

12A 

333 

369 

627 

492 

5 1 

0 

0 

ASHUUWN 

0 

u 

1 

112 

369 

5o2 

619 

477 

309 

41 

0 

2 

2492 

BALD  KNOB 

0 

3 

165 

440 

732 

577 

388 

67 

0 

5 

3047 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

826 

712 

484 

109 

8 

27 

BATtSVILLE    L   AND   D   NO  1 

0 

203 

4d5 

700 

752 

613 

423 

70 

5 

'* 

3264 

6ENT0N 

0 

0 

167 

431 

68  1 

716 

364 

393 

70 

1 

6 

3053 

BtNTUNViLLt 

0 

0 

lb 

2^i» 

522 

7  89 

836 

7  38 

21 

23 

382  1 

BLYTHEV I LLt 

0 

0 

1 

13B 

390 

692 

793 

656 

431 

63 

1 

3189 

BOONtVILLE 

0 

0 

0 

140 

i9y 

633 

690 

584 

395 

68 

0 

5 

2916 

brinkley 

0 

u 

^ 

152 

75  3 

017 

379 

00 

CAMDEN  1 

AM 

648 

69 

0 

CAMP  CHAFFEE 

0 

0 

137 

40b 

t)  7  i 

713 

580 

413 

3007 

CLAHKSV ILLt 

0 

1 

156 

420 

683 

717 

600 

406 

66 

1 

5 

3058 

CONWAY 

u 

0 

1 

133 

405 

045 

679 

348 

363 

47 

0 

2 

2843 

CORN  ING 

AM 

° 

CROSStTT    7  S 

0 

1 

lid 

35  5 

347 

391 

233 

^ 

2333 

CUMMINS  FARM 

0 

u 

5 

15  7 

442 

07  3 

556 

69 

2 

dardanelle 

0 

0 

0 

396 

028 

653 

562 

367 

41 

0 

4 

2805 

UL  UUELN 

u 

0 

124 

395 

613 

628 

495 

299 

41 

0 

2 

DES  ARC 

AM 

722 

612 

394 

55 

DEVILS  KNOB 

0 

0 

206 

440 

702 

12  2 

35 

3681 

DUMAS  1 

0 

0 

125 

369 

610 

63  3 

536 

290 

0 

2634 

El  dokadu  caa  ap 

0 

0 

117 

343 

534 

600 

48  7 

306 

32 

0 

0 

2439 

EUREKA  SPRINGS 

0 

7 

ly7 

432 

737 

779 

700 

472 

92 

13 

19 

3448 

FAYETTEV ILLt 

0 

0 

t) 

203 

482 

739 

801 

696 

480 

106 

8 

2  0 

3541 

FAYtTTtViLLt   CAA  AP 

0 

0 

17 

221 

532 

777 

836 

715 

523 

132 

19 

2  3 

3795 

FAYETTtViLLE   tXP  STA 

0 

0 

11 

221 

4yo 

743 

79  5 

697 

496 

119 

14 

22 

3508 

FL 1 PP I N   CAA  AP 

0 

0 

7 

227 

511 

770 

832 

703 

514 

103 

6 

13 

3688 

FORDYCE   6  W 

0 

0 

0 

120 

347 

547 

603 

480 

265 

0 

1 

FORT   SMITH   WB  AP 

0 

0 

1 

148 

394 

o8y 

7  39 

624 

419 

82 

0 

6 

3102 

(-T   SMITH   WATER  PLANT 

414 

709 

756 

636 

447 

97 

6 

6 

GILBERT 

u 

0 

1  u 

20  3 

4y  ;i 

74U 

GRANN I S 

0 

0 

156 

400 

ol7 

677 

519 

364 

73 

0 

2815 

GRAVtTTE 

0 

u 

7 

226 

4y9 

776 

848 

742 

327 

118 

16 

22 

3781 

GRhEN  MOUNTAIN 

AM 

fan 

HARR  I  SON 

0 

7 

211 

4y  7 

75  5 

3570 

HtLtNA 

0 

u 

U 

666 

498 

297 

40 

HOPE    3  Nt 

AM 

668 

557 

348 

81 

0 

4 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

0 

u 

117 

303 

300 

636 

525 

327 

34 

0 

1 

2503 

JONE  SBUHU 

176 

424 

/02 

73  3 

61 

KtO 

0 

0 

16  3 

4U8 

643 

669 

54U 

367 

^ 

■'■ 

2849 

LEAD  HILL 

0 

0 

7 

214 

514 

7  79 

82  2 

724 

32  3 

lol 

7 

14 

3708 

LITTLE    RUCK    wB  AP 

0 

0 

142 

362 

635 

690 

370 

368 

69 

0 

0 

2846 

MAGNOL  I  a'  3  N 

0 

0 

0 

97 

341 

517 

583 

436 

320 

38 

0 

2 

2374 

MALVERN 

0 

0 

0 

135 

36  3 

593 

672 

514 

312 

4  1 

0 

4 

26  34 

MAMMOTH  SPRING 

0 

b 

221 

508 

706 

80  1 

679 

483 

89 

7 

15 

MARIANNA   2  S 

AM 

742 

626 

74 

0 

3 

MARKED  TREE 

AM 

625 

696 

466 

88 

1 

3 

MARSHALL 

0 

u 

3 

186 

492 

726 

751 

637 

487 

97 

3 

11 

3397 

MENA 

u 

0 

13  5 

382 

600 

373 

379 

66 

'* 

2828 

MONT  ICtLLU   3  S 

0 

0 

1 

376 

57  1 

0 

1 

MORR 1 lTon 

0 

1 

1  32 

40O 

643 

693 

572 

395 

57 

1 

2922 

MOUNT  lUA 

AM 

771 

639 

423 

127 

1 

20 

MOUNT  MAGAZINE 

0 

0 

b 

232 

460 

783 

869 

538 

156 

46 

MOUNTAIN  HOME 

0 

213 

484 

764 

816 

494 

94 

'* 

1 3 

333  2 

MOUNTAIN    HUME    C    UF  tNG 

AM 

87  1 

75  1 

346 

121 

1  0 

16 

MOUNTAlNhURb    3  SSW 

NARROWS  DAM 

AM 

718 

556 

355 

98 

0 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

691 

579 

367 

85 

0 

9 

NEWPORT 

0 

0 

2  06 

440 

7  39 

768 

632 

443 

82 

0 

2 

3323 

NIMftOD  DAM 

AM 

743 

396 

390 

84 

0 

13 

OKAY 

0 

u 

0 

101 

321 

303 

566 

454 

277 

34 

0 

3 

2261 

OZARK 

0 

0 

1 

1  39 

390 

645 

700 

607 

415 

6  1 

0 

7 

2965 

PARAGUULD 

0 

0 

12 

214 

4y7 

641 

443 

82 

PAR  I  S 

0 

0 

^ 

140 

383 

632 

69  2 

577 

384 

55 

0 

3 

2886 

PERRYVILLE 

0 

0 

0 

144 

436 

621 

68  3 

537 

3  74 

36 

2 

PINE  BLUFF 

u 

u 

u 

123 

349 

560 

604 

489 

306 

0 

0 

2477 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

0 

1 

144 

396 

0  29 

661 

34  3 

360 

62 

1 

0 

2797 

POCAHONTAS  1 

0 

0 

3 

197 

445 

73b 

786 

637 

437 

78 

2 

5 

3351 

PORTLAND 

AM 

658 

343 

307 

66 

0 

0 

PRhSCOTT 

AM 

679 

377 

356 

68 

0 

7 

ROGERS 

Q 

7 

200 

4bO 

74J 

800 

714 

489 

1  07 

13 

27 

3500 

RUSSElLV iLLt 

0 

0 

1 

143 

407 

644 

696 

366 

405 

33 

2 

2921 

SAINT  CHARLES 

AM 

730 

602 

345 

56 

1 

0 

SEARCY 

^ 

172 

420 

000 

22 

573 

396 

04 

0 

3033 

SHERIDAN  Tower 

0 

0 

1 

132 

ool 

615 

524 

322 

47 

0 

0 

SILOAM  SPRINGS 

AM 

0 

878 

793 

557 

101 

21 

23 

STUTTGART 

0 

u 

U 

123 

354 

0U-> 

630 

509 

321 

46 

0 

0 

2608 

STUTTuART   y  tSE 

AM 

723 

602 

380 

73 

0 

0 

SUB  I ACO 

^ 

149 

390 

052 

6  7  1 

588 

394 

63 

2 

2 

2913 

TEXARKANA   WB  AP 

111 

321 

5  ly 

613 

493 

300 

59 

0 

1 

2417 

TURNPIKE 

0 

u 

213 

451 

776 

888 

673 

520 

126 

20 

34 

3708 

WALDRON 

o54 

702 

590 

386 

85 

1 

3022 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

0 

3 

217 

470 

74y 

804 

656 

483 

80 

2 

6 

3480 

WARREN 

0 

0 

96 

336 

533 

391 

459 

250 

43 

0 

0 

2332 

WHITE  ROCK 

223 

457 

737 

839 

737 

515 

107 

12 

30 

3700 

WILSON 

0 

0 

733 

371 

380 

31 

0 

WYNNE 

0 

0 

171 

423 

081 

747 

613 

4UU 

81 

3 

7 

3130 

COMPUTATiuN  OF  DEGREE  DAY  DATA  FOR  iTATICNS  MAKING  MORNING  OBSERVATIONS  WAS  NOT   STARTED  UNTIL  JANUARY  1  1953. 


See  reference  notes  followlag  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  oi  Daya 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Sution 

« i 

From  Norm 

Q 

Max 

Min. 

From  Norm* 

Q 

a  5 

at  3 

I 

0 

V 

o 
2 

0 

o 
in 

S  ■- 

1  1 

s  :h 

<  2 

Averag 

« 

a 
« 

a 

Highet 

Q 

Of 

D 

0) 

Q 

oj 

on 

Total 

Depart! 

o 

(5 

to 

o 

Total 

Max  D 

on  Gro 

0 

% 

a 

1.00 
or  More 

MAY  1955 

DELTA  DIVISION 
CAMDEN  1 

88.7 

62.6 

75.7 

+ 

4.7 

95 

6+ 

33 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

3.40 

.91 

1  .42 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

PrecipiUtion 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

0 

Day  of  month 

1    1   2  1  3 

4      5  1  6 

7   1   8  1  9 

10  1  11  1  12 

13      1-1  15 

16     17  1  18 

19     20  21 

22  1  23  1  24 

25    26  1  27 

1  1 

28    29  1  30 

3. 

,   »  1956 

T 

1  r 

T       1.27  .43 

.10  1.42 

.03 

DAILY  TEMPERATURES 


taoie  3 

Day 

Of 

Month 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 

i 

MAY  1955 
CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

92 
55 

92 
55 

92 
55 

93 

65 

91 

62 

96 
64 

89 
59 

95 
64 

89 

60 

93 
63 

88 
64 

87 
67 

88 
61 

90 
54 

87 
67 

84 
56 

90 
65 

84 
60 

89 

65 

84. 
65 

84 
61 

81 

60 

90 

65 

85 
64 

94 
64 

95 
72 

91 
74 

89 
74 

85 
68 

82 
53 

82 
57 

68.  7 
62.6 

r«f«r«nc«  DoCaa  follovinc  fltBtlon  luAmT. 

-   73  - 


STATION  INDEX 


otdDon 

d 

M 

County 

B 
(S 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

|Temp. 

Precip. 

0006 

Scott 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

James  V.  Williams 

35  54 

Ruby  B .  Oweos 

Alum  Fork 

0130 

Saline 

1 

34  46 

92  52 

755 

5P 

5P 

L.  R.  Water  Works 

2  3  5 

Aly 

0136 

Yell 

3 

34  47 

93  29 

854 

7A 

C 

hmlty  3  NE 

0150 

Clark 

3 

34  17 

93  25 

7A 

Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 

Pike 

3 

34  02 

Drew  A .  Lamb 

Antoloe  ^ 

0188 

93  00 

Apploton 

0196 

Pope*^ 

1 

John  A.  Jones 

Arkadelphla 

0220 

Clark 

3 

34  07 

93  03 

200 

6P 

Hillrnan  E.  Lawrence 

2  3  5 

Arkaosae  City 

0234 

Destia 

33  37 

91  12 

145 

8A 

John  W.  Trammell 

3 

0286 

Little  River 

Southwestern  C  t  E 

Atbenl" 

^ 

Arra  D.  Parker 

Au^etB 

0326 

Woodruff 

7 

David  G.  Grirfiths 

^ 

Bald  Knob 

0350 

7 

35  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

Batesvllle  Livestock 

0458 

35  49 

91  47 

571 

9A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

c 

Batesvllle  L  &  D  1 

0460 

Independence 

7 

35  45 

U.S.   Forest  Service 

Beaty  Lake 

0512 

St.  Francis 

5 

35  05 

90  43 

400 

5P 

L.  G.  Adamson 

Beaver 

0518 

Carroll 

7 

36  28 

93  46 

930 

7A 

H.  E.  Skelton 

3 

0530 

35  04 

91  53 

250 

MID 

Lowell  E.  Perkins 

c 

0534 

Greene 

7 

36  09 

90  38 

298 

B.  B.  Hanunond 

BeedevlUe^ 

P.  U.  Breckinridge 

Benton 

0582 

Saline 

6 

34  33 

92  37 

6P 

Hrs.  Etta  C.  Burks 

Bentonvllle 

0586 

Benton 

1 

36  22 

94  13 

1295 

6P 

7A 

Earle  L.  Browne 

2  3  5 

Berryvllle  4  NW 

0616 

Carroll 

7 

36  26 

93  37 

1150 

7A 

James  C.  Mayes 

3 

c 

Big  Flat 

0662 

Bajiter 

7 

36  00 

CLOSED  ----- 

1/1/55 

Anna  H.  Llles 

Big  Lake  Outlet 

0676 

Missleslppl 

5 

N.   W.  Douglas 

Black  Rock 

0746 

36  07 

91  06 

259 

7A 

Lee  *.  McKenney 

3 

Blakely  Mouotalu  Dan 

0764 

3 

34  36 

93  11 

426 

8A 

Corps  of  Engineers 

3  6 

c 

Blue  MooDtaiQ  Dajn 

0798 

Veil 

1 

Corps  of  Engineers 

Bluff  City 

Blythevllle 

0806 

Mississippi 

5 

R.  B.  Blaylock 

Boooevllle 

1 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

2  3  5 

c 

Botklnburg 

0842 

7 

35  39 

92  30 

1200 

UID 

Thomas  H.  Pearson 

c 

BoughtoQ 

0848 

Nevada 

Iris  Elmore  Wicker 

7 

Marshall  Hlckmon 

Brinkley 

0936 

Monroe 

7 

205 

SP 

5P 

Carl   L.  Rlddell 

7  C 

Buffalo  Tower 

1010 

Newton 

35  52 

93  30 

7A 

Beul ah  F .  Fowler 

3 

Bull  Sboals  Dan 

Baxter 

36  22 

92  34 

460 

UID 

Corps  of  Engineers 

c 

1052 

Mississippi 

2 

G.  A.  Hale 

Cabot  4  SK 

B,  M.  Walther 

Calico  Rock 

1132 

Izard 

7 

Austin  D,  Harris 

Camden  1 

1152 

Ouachita 

33  36 

92  49 

116 

7A 

7A 

John  W.  Knight 

2  3  5 

Camden  2 

1154 

Ouachita 

3 

33  35 

92  51 

155 

MID 

Edith  Z.  Lehman 

c 

Camp  Chaffee 

1172 

1 

35  18 

94  18 

5P 

8A 

U.  S.  Army 

2  3  5 

S|^*stian 

Carlisle  i  SW 

1224 

Lonoke 

1 

34  47 

91  45 

235 

8A 

John  L.  Tait 

Carpenter  Dan. 

1238 

3 

34  27 

93  01 

MID 

Ark.   Pwr  St  Sgt  Co. 

1442 

Monroe 

7 

34  41 

91  18 

172 

B.   F.  Northern 

3 

ClarkGviHe 

1455 

Johnson 

1 

Dr.   Irving  F.  Beach 

Earl  B.  Riddlck 

Cold  Springs 

1520 

Scott 

3 

Margaret  Zornes 

Combs  3  SE 

1574 

Madison 

7 

35  48 

93  48 

1400 

HID 

Maude  C.  Brashears 

c 

Compton 

1582 

Newton 

7 

36  06 

93  18 

2166 

UID 

William  L.  Blnam 

c 

1596 

Faulkner 

G.  Y.  Short 

Cornln 

Mrs.  Laura  Polk 

Cotter 

1640 

Baxter 

7 

Robert  T.  Fielding 

Cove 

1666 

Polk 

34  26 

94  25 

1050 

7A 

Joe  c.  Allen 

3 

Crossett  7  S 

1730 

Ashley 

3 

33  02 

91  55 

175 

5P 

5P 

U.S.    Forest  Service 

2  3  5 

Crystal  Valley 

1750 

Pulaski 

1 

Virda  Byrd 

Daisy 

1814 

Pike 

3 

Robert  T.  Tedder 

*^ 

Damascus 

1829 

Faulkner 

35  22 

92  25 

705 

7A 

3 

Danville 

1834 

Veil 

35  03 

93  24 

370 

7A 

J.  A.  Houdy 

3 

7 

Oardanelle 

1838 

Veil 

Gretchen  Goodler 

De  Queen 

1948 

0.  Tucker  Vaseer 

Denver  ?  E 

1956 

Boone 

7 

Clarence  E.  Collins 

Dermott 

1960 

Chicot 

2 

33  31 

91  26 

140 

8A 

L.  W.  Wilson 

3 

1968 

Pralrl© 

34  58 

91  30 

204 

7A 

7A 

C.  J.  Rlster 

2  3  5 

Devils  Knob 

1982 

Johnson 

1 

Earnest  C-  Campbell 

2148 

Dumas  2 

2150 

Desha 

2 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

Durham 

2176 

Washington 

7 

35  57 

93  59 

1243 

UID 

Coldle  E.  Brink 

c 

Eagle  Gap 

Scott 

34  43 

94  19 

1150 

8A 

Uajtine  U.  Hooper 

3 

El  Dorado  CAA  AP 

2300 

Union 

3 

U.S.   Civil  Aero  Adm 

Evening  Shade 

2366 

Sharp 

7 

Opha  Woife'"'^^ 

Fayettevtlle 

2442 

Washington 

36  05 

94  10 

1370 

7P 

7P 

Charles  F.  Ford 

2  3  5 

Payettevllle  CAA  AP 

Washington 

36  00 

94  10 

1253 

MID 

UID 

U.S.  Civil  'A»ro  AdMi 

2  3  5 

Fayettevllle  Exp.  Sta. 

Washington 

Univ.  of  Arkansas 

Fllppln  CAA  AP 

2528 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Fordyce  6  W 

2540 

Dallas 

3 

5P 

JohD  Veager 

2  3  5 

Foreman 

2544 

Little  River 

33  43 

94  24 

400 

HID 

Leslie  P.  Callens 

c 

2556 

Scott 

34  47 

93  53 

660 

7A 

Mrs.  L.  L.  Nelson 

3 

Forrest  City 

2564 

St.  Francis 

5 

Thomas  A.  Uoore 

Fort  Smith  WB  Airport 

U.S.  Weather  Bureau 

Fort  Smith  Water  Plant 

2578 

Crawford 

1 

5P 

R,  J.  Schoeppe 

Fountain  Hill 

2598 

Ashley 

33  21 

91  SO 

175 

6P 

3 

Fulton 

2670 

Hempstead 

4 

33  37 

93  48 

260 

8A 

loa  J.  Logan 

3 

Georgetown 

2760 

White 

7 

Bessie  E.  Akers 

Gilbert 

C.  Ell  Jordan 

Glenwood 

2842 

Pike 

3 

Daisy  G.  Vaught 

Grannls 

2908 

Polk 

4 

34  14 

94  20 

920 

SS 

7A 

W.  E.  HcVay 

2  3  5 

Gravelly 

2922 

Yell 

1 

34  53 

93  41 

498 

7A 

Willie  Pendergrass 

3 

Gravette 

2930 

Benton 

1 

Elson  B.  Schmidt 

Green  Mountain 

2952 

Stone 

7 

7A 

U.S.    Forest  Service 

2962 

Faulkner 

1 

35  14 

92  23 

360 

8A 

Thomas  E.  Cantrell 

3 

Greenwood 

2976 

35  13 

94  15 

518 

7A 

3 

Gurdon 

3074 

Clark 

3 

Soll^Cons'' ''service 

Hardy**" 

3132 

Sharp 

7 

Theresa  Donaldson 

Harrison 

3164 

7 

36  14 

93  07 

1052 

6P 

7A 

Eea  Gray  Beene 

2  3  5 

Heber  Springe  3  Sff 

3230 

Cleburne 

7 

35  28 

92  03 

- 

MID 

c 

3235 

Pope 

Dorothy  H.Spllsbury 

Helena 

^ 

Charley  M.  Frlddell 

Henderson  2  W 

3258 

Baxter"" 

7 

Emll  W,  Bentzlen 

Hope  3  NE 

3428 

Hempstead 

4 

33  43 

93  33 

375 

SA 

7A 

Cecil  U.  aittle 

2  3  5  6 

3438 

Montgomery 

3 

34  22 

93  41 

700 

7A 

Lona  A.  Shields 

3 

3442 

Sevier 

El Izabeth  W.  Friday 

Hot  Springs  1  HNE 

^ 

Uuntsvllle 

35  40 

Madison 

7 

May  Pearl  Marhley 

Huttlg  Dam 

3556 

3 

33  02 

■  92  OS 

60 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

3584 

Little  River 

4 

33  35 

94  03 

300 

8A 

W.   E.  McDowell 

3 

3600 

Newton 

7 

36  01 

93  11 

857 

7A 

H^r^Velma^M^^Dunn 

3 

Jesslevllle 

34  42 

93  04 

7A 

3 

JonsBboro 

3734 

Craighead 

7 

35  50 

90  42 

345 

6P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

7 

3862 

1 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  Waller 

2  3  5 

Klngsland 

3904 

Cleveland 

3 

33  50 

92  16 

214 

UID 

c 

3998 

Craighead 

5 

35  49 

90  26 

230 

7A 

Tressa  St.  Clair 

3 

Lamar  2  St> 

4019 

Johnson 

1 

35  26 

93  25 

550 

HID 

Peach  Exp.  Station 

c 

34  19 

93  51 

796 

Uabel  F.  Forrester 

3 

7 

36  24 

92  54 

710 

7P 

7P 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

4116 

Crawford 

I 

35  42 

94  19 

7A 

U.S.   Forest  Service 

3 

4134 

3 

34  10 

92  35 

261 

7A 

J.   R.  Rhodes 

3 

?Llttle  Rock  WB  Airport 

4248 

Pulaski 

34  44 

92  14 

257 

HID 

UID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Little  Rock  Flit .  PI . 

4250 

Pulaski 

34  46 

92  19 

512 

UID 

L.  R.  Water  Works 

3 

Loat  Corner 

7 

35  34 

92  50 

1550 

7A 

Catherine  Russell 

3 

Louaon  2  SE 

4332 

Dnion 

3 

33  22 

92  46 

120 

6P 

Flora  A.  Hamilton 

3 

Station 

Index  No. 

County 

Dreunage  t 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

■& 
a 

Q 

Temp. 

1 

Lurtoo 

St'^^Francls 

35  46 

93  05 

Lola  I .  Dollar 

35  00 

Magnolia  3  N 

Columbia 

33  19 

93  14 

7A 

Sari  E.  Graham 

Magnolia  5  N 

4550 

Columbia 

4 

33  20 

93  13 

360 

MID 

Ark.  Pwr  k  Lgt  CO. 

C 

Malvern 

4562 

Hot  Spring 

3 

34  23 

92  49 

311 

5P 

Malvern  Fire  Dept , 

2  3  5 

Mammoth  Spring 

Fulton 

36  29 

91  32 

34  44 

90  45 

Unlv  "of^Arkansas 

Marked  Tree 

Poinsett 

35  32 

90  35 

7A 

William  M.  Crick 

Marshall 

4666 

7 

1050 

SS 

7A 

irs.   Minnie  Horton 

2  3  5 

4678 

195 

3 

Maunee 

Searcy 

92  39 

Verne  N.  Davenport 

Melbourne 

36  04 

91  54 

Polk 

34  35 

94  15 

7A 

E.  W.  St.  John 

4900 

3 

33  35 

91  48 

285 

5P 

5P 

Arkansas  A  &  U  Col . 

2  3  5  7 

C 

4906 

Ashley 

33  19 

91  29 

125 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

c 

Morrllton"'^''  *' 

33  19 

92  27 

Corps  of  Eni;ineers 

Conway" 

35  07 

92  45 

Mount  Ida 

Montgomery 

34  33 

7A 

William  E.  Black 

Uount  Magazine 

5010 

Logan 

1 

35  10 

93  41 

2800 

7P 

7P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

5036 

36  20 

92  23 

800 

7P 

H.  H.  Halbert 

2  3  5  7 

Mountain  Home  C.  of  E. 

Baxter 

36  20 

92  23 

Corps  ot  Engineers 

Stone 

35  52 

92  08 

Mildred  E.  Ward 

Uountainburg  3  SSW 

Crawford 

35  36 

94  12 

5P 

CLOSED  -  -  -  -  - 

5072 

I 

500 

7A 

3 

Narrows  Dam 

5110 

PI  he 

3 

34  10 

93  43 

425 

SA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

c 

Nashville  Peach  Substa. 

34  00 

93  56 

Univ.  of  Arkansas 

Nashville  SCS 

Howard 

33  57 

93  51 

MID 

Nathan 

Howard 

34  07 

93  52 

7A 

Edna  J.  Westfall 

5174 

Pike 

3 

93  50 

850 

7A 

Elsie  F.  Word 

3 

5186 

7 

35  36 

91  17 

225 

SS 

7A 

Jut her  D .  Summers  Jr 

2  3  5  7 

Nirarod  Dam 

Perry 

34  57 

93  10 

8A 

Corps  of  Engineers 

36  15 

92  15 

MID 

Corps  of  Engineers 

Odell 

Washington 

35  48 

94  24 

7A 

Mrs.  Renzo  Hurst 

5358 

Montgomery 

3 

800 

7A 

Vera  J.  Gann 

3 

5376 

4 

300 

5P 

5P 

J.  T.  Hargis 

2  3  5 

8A 

Alwyn  A.  Cowan 

Owensvll le 

Saline 

34  37 

92  49 

8A 

Guy  Cook 

Franklin 

35  29 

93  50 

6A 

Burns  Wakefield 

Paragould 

5562 

5 

275 

4P 

2  3  5 

5576 

93  45 

- 

SS 

SS 

Fred  J.  Glrard 

2  3  5 

Cross 

35  16 

90  35 

7A 

Corlne  D.  Gardner 

Parthenon 

Newton 

35  57 

93  15 

Arthur  B.  Carlton 

Perry 

35  00 

92  49 

7A 

Francis  Flnkbelner 

5754 

1 

34  12 

215 

7P 

7A 

Mary  T.  Scbeu 

2  3  5 

c 

Pine  Bluff  CAA  AP 

5756 

34  10 

91  56 

205 

MID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  7 

Montgomery 

34  35 

93  54 

7A 

J.  R.  Huddleston 

Pocahontas  1 

Randolph 

36  16 

90  59 

7A 

Benedictine  Sisters 

Portland 

Ashley 

33  14 

91  30 

7A 

Mrs.    Pearl  Newton 

5908 

Nevada 

3 

33  48 

93  23 

318 

7A 

R.   P.  Hamby 

2  3  5  7 

Prescott  SCS 

5910 

Nevada 

3 

33  48 

93  23 

UID 

Soil  Cons.  Service 

c 

Pyatt 

Marlon 

36  16 

92  51 

HID 

Ona  V.  McLean 

Ratclif f 

7A 

Lulu  M.  Weeks 

Havana 

Miller 

33  04 

94  02 

UID 

Bonny  L.  Allen 

6102 

Hot  Spring 

3 

34  26 

92  54 

_ 

UID 

Ark.  Pwr  b  Lgt  Co. 

c 

Rlson 

6174 

Cleveland 

3 

33  57 

.  92  11 

231 

8A 

J.  H.  Yaney 

3 

Rogers 

36  20 

94  07 

SS 

Howard  Fowler 

Russellville 

Pope'^" 

5P 

U.S.  Forest  Service 

Saint  Charles 

Arkansas 

34  23 

91  08 

8A 

Fish  L  Wildlife  Serv 

Saint  Francis 

6380 

Clay 

5 

36  27 

90  08 

300 

7A 

William  S.  Buckley 

3 

Searcy 

6506 

White 

7 

35  15 

91  44 

245 

5P 

7A 

2  3  5  7 

34  27 

92  21 

6P 

Ark.    Forestry  Comm. 

Shirley 

Van^Buren 

Maud  H,  Bradford 

Slloam  Springs 

Benton 

36  11 

94  33 

John  Brown  Univ. 

6698 

7 

450 

MID 

c 

6768 

3 

260 

7A 

3 

Lafayette 

7A 

Hubert  Baker 

Star'^Clty  2  S 

Lincoln 

33  54 

91  51 

7A 

Ark.    Forestry  Comm 

Yell 

34  53 

93  19 

7A 

T.  P.  Sims 

6918 

I 

34  29 

91  32 

214 

6P 

7A 

George  L.  Clark 

2  3  5 

Stuttgart  9  ESE 

6920 

7 

34  28 

91  25 

198 

7A 

7A 

Univ.    of  Arkansas 

2  3  5  6 

c 

35  18 

93  39 

7P 

Sugar  Grove 

Logan 

35  04 

93  43 

9A 

0.  R.  Fennell 

Cleburne 

35  29 

91  58 

7A 

CLOSED  ----- 

Taylor 

7038 

Columbia 

4 

33  06 

93  27 

247 

7A 

Idella  0.  Norwood 

3 

Texarkana  WB  Airport 

7048 

Mil ler 

33  27 

94  00 

361 

MID 

MID 

U.S.    Weather  Bureau 

2  3  5  7 

c 

7262 

1 

2087 

6P 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Vlola^''* 

7450 

Fulton 

7 

36  2' 

91  59 

692 

7A 

CLOSED  -  -  -  -  - 

3/36/55 

Waldron 

7488 

Scott 

1 

34  54 

94  06 

675 

5P 

William  D.  Btvens 

2  3  5  7 

c 

7524 

I  ndependence 

7 

35  51 

91  21 

250 

6P 

A.   H.  Fast 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

36  08 

90  56 

272 

MID 

UID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

Warren 

7582 

Bradley 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

6P 

Warren  Cotton  Oil  C 

^  2  3  5 

7592 

Montgomery 

3 

34  38 

93  32 

610 

7A 

3 

West  Fork 

7694 

Washington 

7 

35  55 

94  11 

1340 

UID 

Mrs.  N.  C.  Threlkel 

c 

7744 

Fulton 

7 

36  19 

91  52 

680 

MID 

c 

White  Rock 

7772 

Franklin 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Whltecllffs 

7812 

Sevier 

33  48 

94  04 

290 

7A 

L.  H.  Snead 

Wilson 

7912 

Mississippi 

2 

35  34 

90  02 

237 

SP 

7A 

D.  0.  Anderson 

2  3  5 

Winfrey 

7936 

Crawford 

35  44 

94  06 

HID 

Clyde  F.  Headers 

c 

Wing 

Yell 

34  57 

93  28 

350 

MID 

Ulles  B.  Turner 

Wynne 

8052 

5 

35  13 

90  46 

260 

SS 

SS 

Wm.  M.  Courtney 

2  3  5 

Vellvllle 

8084 

7 

!36  13 

92  41 

760 

7A 

3 

■  Springs  3  NE 


3228  Clebu 

835  Yell 
6403  Fulto 


7  35  32  92  01 
1  35  04  93  24 
7  36  23     91  50 


t  DRAINAGE  CODE: 


2.   MISSISSIPPI     3.   OUACHITA     4.   RED     5.   SAINT  FRANCIS 


-  7^1  ^ 


REFERENCE  NOTES 

four  digit  identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  wlth- 
a  state. 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 


Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  In  "F  .,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  GS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Heather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 


Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 


Data  in  Tables  3,  5.   6.  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or 
more.  Water  equivalent  sacipleE  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drltting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  Slate  CI Imatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station.  Box  1819.  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,   6.  7.   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
-*■      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount   Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AU     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount   too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  mpde  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C- 


NWRC,   ASHEVILLE,    N.   C.   —  8-12-55  —  1005 


CORRECTIONS 

December  1954:     Flippln  CAA  AP ,  Table  2,  degree  days  should  be  770. 

Flippin  CAA  AP ,  Table  5,  maximum  on  12th  should  be  42. 
January  1955:     Table  2,   temperature  departure  for  Division  2  should  be  -0.4  and  for  the  State  +0.1, 
Eureka  Springs,  Table  2,  greatest  snow  depth  on  ground  should  be  4  on  the  10th, 
Gilbert,  Table  2     greatest  depth  on  ground  should  be  4. 
March  1955:       Honticello,  Table  2,  days  with  max  32"  or  below  should  be  0  and  days  min  0"  or  below  0, 
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ASHEVILLE:  1955 


ARKANSAS  -  JULY  1955 


WEATHER  SUMMARY 

There  were  no  unusual  extremes  of  temperature  for  July  but  precipitation  amounts  varied 
from  less  than  one-half  inch  to  nearly  10  inches.     The  State  average  precipitation  was 
3.65  inches  which  is   .07  inch  above  normal.     Average  temperature  for  the  State  was  81.7 
degrees  or  0.7  degrees  above  normal. 

Over  most  of  the  State  daily  mean  temperatures  were  normal  or  above  except  for  the  period 
from  the  15th  to  19th  when  they  were  slightly  below  normal.     The  daily  maximum  temperatures 
were  not  excessively  high.     Considerably  less  than  half  of  the  stations  reported  a  high 
temperature  of  100  degrees  or  higher.     The  highest  reported  was  104  degrees  at  Booneville 
on  the  28th.     The  lowest  temperature  for  the  month  was  60  degrees  at  Narrows  Dam  on  the 
2nd,  Eureka  Springs  on  the  3rd,  and  Mountain  Home  on  the  22nd,     The  highest  monthly  aver- 
age temperature  in  the  State  was  84.3  degrees  at  Fort  Smith  WB  Airport;   the  lowest  was 
76.3  degrees  at  Mt .  Magazine.     Monthly  averages  were  above  normal  over  all  of  the  State 
except  in  the  southern  tier  of  counties. 

There  were  two  rainy  periods  during  the  month — the  1st  to  7th  and  13th  to  24th.  During 
the  first  period,  there  were  scattered  showers.     On  the  14th  and  17th  rains  were  rather 
general  but  the  remainder  of  the  second  period  brought  only  scattered  showers.  Monthly 
precipitation  totals  ranged  from  .30  inch  at  Sugar  Grove  to  9.38  inches  at  Carlisle  1  SW. 
A  few  stations  in  the  north  central,  east  central,  and  southwest  part  of  the  State  re- 
ceived monthly  amounts  of  over  eight  inches.     About  half  the  stations  received  between 
two  and  four  inches  and  a  few  stations  in  the  west  central  and  northwest  received  less 
than  one-half  inch. 

July  weather  was  generally  favorable  to  growing  crops.     Pastures  were  good  with  cattle 
being  in  best  condition  in  many  years.     According  to  the  U.  S.  Department  of  Agriculture, 
as  July  closed,  record  crops  of  corn,  soybeans,  and  sorghums  were  forecast.     Hay  produc- 
tion was  estimated  to  be  above  last  year  but  cotton  and  rice  production  was  expected  to 
be  somewhat  below  that  of  1954.     The  grape  crop  was  expected  to  be  only  half  as  much  as 
in  1954  and  the  apple  crop  was  forecast  at  about  20%  of  the  1954  crop.     The  peach  and 
pear  crops  were  almost  completely  destroyed  by  late  spring  freezes. 


STORMS 

No  tornadoes  nor  damaging  hailstorms  were  reported  during  the  month.  Wind  losses  were 
estimated  at  $10,000  and  losses  from  electrical  storms  were  estimated  at  $32,000.  Six 
persons  were  injured  by  lightning  but  no  fatalities  were  reported. 

At  Clinton  in  Van  Buren  County  on  July  3,  two  women  were  seriously  injured  when  light- 
ning struck  the  house  while  they  were  washing  dishes.     On  July  22  near  DeQueen  two 
persons  were  struck  by  lightning  while  seeking  shelter  under  a  large  oak  tree.     On  July 
24  at  Clarksville  two  persons  suffered  minor  injureies  as  a  result  of  lightning. 

Fires  started  by  lightning  caused  damage  estimated  at  $15,000  in  Benton,  Johnson,  and 
Greene  Counties  on  July  3-6;  $6,000  in  Seiver,  Little  River,  and  Benton  Counties  on 
July  22-24;   and  $4,000  in  Unibn  County  on  July  30.     At  Gainesville  on  July  6  in  Greene 
County  lightning  struck,  setting  fire  to  a  house;   lightning  had  struck  the  same  site 
11  years  ago. 

Windstorms  caused  minor  property  damage  in  Johnson  County  on  July  4-5;  $4,000  property 
damage  in  Jackson  County  on  July  10;  $2,000  property  damage  in  Benton  County  on  July 
15;  and  considerable  crop  damage  in  Phillips  County  on  July  21. 

In  the  central  part  of  the  State  on  July  24  electrical  and  windstorms  caused  consider- 
able property  damage.     Lightning  struck  in  Conway,  Clarksville,  Russellville ,  Little 
Rock,  and  North  Little  Rock  with  damage  totaling  $7,000.     Wind  damage  was  mostly  in 
Paris  and  vicinity  and  is  estimated  at  $3,000. 

For  an  account  of  storms  for  the  month  in  more  detail  the  reader  is  referred  to  Cli- 
matological  Data  National  Summary  for  July  1955. 

Gilbert  E.  Stegall 
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8 

3 

1 

92.  1 

70.3 

81.2 

- 

0.4 

98 

10 

64 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

6.56 

1.94 

4.00 

14 

0.0 

0 

a 

2 

1 

92.  0 

70.9 

81.5 

96 

9  + 

66 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

2.  78 

0.85 

30 

0.0 

0 

8 

1 

0 

93.2 

71.2 

82.2 

99 

30 

67 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

1.56 

0.72 

15 

0.0 

0 

5 

1 

0 

94.3 

72.5 

83.4 

1.0 

101 

10 

68 

19 

0 

27 

0 

0 

0 

3.01 

-  0.97 

0.89 

13 

0.0 

0 

6 

3 

0 

92.8 

71.7 

82.3 

- 

0.3 

100 

28 

67 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

2.99 

-  1.45 

0.96 

30 

0.0 

0 

6 

3 

0 

93.5 

71  .0 

82.3 

0.3 

100 

10  + 

66 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

2.46 

-  0.67 

1.37 

14 

0.0 

0 

4 

2 

1 

93.0 

73.4 

83.2 

1.8 

100 

28 

69 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

3.79 

-  0.06 

1  .40 

7 

0.0 

0 

5 

2 

1 

92.4 

72.5 

82.5 

1.2 

98 

27 

66 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

4.43 

1.20 

1.43 

17 

0.0 

0 

8 

2 

2 

93.0 

71.1 

82.1 

98 

10 

67 

1  + 

0 

26 

0 

0 

0 

3.99 

1.96 

17 

0.0 

0 

5 

2 

2 

92.2 

70.8 

81.6 

- 

1.0 

97 

10  + 

68 

3  + 

0 

26 

0 

0 

0 

3.02 

-  0.99 

0.74 

4 

0.0 

0 

8 

0 

7 1  .  4M 

0.2 

97 

11  + 

68 

I  + 

Q 

0 

0 

0 

4.04 

0.66 

1.28 

7 

0.0 

0 

5 

4 

2 

93.2 

71.7 

82.5 

1.5 

98 

10 

67 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

4.63 

1.02 

1  .49 

6 

0.0 

0 

6 

4 

1 

71  .0 

8  2.1 

\  I 

66 

1  0 

27 

0 

0 

0 

3.22 

1.46 

22 

0.0 

0 

6 

2 

1 

95.1 

71.6 

83.4 

1.9 

100 

27  + 

67 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

3.22 

8.00 

1.01 

6 

0.0 

0 

5 

2 

1 

92.0 

70  .  3 

81.2 

97 

27  + 

64 

6 

0 

26 

0 

3.60 

0.  38 

1.05 

6 

0.0 

0 

6 

4 

1 

94.0 

73.9 

84.0 

1.5 

100 

10 

69 

2  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.67 

-  0.93 

1 .60 

17 

0.0 

0 

5 

1 

1 

92.9 

72.  1 

82.5 

98 

10  + 

68 

2 

0 

2  5 

3.13 

0.76 

16 

0.0 

0 

7 

0 

9  3.  6M 

70  .  7M 

82. 2M 

1.6 

100 

27  + 

0 

0 

0 

0 

2.31 

-  1.68 

1.37 

7 

0.0 

0 

5 

1 

1 

89.5 

71.5 

80.5 

1.3 

97 

12 

68 

1  + 

0 

19 

0 

0 

0 

4.47 

0.  54 

2.00 

14 

0.0 

0 

2 

1 

9  3.4 

71.0 

82.2 

0.2 

99 

10  + 

67 

16  + 

0 

26 

0 

0 

0 

9.29 

6.75 

4.60 

14 

0.0 

0 

6 

c 

3 

92.4 

72.2 

82.  3 

98 

11 

69 

1  + 

0 

25 

0 

0 

0 

3.38 

1.07 

6 

0.0 

0 

9 

2 

2 

92.9 

70.8 

81.9 

0.5 

98 

10 

64 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

4.14 

1.19 

1.17 

16 

0.0 

0 

7 

4 

2 

94.6 

73.6 

84.0 

2.7 

101 

10 

69 

21 

0 

28 

0 

0 

0 

4.08 

0.29 

1.28 

17 

0.0 

0 

7 

1 

91.5 

72.1 

81.8 

0.2 

99 

12 

69 

1  + 

0 

21 

0 

0 

0 

3.41 

-  0.58 

1 .66 

22 

0.0 

0 

e 

: 

1 

91.7 

72.5 

82.  1 

98 

28  + 

68 

6 

0 

24 

0 

0 

0 

2.99 

1.17 

21 

0.0 

0 

6 

1 

94.  1 

71.9 

83.0 

0.6 

100 

10 

66 

1  + 

0 

27 

0 

0 

0 

2.51 

-  1.38 

0.71 

14 

0.0 

0 

e 

0 

92.3 

72.9 

82.6 

1.8 

97 

28 

69 

5  + 

0 

25 

0 

0 

0 

5.  56 

2.12 

2  .80 

5 

0.0 

0 

e 

4 

1 

91.1 

71.5 

81.3 

0.3 

97 

10  + 

66 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

3.58 

0.02 

2.31 

6 

0.0 

0 

e 

2 

1 

82  .2 

0.7 

3.86 

0.17 

0.0 

81.7 

0.7 

3.65 

0.07 

T 

Precipitation 


DEVILS  KNOB 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FL  IPPIN  CAA  AP 

FORT   SMITH   WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRANNIS 

GRAVETTE 

GREEN  MOUNTAIN 

HARR ISON 

HOPE   3  NE 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MENA 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NmROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PAR  I  S 

PERRYVILLE 
ROGERS 

RUSSELLV I LLE 
SHERIDAN  TOWER 
SI  LOAM  SPRINGS 
SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

D I  V  I  S  I  ON 

DELTA  DIVISION 

ARKAOELPHIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE   L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

BR  INKLEY 

CAMDEN  1 

CORNING 

CROSSETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

OES  ARC 

DUMAS  1 

EL   DORADO  CAA  AP 

FORDYCE   6  W 

HELENA 

JONESBORO 

KEO 

MAGNOLIA   3  N 

MARIANNA   2  S 

MARKED  TREE 

MONTICELLO   3  S 

NEWPORT 

PARAGOULD 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

WARREN 

W I LSON 

WYNNE 

D  I  V  I  S  I  ON 

STATE 


See  refereoce  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


A980TT 
AL  KIA 
ALUM  FORK 
ALV 

AMITY  3  N6 

ANTOINE 
API.  IN   1  M 
AHKAOcLPMlA 
ARKANSAS  C ITY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BAT€SVILLE  LIVESTOCK 
BATESVlLLt  L  AND  U  NO  1 

8EATV  LAKE 
BEAVER 
BEECH  bROVE 
BEEOEVlLLt 
BENTON 

BENTUNV illE 
BERRYVlLLE  *.  Nw 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLOfF  CITY 
BLYTHEVlLLE 
BOONEVILLE 
BOUGHT ON 

BRAUFURU 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOMER 
BOHOETTE 
CABOT  SW 

CALICO  ROCK. 
CAHOEN  1 

camp  chaffee 
carlisle  1  sm 
Clarendon 

CLARKSVlLLE 
CL INTON 
COLO  SPRINGS 
CONWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMHlNS  FARM 

OAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

OERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOb 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL  OORAUO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
fAYETTtVlLLt  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FOROYCE  6  M 

FORESTER  <•  WNW 

FORT  SMITH  we  AP  fi 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  MILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 
GRANN  I  S 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 

GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GUROON 

HAMPTUN 

HARR ISON 

HeeER  SPRINGS  3  NE 

HtCTOft 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  Nt 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS    1  NK^ 
HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSieviLLE 

JONESBOflO 

KEO 

LAKE  CITY 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  H8  AP  I 
LITTLE  ROCK  F iLTtR  PL 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 

MAO  1  SON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAi*MOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 


2.09 
3.57 


2.40 
3.90 
1.55 


5.03 
3.00 
.42 
3.91 


.02 
.07 

2.*7 

,0b 

1.05 
.08 


.10 
1  .10 


2. 81 
8.60 
4.19 


.10      .02  .03 


.34  .40 
1.&3  .30 


1.63     .71  1. 


10     11  12 


2.0i  .28 
1.5i> 


.33  1.25 
.02  .^0 
.01  1.20 
.02  .09 
T  1.70 

.Hb  1.09 
.28 
.27 

.05  T 


1  .21 
.16 
.20 


.47 
1.11 


3.95  ,08 


.08 
2,77 


1.10 
.59 
.35 


2.0U  1*34 
.06  .06 
.S»U  .17 
.07  1.32 


T        1  .33 
1.17 
.12  1.1* 
.41  .70 


1.96  .34 


19     20  I  21     22     23  24 


25    26  27 


1.06  1.4'. 


1.00  .73 
.04 

1.94 


1.1.8  .04 


.42 

.06 


1.27 

T 

1.38 


1  .56 
.26 


28    29  30 


.23     ,05  .03 


1.10 
.17 
1.37 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNh 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAV  L  AND  0  NO  8 
MORH ILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  W 
MULBERRY 
NARROWS  DAM 

NASHVlLLfc  PEACH  SU8STA 

NATMAN 

NEWMOPE 

NEWPORT 

NIMROD  0AM 

OOELL 

ODEN 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD 

PARIS 

PARKIN 

PEHRYV ILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCL IFF 
H  ISDN 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  £ 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
sue lACO 

SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 
WALNUT  RIDGE  CAA  AP 
MARKtN 
WASH ITA 
WHITE  ROCK 

WH  ITECL IFFS 
.WILSON 
WYNNE 
YELLVlLLt 


5.02 
l.Oi, 
6.<fl 


Day  of  month 


.25  .UQ 


.08  .60 
.62  l.^O 


.76  1.49 
.20      .14  .30 


.05  1.29  .02 
.05  .02  1.26 
.76      .23  1.04 


.37      .03  1.07 


.35      .07  ^.31 


10     11  12 


13     14  15 


.53  ,31 
1.25 
1.11 


.06     .62  .11 


.75  2.16 
.Ob  .60 
.15  .03 


.60  1.97 
.22  .16 
.05  .25 


.95 
2.70 


.76 
1  .60 
.70 


.12 
.51 

. 10  1.28 
.35  .21 


.06 
.42 
1.53 

.06 

.07 
.01 


.01  T 
.U4     T  T 
2.50 

.9 

.25      .50  T 


19     20  21 


.21 
.60  .13 
.04  .05 
2.10 


.09  .13 

.15  .28 


.16   1,81  T 


3.00  .56 


1.02 
1.17 


.20  .20 

.44 

.15 


25     26  27 


28     29     30  31 


.06 
1  .40 


Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1956 


Station 



Day 

Of 

Montll 

• 

tr 

■0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
67 

88 
68 

91 
67 

93 
69 

98 
70 

94 

70 

94 

73 

96 
72 

97 
70 

97 
70 

94 
75 

90 
75 

86 
72 

92 
70 

87 
69 

85 
59 

88 
68 

90 
68 

95 
70 

94 

70 

93 
70 

92 
70 

94 

70 

94 
69 

95 
70 

96 

71 

96 

72 

95 
74 

97 
66 

96 
74 

92.7 
70.2 

4RKADELPM1A 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
68 

88 
71 

91 
70 

92 
71 

94 
72 

94 
72 

95 
72 

97 
71 

100 
72 

99 
75 

95 
75 

95 
76 

67 
74 

91 
7  1 

86 
70 

84 
70 

94 
58 

98 
66 

95 
71 

94 

72 

93 
72 

90 
66 

94 
73 

94 
72 

95 
72 

97 
73 

99 
74 

99 
76 

100 
76 

98 
75 

93.8 
71.8 

^SHDOWN 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 
72 

92 
70 

94 
62 

95 
68 

96 
72 

97 
74 

97 
76 

99 
71 

100 
70 

98 
72 

96 
72 

96 
71 

92 
73 

86 
70 

86 
69 

84 
69 

88 
71 

95 
58 

91 
70 

96 
69 

94 

72 

94 
71 

96 
71 

96 
73 

96 
71 

97 
72 

4e 

73 

99 
74 

99 
75 

97 
75 

94.4 
71.2 

■ULD  KNOB 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
57 

91 
71 

89 
67 

91 
67 

93 
69 

92 
70 

92 
70 

96 
69 

96 
72 

92 
71 

91 
74 

89 
74 

88 
73 

90 
70 

88 
71 

85 
73 

86 
76 

92 
70 

94 
71 

90 
72 

89 
71 

91 
71 

92 
73 

93 
70 

94 

72 

97 
71 

95 

73 

96 
76 

94 
74 

93 
74 

91.5 
71.2 

BATtSVlLLE  LIVesTOCK 

MAX 
MIN 

89 
63 

89 
64 

91 

65 

93 
62 

92 
61 

90 
65 

93 
66 

93 
67 

94 
67 

97 
67 

96 
66 

95 
66 

92 
69 

89 
70 

90 
57 

92 
64 

89 
64 

89 
56 

66 
67 

93 
65 

96 
70 

85 
67 

91 
67 

91 
59 

91 
67 

93 
70 

94 
67 

97 
71 

97 
71 

98 
71 

97 
69 

92.3 
66.6 

9ATESVILLE   L  AND  0  NO  1 

MAX 
MIN 

89 
68 

93 
66 

90 
69 

93 
70 

89 
66 

92 
69 

93 
69 

94 
70 

96 
69 

98 
70 

96 
67 

92 
70 

90 
74 

86 
74 

93 
73 

91 
69 

86 
70 

90 
59 

93 
69 

95 
59 

91 
70 

92 
73 

90 
70 

90 
70 

96 
70 

96 
71 

98 
70 

99 
72 

96 
73 

98 
73 

96 
70 

93.0 
70.1 

BtNTON 

MAX 
MIN 

89 
71 

90 

92 

90 

92 

92 

93 

93 

96 

98 

96 

95 

92 

86 

93 
70 

86 

70 

86 

70 

69 
59 

92 
59 

94 

70 

90 
72 

90 
72 

91 
70 

94 
72 

94 
69 

94 

70 

95 
70 

97 
72 

97 
74 

96 
74 

93 
74 

92.4 

8ENT0NV ILLE 

MAX 
MIN 

91 
66 

89 
68 

88 
66 

90 
65 

91 

68 

93 
69 

94 
68 

94 
69 

94 
67 

95 
68 

92 
66 

89 
65 

90 
62 

89 
68 

94 
66 

89 
54 

84 
62 

82 
56 

91 
56 

93 
64 

93 
66 

93 
68 

93 
69 

95 
69 

94 

68 

95 
59 

96 
69 

96 
68 

97 
69 

97 
59 

93 
68 

92.1 
67.0 

BLVTHEV ILLE 

MAX 
MIN 

89 
70 

94 
74 

98 
74 

93 
67 

93 
67 

90 
71 

95 
73 

91 
74 

92 
76 

94 
78 

94 
76 

91 
77 

89 
72 

89 

73 

88 
73 

86 
71 

92 
74 

96 
77 

96 
78 

94 
77 

96 
79 

94 
77 

92.4 
74,0 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

93 
71 

92 
72 

91 
71 

92 
69 

93 
70 

96 
70 

99 
72 

99 
73 

101 

73 

101 
74 

99 
69 

97 
72 

95 
59 

90 
72 

97 
70 

94 
67 

88 
70 

94 
72 

96 
59 

100 
69 

98 
69 

99 
72 

98 
59 

97 
71 

101 
71 

101 
71 

103 
70 

104 
72 

102 
72 

103 
75 

99 
75 

97.1 
71.0 

HR INKLEV 

MAX 
MIN 

89 
69 

100 
70 

90 
72 

87 
62 

88 
73 

89 
70 

90 
67 

90 
74 

96 
68 

98 
80 

98 
71 

96 
70 

92 
70 

86 
73 

91 
72 

88 
72 

88 
70 

87 
71 

92 
69 

94 
67 

92 
56 

93 
65 

90 
66 

93 
65 

94 
66 

102 
66 

95 
75 

94 
73 

97 
76 

90 
74 

92.3 
70.1 

AMDEN  1 

MAX 
M  IN 

94 
68 

96 
68 

91 
70 

96 
70 

92 
70 

96 
74 

98 
74 

98 
74 

100 
73 

102 
72 

101 
74 

98 
73 

97 
74 

94 
74 

84 
71 

93 
72 

91 
72 

87 
70 

91 

70 

96 
70 

98 
71 

96 
72 

96 
70 

94 
73 

95 
72 

98 
74 

99 
73 

99 
76 

101 
76 

101 
76 

loo 

72 

«5.6 
72.1 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

94 
73 

92 
71 

90 
71 

92 
69 

94 
70 

97 
71 

98 
72 

99 
75 

97 
71 

100 
73 

97 
76 

95 
72 

94 
69 

92 
73 

92 
70 

93 
58 

83 
59 

85 
72 

91 
71 

94 

69 

96 
71 

96 
72 

94 
69 

94 
71 

63 
70 

97 
72 

98 
71 

97 
73 

96 
76 

99 
75 

99 
74 

94.2 
71.6 

CLARKSV ILLE 

MAX 
MIN 

92 
72 

90 
71 

92 
71 

93 
70 

91 
59 

93 
72 

94 
71 

96 
72 

97 
73 

98 
74 

97 
72 

96 
72 

97 
72 

90 
72 

86 
68 

85 
69 

85 
59 

86 
71 

94 

70 

95 
69 

93 
71 

97 
69 

94 

70 

94 
71 

95 
68 

96 

72 

97 
71 

96 
72 

100 
74 

96 
75 

94 

73 

93.8 
71.2 

CONWAY 

MAX 
MIN 

91 
68 

91 
69 

92 
70 

91 
69 

89 
70 

91 
72 

93 
71 

94 
73 

96 
72 

97 
73 

95 
73 

93 
74 

90 
73 

66 
73 

93 
70 

91 
72 

87 
70 

85 
69 

94 
70 

95 
71 

93 
73 

92 
70 

94 
71 

94 

72 

93 
71 

94 
74 

97 
72 

96 
75 

99 

76 

98 
76 

96 
76 

92.9 
71.8 

CORNING 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
72 

96 
72 

92 
72 

95 
67 

92 
71 

92 
72 

93 
72 

96 
75 

97 
75 

95 
73 

93 
69 

92 
73 

92 
76 

84 
68 

91 
59 

92 
72 

86 
72 

89 
71 

92 
75 

94 
74 

94 
74 

92 
73 

92 
72 

87 
71 

94 
75 

95 
75 

97 
77 

97 
77 

97 
77 

94 

76 

92.6 
72.9 

^ROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
64 

92 
65 

93 
68 

92 
71 

93 
71 

93 

70 

94 

72 

96 
70 

98 
70 

97 
73 

96 
71 

91 
74 

80 
72 

86 
72 

82 
69 

87 
71 

89 
70 

91 
65 

95 
65 

92 
72 

88 
70 

91 

70 

92 
71 

95 
72 

95 
71 

96 
72 

96 

76 

96 
73 

94 
74 

93 
72 

92.  1 
70.3 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
68 

93 
66 

89 
69 

92 
67 

93 
70 

94 
72 

95 
73 

96 
71 

96 
72 

96 
73 

95 
76 

90 
73 

81 
72 

90 
72 

86 
68 

85 
68 

89 
70 

92 
68 

94 
69 

92 
72 

69 
73 

91 

72 

93 
72 

94 
71 

95 
71 

95 

72 

96 
73 

96 
76 

94 

72 

91 
73 

92.0 
70.9 

DAROANELLE 

MAX 
MIN 

91 
73 

91 
73 

85 
71 

90 
70 

93 
74 

93 
73 

95 
74 

96 
75 

96 
76 

96 
76 

97 
73 

94 
75 

92 
76 

85 
73 

92 
71 

66 
72 

87 
72 

87 
73 

92 
71 

93 
71 

93 
73 

91 
70 

93 
71 

96 
71 

93 
71 

94 
74 

96 
74 

96 
75 

97 
77 

97 
77 

93 
75 

92.7 
73.1 

Dt  QUEEN 

MAX 
MIN 

94 
68 

93 
69 

94 
68 

97 
66 

96 

69 

98 
68 

98 
71 

99 
71 

100 
71 

102 
70 

99 
70 

96 
69 

96 
58 

94 
71 

94 
58 

86 
66 

86 
67 

91 
71 

94 
65 

96 
57 

97 
55 

95 
70 

94 
67 

96 
69 

96 
70 

97 
69 

98 
59 

100 
70 

99 
73 

100 
73 

96 
71 

95.6 
69.0 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
69 

92 
70 

93 
69 

91 
67 

93 
70 

93 
69 

96 
73 

95 
72 

97 
72 

95 
74 

95 
73 

95 
72 

90 
73 

86 

72 

92 
70 

86 
70 

89 
69 

88 

70 

93 
71 

95 
70 

96 

70 

93 
71 

93 
72 

93 
70 

95 
72 

96 

72 

97 
73 

98 

76 

99 
75 

96 
73 

93.2 
71.2 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

83 
66 

83 
66 

83 
67 

84 
65 

84 
62 

86 
70 

86 

70 

88 
70 

88 
71 

90 
73 

89 
72 

87 
69 

88 
68 

81 
69 

86 
58 

84 
67 

76 
66 

81 
57 

86 
57 

88 
56 

86 
73 

89 
66 

86 
69 

86 
66 

87 
57 

68 

70 

90 
72 

91 
75 

93 
74 

93 
77 

89 

70 

66.4 
69.1 

OUMAS  1 

MAX 
MIN 

9V 
69 

94 
69 

91 
70 

95 
70 

97 
71 

97 
71 

96 
70 

98 
74 

100 

73 

101 
74 

98 

76 

96 
75 

91 
74 

62 
74 

82 
74 

89 
71 

86 
70 

91 
71 

95 
68 

99 
71 

90 
73 

91 
72 

93 
71 

94 
71 

97 
73 

98 
74 

99 
75 

96 
75 

100 
77 

97 
76 

94 

75 

94.3 
72.5 

EL   DORADO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
67 

91 
68 

93 
69 

93 
71 

93 
71 

92 
72 

93 
75 

94 
74 

97 
74 

99 
73 

96 
74 

95 
76 

90 
74 

82 
71 

86 
7  1 

87 
59 

89 
59 

89 

70 

92 
69 

95 
69 

94 

72 

89 
71 

91 
66 

92 
72 

93 
73 

96 
72 

99 
73 

100 
75 

96 

73 

97 
74 

92 
73 

92.8 
71.7 

EUREKA  SPRINSS 

MAX 
MIN 

89 
67 

89 
70 

88 
60 

90 
60 

90 
67 

90 
71 

92 
72 

92 
73 

94 
74 

95 
70 

91 
68 

90 
69 

89 
66 

86 
69 

94 
65 

85 
64 

82 
55 

82 
50 

90 
68 

92 
67 

93 
69 

91 
58 

93 
70 

92 
59 

93 
69 

94 
72 

96 
73 

95 
71 

95 
—  73 

97 
73 

92 
69 

91.0 
66.4 

FAVETTEVILLE 

MAX 
MIN 

89 

70 

89 
71 

90 
71 

91 

70 

91 
71 

92 
73 

93 
73 

94 
72 

94 
73 

94 
73 

94 
68 

91 
70 

91 
56 

89 
70 

93 
68 

89 
67 

82 
67 

82 
68 

91 
69 

91 
67 

92 
68 

91 
69 

90 
70 

91 
71 

92 
70 

93 
73 

94 

71 

95 
71 

94 

73 

96 

72 

93 
71 

91.3 
70.2 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
69 

87 
70 

88 
67 

89 
65 

90 
69 

92 
72 

92 
70 

92 
72 

92 
69 

92 
66 

93 
66 

89 
67 

90 
63 

88 
69 

93 
67 

89 
66 

61 
65 

82 
67 

89 
66 

90 
65 

91 
65 

91 
67 

89 
66 

92 

70 

91 
70 

91 
71 

93 
68 

96 
68 

95 
70 

95 
70 

92 
59 

90.3 
68.0 

FAVETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
67 

88 
70 

89 
68 

90 
66 

91 

69 

92 
72 

94 
71 

94 
72 

96 
72 

96 
71 

94 
57 

91 
68 

91 
64 

91 
68 

94 
65 

91 
57 

82 
65 

83 
66 

91 
66 

91 
56 

93 
66 

92 
68 

91 
57 

91 
56 

92 
58 

93 
71 

96 
70 

97 
66 

97 
70 

99 
69 

93 
56 

91.6 
68.2 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
70 

93 
68 

89 
67 

92 
68 

92 
67 

93 
68 

94 
70 

96 
73 

97 
71 

98 
71 

94 

70 

93 
71 

92 
70 

83 
71 

94 
67 

69 
56 

84 
66 

66 
66 

93 
71 

96 
70 

92 
70 

91 
70 

94 
70 

92 
72 

95 
68 

95 

72 

98 
70 

98 
71 

99 
71 

98 
73 

94 
71 

93.1 
69.7 

FORDYCE   6  M 

MAX 
MIN 

86 
68 

92 
70 

94 
67 

91 
66 

94 

67 

96 
72 

96 
74 

96 
74 

97 
72 

100 
71 

96 
73 

96 
74 

94 
70 

80 
72 

90 
72 

69 
70 

88 

70 

88 
69 

93 
68 

96 

70 

94 
72 

91 
69 

92 

70 

94 

72 

96 
72 

96 

73 

97 
74 

100 
74 

95 
74 

98 
71 

96 
72 

93.5 
71.0 

FORT   SMITH   WB  AP 

MAX 
MIN 

95 
71 

93 
72 

89 
72 

93 
70 

94 
71 

96 
73 

99 
74 

100 
76 

98 
73 

99 
74 

97 
73 

95 
76 

96 
73 

92 
74 

92 
72 

94 

70 

66 
71 

88 
72 

94 
72 

94 

72 

97 
72 

97 
72 

94 
72 

95 
71 

100 
71 

99 
74 

98 
72 

100 
75 

100 
78 

101 
77 

98 
75 

95.6 
72.9 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

90 
71 

89 
71 

88 
67 

92 
66 

92 
66 

94 
68 

96 
67 

96 
66 

97 
66 

97 
67 

96 
66 

94 
66 

94 
63 

88 
67 

93 
66 

92 
65 

82 
65 

84 
66 

92 
55 

93 

64 

94 
65 

94 
66 

90 
67 

94 
58 

93 
66 

94 
67 

96 
66 

97 
67 

98 
69 

99 
69 

96 
69 

93.0 
66.6 

OILBERT 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
65 

88 
66 

88 
66 

89 
66 

93 
67 

93 
64 

94 
69 

96 
68 

96 
69 

93 
69 

91 
69 

92 
57 

85 
73 

94 
67 

89 
55 

85 
63 

86 
67 

92 
68 

94 
67 

93 
59 

93 
59 

94 

70 

92 
70 

92 
66 

96 
67 

96 
67 

97 
67 

95 

72 

97 
73 

92 
71 

92.1 
67.9 

GRANN IS 

MAX 
MIN 

91 
68 

89 
68 

89 
68 

93 
66 

94 
68 

96 
77 

96 
74 

97 
71 

96 
70 

98 
70 

94 
70 

96 
72 

92 
72 

89 
71 

84 
68 

80 
65 

80 
68 

65 
70 

89 
66 

90 
68 

91 
69 

92 
69 

66 
67 

91 
69 

91 
68 

91 
69 

92 
70 

93 
70 

92 
72 

94 
74 

90 
71 

91.0 
69.6 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 
69 

90 
66 

90 
66 

90 
68 

92 
71 

93 
71 

94 
71 

94 
68 

96 
68 

94 
66 

92 
78 

92 
55 

94 
68 

94 
66 

91 
65 

84 
66 

84 
57 

92 
65 

92 
66 

94 
55 

93 
67 

95 
69 

95 
69 

93 
68 

94 
71 

96 
69 

96 
69 

97 
70 

97 
70 

95 
70 

92.6 
68.2 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
66 

90 
66 

88 
64 

90 
66 

88 
64 

90 
65 

92 
66 

91 
68 

94 
70 

96 
68 

92 
68 

90 
64 

92 
68 

88 
66 

89 
70 

68 
64 

80 
64 

88 
68 

86 
70 

89 
69 

90 
70 

92 
72 

94 
74 

92 
74 

«4 

70 

96 
70 

99 
72 

96 
76 

99 
76 

94 
68 

91.3 
6a. 6 

HARR  rSON 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
67 

86 
67 

90 
66 

86 

66 

92 
67 

92 
69 

93 
71 

96 

70 

96 
68 

94 
68 

91 
67 

90 
66 

84 
66 

96 
64 

90 
67 

84 

63 

86 
66 

90 
66 

93 
66 

92 
57 

92 
62 

93 
53 

93 
63 

94 
62 

95 
67 

95 
69 

95 
69 

95 
70 

96 
69 

97 
67 

91.7 
66.6 

HELENA 

MAX 
MIN 

92 
72 

95 
72 

95 
73 

91 
72 

90 
70 

91 
72 

94 
69 

95 
75 

98 
75 

99 
76 

96 
76 

95 
76 

89 
74 

81 
74 

89 
73 

87 
71 

82 

70 

89 
70 

94 
72 

96 

73 

93 

73 

92 
70 

89 
72 

90 
74 

94 

71 

96 
77 

98 

77 

100 
77 

99 

77 

97 
77 

96 

75 

93.0 
73.4 

HOPE    3  NE 

MAX 
MIN 

93 
70 

90 
70 

91 
68 

92 
71 

93 
73 

93 
73 

94 

73 

96 
73 

96 
71 

99 
72 

97 
75 

94 

73 

93 
73 

66 
70 

89 
68 

88 
70 

83 
58 

90 
66 

91 
69 

94 
71 

94 
72 

92 
69 

92 
69 

94 

72 

95 
72 

96 
73 

96 
74 

97 
76 

92.8 
71.3 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1955 


Station 

Day 

Oi 

Month 

rage 

1 

2 

3 

j 

4 

7 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 
MIN 

88 
71 

90 
70 

90 
72 

93 
69 

93 
73 

95 
76 

95 
75 

97 
76 

99 
77 

96 
77 

101 
74 

95 
76 

95 
75 

82 
73 

89 
72 

68 
71 

86 
69 

65 
70 

92 
70 

95 
72 

93 
73 

88 
71 

93 
69 

93 

72 

93 
71 

95 
75 

98 
77 

93 
75 

96 
78 

100 
77 

96 
75 

93.3 
73.3 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

^1 

70 

91 
72 

96 
71 

95 
71 

93 
66 

93 
70 

93 
69 

94 
74 

97 
74 

95 
76 

92 
73 

90 
72 

89 
75 

84 
73 

91 
69 

90 
69 

86 
71 

89 
71 

93 
73 

93 
75 

37 
74 

91 
72 

91 
71 

95 
73 

94 
71 

96 
76 

98 
75 

97 
75 

95 
76 

93 
77 

93 
71 

92.4 
72.5 

MAX 
MIN 

ee 

67 

93 
67 

91 
70 

91 
68 

94 

70 

93 
70 

95 
71 

95 
71 

97 
71 

98 
70 

95 
71 

93 
75 

92 
73 

68 
73 

93 
71 

89 
70 

87 

70 

89 
68 

93 
69 

94 
71 

92 
72 

89 
71 

92 
71 

96 
74 

95 
70 

95 
72 

96 
72 

96 
73 

96 
75 

96 
75 

92 
74 

93.0 
71.1 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 
69 

90 
67 

93 
66 

91 

65 

93 
66 

93 
69 

94 
71 

96 
69 

96 
68 

95 
68 

93 
66 

93 
65 

64 
72 

94 
67 

90 
67 

86 
65 

91 
69 

95 
67 

95 
69 

90 
68 

95 
70 

92 
70 

93 
66 

95 
71 

95 
69 

97 
58 

98 
70 

100 
71 

99 
73 

95 
73 

93.4 
68.5 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
69 

90 
71 

90 
70 

92 
72 

94 
73 

95 
73 

95 
75 

97 
74 

99 
76 

95 
77 

93 
76 

90 
77 

87 
74 

93 
72 

88 

72 

66 
72 

86 

70 

93 
71 

96 
74 

92 
72 

90 
71 

93 
72 

94 
72 

95 
71 

96 
74 

98 
75 

98 
78 

98 
80 

97 
79 

94 
75 

93.2 
73.5 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
69 

91 
68 

91 
69 

92 
70 

93 
72 

93 
72 

93 
72 

94 
72 

97 
70 

97 
72 

95 
74 

90 
72 

85 
73 

86 
73 

87 
70 

62 
68 

89 
68 

93 
69 

93 
58 

94 

69 

90 
71 

91 
69 

92 
70 

97 
73 

94 
72 

96 
70 

95 
72 

97 
73 

97 
73 

91 
72 

92.2 
70.6 

MALVLRN 

MAX 
MIN 

89 
68 

91 
66 

91 
67 

94 

70 

95 
70 

94 

70 

95 
71 

95 
71 

98 
71 

96 
71 

97 
73 

95 
76 

93 
74 

84 
72 

93 
70 

89 

70 

86 

70 

97 
69 

96 
69 

95 
70 

95 
70 

94 
72 

93 
70 

94 
71 

94 
70 

95 
71 

97 
71 

99 
72 

99 

72 

98 
74 

95 
74 

94.3 
70.8 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

93 
68 

95 
67 

94 
67 

94 
67 

94 
65 

93 
67 

95 
66 

96 
69 

94 
69 

98 

70 

95 
67 

92 
69 

91 
69 

85 
72 

84 
66 

92 
65 

84 
63 

89 
70 

97 
69 

95 
70 

94 
58 

92 
58 

94 
69 

66 

72 

95 
68 

97 
70 

96 

70 

99 
71 

96 
73 

97 
70 

94 
70 

93.4 
68.7 

MARIANNA   2  S 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 
69 

93 
69 

92 
68 

90 
68 

91 
68 

91 

73 

93 
72 

95 
74 

97 
73 

94 
74 

91 
73 

88 
73 

80 
73 

88 

70 

85 
69 

85 
70 

85 
71 

91 
70 

94 
73 

91 
58 

89 
71 

96 
73 

91 
70 

93 
73 

95 
73 

95 
74 

96 
76 

97 
74 

93 
73 

91.4 
71.4 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
70 

95 
71 

95 
71 

95 
67 

93 
66 

95 
69 

95 
71 

95 
72 

98 
75 

96 
74 

94 
70 

92 
73 

90 
72 

82 
73 

92 
71 

90 
71 

88 
70 

91 
72 

94 
72 

95 
71 

90 
59 

92 
71 

90 
70 

93 
70 

95 
74 

97 
75 

97 
75 

97 
76 

95 
76 

95 
74 

93.2 
71.7 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

88 

70 

89 
70 

89 
67 

89 
67 

94 
67 

95 
68 

95 
69 

93 
67 

90 
66 

68 
67 

85 
73 

92 
66 

89 
70 

86 
68 

83 
67 

90 
67 

93 
66 

90 
69 

92 
57 

94 
71 

91 
69 

93 
69 

93 
73 

95 
73 

95 
71 

95 
72 

95 
73 

90 
69 

91.1 
69.0 

MENA 

MAX 
M  IN 

89 
71 

89 
71 

90 
70 

92 
68 

93 
72 

94 

72 

94 

73 

95 
73 

97 
74 

97 
73 

95 
70 

92 
73 

91 
72 

66 
71 

90 
69 

85 
69 

63 
71 

86 

70 

90 
68 

91 
59 

93 
69 

91 
69 

87 

57 

90 
72 

91 
59 

91 
72 

93 
72 

94 
71 

96 
71 

93 
74 

90 
70 

81.3 
70.8 

MONTICELLO   3  S 

MAX 
MIN 

91 
67 

92 
68 

93 
67 

93 
70 

95 
67 

95 
73 

94 

73 

95 
74 

97 
73 

99 
65 

100 
76 

95 
75 

90 
69 

60 
69 

88 
72 

89 
73 

67 
71 

92 
69 

92 
67 

95 
58 

93 
74 

90 
71 

92 
70 

92 
71 

94 
74 

96 
72 

97 
72 

96 
71 

94 

73 

97 
73 

97 
73 

93.2 
71.0 

MORR ILTON 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
69 

89 
70 

90 
70 

91 
71 

94 

71 

95 
71 

95 
76 

97 
71 

98 
72 

95 
72 

93 
75 

90 
75 

67 
74 

94 
71 

91 
71 

86 
70 

89 
70 

93 
71 

95 
71 

93 
73 

92 
70 

95 
70 

97 
71 

96 
69 

97 
71 

97 
71 

99 
72 

100 

73 

100 
76 

96 
74 

93.6 
71.6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
72 

90 
67 

90 
65 

92 
68 

92 
67 

93 
75 

94 
76 

95 
71 

96 
68 

98 
68 

97 
69 

92 
67 

90 
73 

66 
69 

91 
70 

86 
69 

31 

70 

90 
66 

90 
67 

93 
68 

95 
69 

93 
69 

93 
70 

93 
67 

93 
68 

94 

58 

96 
69 

96 

72 

97 
73 

97 
69 

92.4 
69.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

33 
65 

60 
65 

61 
65 

83 
65 

82 
66 

83 
68 

65 
70 

87 

69 

67 
70 

92 
63 

66 
71 

84 
76 

83 
69 

79 
67 

65 
68 

81 
65 

60 
62 

80 
66 

82 
57 

88 
65 

86 
67 

67 
71 

85 
69 

85 
71 

65 
67 

88 
70 

89 
59 

90 
76 

65 
71 

84.5 
68.1 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
67 

86 
67 

90 
68 

90 
66 

90 
67 

92 
66 

94 
71 

95 
69 

96 
70 

94 
70 

92 
71 

92 
66 

93 
69 

90 
67 

87 
65 

82 
66 

87 

67 

90 
70 

93 
70 

92 
70 

91 
60 

92 
60 

88 
60 

94 
76 

94 
71 

96 
73 

97 
72 

98 
74 

97 
74 

93 
72 

91.8 
68.6 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

87 
7<. 

89 
67 

89 
66 

87 
69 

91 
68 

90 
68 

91 
68 

92 
71 

94 
70 

95 
71 

97 
70 

93 
72 

91 
66 

90 
74 

84 

69 

94 
66 

89 
66 

83 
63 

37 
71 

93 
70 

95 
72 

90 
70 

92 
70 

94 
73 

87 
69 

93 
70 

94 

70 

99 
72 

98 

73 

96 
75 

96 
73 

91.6 
70.2 

NARROWS  UAM 

MAX 
MIN 

69 

60 

67 

65 

67 

67 

67 

66 

68 

68 

70 

71 

70 

74 

70 

70 

69 

68 

65 

67 

57 

70 

69 

69 

69 

68 

68 

70 

73 

72 

72 

68.6 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
69 

90 
68 

90 
67 

93 
68 

95 
68 

96 

70 

96 
70 

96 
70 

97 
70 

100 
74 

100 
76 

95 
74 

97 
74 

90 
70 

89 
67 

85 
68 

85 
69 

87 
57 

90 
69 

93 
70 

95 
72 

92 
69 

90 
70 

91 
70 

94 
69 

95 
70 

96 
72 

98 
73 

97 
74 

99 
74 

93.4 
70.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

94 
68 

95 
70 

97 
72 

98 
68 

92 
67 

96 

70 

96 
69 

96 
71 

98 
70 

98 
73 

96 
71 

96 
72 

92 
74 

85 
73 

94 
72 

92 
72 

89 
71 

92 
77 

94 

70 

96 
71 

94 
71 

93 
73 

95 
70 

93 
73 

97 

70 

98 
73 

100 
72 

ipo 

73 

100 
76 

97 
75 

95 
73 

95.1 
71.6 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
69 

93 
68 

90 
68 

92 
70 

93 
70 

93 
70 

95 
75 

97 
71 

99 
70 

100 
70 

96 
70 

95 
72 

93 
66 

67 
66 

94 
69 

90 
69 

88 
68 

85 
57 

93 
70 

96 
70 

96 
69 

95 
68 

95 
71 

96 
66 

95 
70 

96 
69 

97 
71 

96 
73 

99 
74 

99 
71 

94.2 
69.9 

OKAY 

MAX 
MIN 

92 
71 

93 
71 

92 
69 

94 
66 

95 
71 

96 
73 

97 
74 

96 
74 

97 
73 

100 
72 

99 
72 

98 
73 

96 

72 

91 
75 

88 
70 

38 
70 

86 
71 

88 
71 

93 
69 

94 
70 

95 
70 

94 
73 

91 
70 

93 
72 

95 
73 

95 

72 

96 
72 

98 
73 

98 
74 

99 
76 

95 
72 

94.4 
71.8 

OZARK 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
71 

92 
70 

94 
69 

92 
68 

94 
70 

91 
72 

97 
71 

98 
76 

100 
72 

100 
71 

97 
72 

94 

70 

89 
72 

94 
67 

94 
68 

87 
67 

89 
71 

92 
76 

93 
69 

97 
70 

92 
69 

92 
70 

97 
70 

97 
69 

97 
70 

99 
70 

101 
72 

101 
73 

101 
75 

97 
73 

94.9 
70.8 

PARAGOULD 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
68 

94 
68 

95 
69 

90 
64 

93 
66 

91 
69 

92 
73 

96 

72 

95 
73 

92 
72 

91 
66 

89 
68 

86 
73 

69 
67 

69 
63 

39 
67 

87 

70 

92 
71 

93 
72 

91 
71 

91 
71 

90 
70 

90 
70 

92 
70 

94 
74 

97 
72 

97 
72 

96 
75 

94 
75 

92 
71 

92.0 
70.3 

PAR  IS 

MAX 
MIN 

95 
71 

93 
71 

92 
69 

95 
68 

91 
69 

94 
70 

96 
71 

99 
78 

99 
71 

98 
72 

96 
70 

96 
71 

95 
70 

90 
71 

94 

70 

95 
69 

88 
69 

90 
71 

94 
69 

96 

68 

97 

70 

96 

70 

95 
70 

97 
70 

95 
70 

100 
71 

99 
74 

99 
70 

100 
74 

100 
76 

97 
72 

95.6 
70.8 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 
75 

93 
66 

91 
68 

94 
69 

96 
66 

97 
69 

97 
69 

96 
66 

99 
76 

96 
66 

95 
70 

94 
71 

86 
73 

97 
69 

91 
66 

66 
68 

92 
67 

94 
67 

96 
68 

95 
69 

93 
68 

96 
57 

98 
57 

94 
56 

97 
58 

97 
66 

98 
69 

98 
71 

98 
72 

94 
70 

94.7 
69.1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

89 
70 

93 
69 

89 
69 

92 
71 

94 
76 

95 
73 

96 
74 

98 
75 

99 
75 

100 
76 

96 
75 

96 
76 

92 
76 

83 
74 

93 
75 

69 
75 

87 
71 

89 

70 

93 
70 

96 
74 

90 
75 

92 
72 

93 
72 

96 
75 

97 
74 

98 
75 

98 
76 

98 
77 

99 
78 

99 
77 

95 
76 

94.0 
73.9 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
69 

91 
68 

92 
71 

90 
71 

94 
71 

95 
72 

95 
72 

95 
73 

96 
73 

98 
72 

96 
74 

94 
76 

91 
74 

84 
73 

92 
70 

69 
70 

85 
70 

87 
70 

92 
69 

95 
71 

89 
73 

91 

72 

93 
71 

95 
74 

96 
72 

97 
72 

95 
73 

97 
75 

96 
76 

97 
74 

93 
75 

92.9 
72.1 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

91 
69 

93 
69 

92 
68 

94 
68 

93 
66 

92 
69 

92 
66 

93 
72 

98 
71 

98 
73 

94 
72 

91 
70 

92 
74 

88 
74 

90 
67 

90 
66 

90 
71 

94 
69 

95 
72 

92 
71 

92 
70 

93 
59 

90 
72 

95 
71 

97 
72 

100 
71 

100 
72 

99 
75 

96 
76 

95 
73 

93.6 
70.7 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

87 
68 

69 
66 

90 
68 

90 
70 

90 
72 

69 
71 

91 
72 

90 
72 

92 
72 

93 
72 

94 
75 

97 
76 

94 
74 

84 
72 

75 
72 

85 
70 

82 
71 

84 

70 

85 
59 

90 
56 

92 
70 

90 
71 

87 
71 

87 
70 

89 
70 

90 
73 

93 
73 

95 
75 

94 
75 

95 
75 

93 
72 

89.5 
71.5 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

94 
69 

88 
68 

90 
69 

90 
69 

92 
70 

95 
72 

94 
73 

96 
72 

97 
73 

99 
72 

99 
74 

99 
75 

94 
74 

93 
72 

89 
68 

89 
67 

87 
58 

60 
67 

90 
67 

90 
58 

94 
71 

96 
71 

92 
58 

92 
66 

93 
72 

95 
72 

96 
72 

97 
75 

99 
75 

96 
78 

98 
72 

93.4 
71.0 

ROGERS 

MAX 
MIN 

86 
69 

66 
70 

86 
69 

86 
66 

87 
70 

88 
70 

90 
72 

90 
72 

69 
70 

90 
71 

89 
71 

86 
70 

37 
67 

85 
71 

69 
67 

35 
67 

79 
68 

77 
66 

87 
63 

68 
53 

89 
70 

90 
70 

88 
70 

90 
72 

91 
71 

92 
72 

93 
72 

91 
71 

93 
73 

94 
74 

91 
72 

86.1 
70.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

92 
72 

90 
70 

87 

70 

91 
69 

93 
73 

93 
72 

96 
72 

97 
73 

97 
71 

97 
72 

97 
72 

94 
74 

90 
73 

37 
74 

94 
70 

90 
71 

69 
70 

85 
71 

93 
70 

95 
70 

94 
72 

92 
69 

94 
70 

96 
72 

95 
71 

96 
71 

97 
72 

98 
73 

99 
75 

97 
76 

95 
74 

93.5 
71.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
70 

93 
70 

93 
69 

91 
70 

89 
70 

91 
71 

94 
74 

95 
74 

97 
74 

96 
74 

95 
75 

93 
72 

39 
73 

81 
74 

89 
71 

86 
69 

87 
70 

90 
70 

94 
71 

96 
73 

95 
70 

90 
71 

90 
74 

92 
71 

94 

75 

95 
75 

97 
75 

97 
77 

95 
75 

96 
71 

92.4 
72.2 

SEARCY 

MAX 
MIN 

93 
64 

91 
67 

93 
70 

92 
68 

93 
68 

94 

69 

69 

94 
70 

97 
69 

98 
72 

94 
72 

91 
73 

91 
73 

67 
72 

92 
65 

39 
70 

85 
69 

87 

69 

92 
69 

95 
71 

94 

72 

90 
71 

91 
72 

94 
74 

94 
71 

94 
74 

97 
72 

97 
74 

97 
76 

96 
76 

93 
75 

92.9 
70.8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
65 

91 
67 

92 
66 

93 
65 

91 
66 

98 
70 

97 
70 

98 
69 

98 
70 

97 
70 

93 
72 

90 
70 

85 
72 

93 
70 

91 
70 

90 
69 

90 
70 

93 
68 

94 

69 

93 
70 

94 
56 

94 

69 

95 
69 

95 
69 

95 
69 

97 
71 

98 
72 

97 
72 

98 
71 

98 
72 

93.8 
69.3 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
67 

88 
68 

89 
6  8 

89 
65 

90 

91 

93 

94 

95 

95 

97 

95 

91 

92 

93 

95 

91 
62 

85 
66 

84 
63 

93 
63 

94 
63 

90 
63 

97 
67 

94 
66 

95 
6  7 

93 
68 

94 
57 

95 
56 

97 
66 

97 
58 

98 
58 

92.6 
56.4 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

91 
78 

95 
70 

93 
73 

94 
71 

96 
71 

96 
72 

96 

72 

98 
75 

100 
74 

101 
75 

96 
75 

96 
76 

90 
75 

82 
74 

92 
75 

39 
71 

88 
71 

90 
70 

95 
71 

96 
74 

93 
69 

91 
72 

92 
72 

95 
75 

97 
72 

98 
75 

96 
76 

98 
78 

99 
78 

99 
75 

93 
75 

94.5 
73.5 

B*e  reference  ooteB  follDvlng  Station  Index. 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


■  .955 


Day    Of  Monlh 


otahon 

i 

4 

5 

6 

7I 

el 

0 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

MlN 

69 

70 

72 

69 

70 

98 
73 

99 
76 

93 
73 

87 
73 

81 

74 

89 

70 

85 

70 

86 
70 

87 

70 

91 
71 

94 

72 

91 
71 

88 
71 

89 
74 

92 
72 

93 

74 

94 

74 

95 
75 

95 
75 

96 
76 

96 
73 

91.6 
72.  1 

Sub  I ACO 

MIN 

71 

72 

70 

69 

69 

9  3 
71 

97 
72 

98 
77 

97 
72 

97 
73 

97 
71 

95 
74 

94 
72 

90 
72 

94 
71 

93 
71 

91 
70 

90 
69 

94 
70 

95 
69 

97 
71 

96 
69 

97 
70 

96 
72 

96 
69 

98 
71 

99 
72 

101 
72 

102 
74 

103 
76 

100 
73 

96.6 
71.4 

TEXARICANA  WB  AP 

MlN 

71 

70 

9 1 
71 

91 

70 

92 
71 

93 
72 

94 
74 

96 
74 

95 
74 

98 
72 

98 
73 

96 
75 

94 

73 

92 
72 

86 
70 

85 
70 

86 

70 

90 
70 

92 
69 

93 
71 

94 
72 

91 

70 

91 
71 

92 
73 

93 
76 

94 

73 

95 
76 

97 
76 

95 
76 

97 
76 

94 
74 

92.7 
72.3 

Tl  IDklD  I  1^  C 

MIN 

76 

75 

8^ 
66 

85 
67 

86 
66 

86 
6'- 

87 
69 

89 
69 

Q5 
68 

80 
68 

76 
69 

83 
66 

79 
66 

78 
66 

80 
67 

87 

07 

90 
66 

84 
66 

83 
06 

35 
68 

84 
66 

87 
67 

88 
70 

90 
73 

91 
75 

.  92 
74 

91 
75 

89 
70 

86.1 
68.8 

WALORON 

MlN 

72 

71 

92 
67 

96 
65 

95 
67 

94 
68 

98 
69 

99 
71 

1 

69 

08 

- 

96 
67 

96 
66 

9i 
69 

95 
67 

93 
66 

90 
68 

92 
70 

97 
64 

98 
67 

97 
67 

98 
70 

95 
66 

97 
67 

99 
67 

99 
69 

101 
67 

101 
68 

103 
72 

101 
71 

98 
69 

96.6 
68.0 

WALNUT    RIOGE   CAA  AP 

MIN 

71 

93 
71 

93 
71 

69 

91 
66 

89 
71 

90 
71 

93 
74 

96 
74 

95 
74 

94 
72 

92 
71 

90 
76 

80 
72 

92 
69 

89 
69 

86 
73 

88 
72 

92 
71 

92 
74 

87 
73 

90 
71 

92 
72 

85 
72 

71 

96 
76 

97 
76 

98 
76 

98 
78 

95 
77 

93 
74 

91.7 
72.5 

WARREN 

MIN 

66 

66 

67 

71 

71 

71 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

91 
72 

92 
74 

92 
73 

39 
72 

89 
71 

92 
70 

93 
68 

96 
69 

89 
72 

93 
71 

93 
70 

94 

70 

95 

97 

99 
0 

99 
74 

97 
75 

97 
76 

93 
74 

94.1 
71.9 

UMITE  ROCK 

MAX 

8? 
66 

82 
66 

S3 
68 

86 
66 

86 
66 

87 
70 

88 
70 

89 
70 

89 

72 

89 
73 

91 
74 

86 
71 

87 
71 

79 
69 

86 
69 

81 
67 

74 
66 

76 
66 

86 
67 

87 
68 

89 
73 

88 
09 

89 
70 

88 
7i 

91 
74 

91 
76 

93 
74 

88 
71 

86.3 
69.7 

WILSON 

MAX 
HIN 

90 
70 

93 
73 

9'> 
74 

93 
76 

90 
69 

96 
71 

91 
73 

92 
74 

96 
74 

95 
74 

94 
73 

93 
73 

90 
72 

91 
72 

91 
72 

89 
70 

87 

76 

91 
69 

93 
72 

95 
72 

89 
71 

89 
72 

88 
73 

86 
73 

97 
74 

96 
76 

94 

75 

92 
77 

92.3 
72.9 

WYNNE 

MAX 
MIN 

90 
71 

91 
71 

91 
72 

90 
74 

91 

68 

92 
66 

92 
70 

92 
74 

96 
72 

97 

73 

93 
70 

90 
73 

87 
72 

80 
72 

90 
71 

87 
70 

87 
71 

86 
71 

92 
72 

93 
71 

90 
72 

88 
68 

90 
70 

91 
73 

93 
70 

94 
73 

96 
73 

97 
73 

96 
74 

93 
72 

90 
74 

91.1 
71.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

StaboQ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.  36 
96 

.77 

158 

.20 
36 

.38 
71 

.36 
75 

.30 
84 

.97 

.15 
47 

.22 
40 

.  56 

1  •  -: 

.  29 

.20 

■)B 

• 

.72 

136 

.  3" 

64 

8.448 
1623B 

;PE  3  NE 

EVAP 
WIND 

.25 

27 

.22 

21 

.33 

20 

.20 
7 

.17 
17 

24 

.31 

26 

.  16 

.13 

;  7 

.44 

.2e 

7.17B 
530B 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 
WIND 

.26 
44 

.28 

29 

.25 
34 

.10 

.18 
9 

.26 

13 

.19 

21 

.29 

18 

.25 
15 

7.08 
631B 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 

52 

.25 

35 

.23 

30 

.21 

17 

.18 

17 

.31 

25 

.34 
29 

.37 
39 

.32 
36 

.35 

30 

.34 

36 

.35 
32 

.27 
31 

.20 

20 

.  JO 
1  7 

12 

.22 
11 

.45 
25 

8.31B 
761 

: MROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
38 

.27 
26 

.18 

15 

.08 

9 

.17 

12 

.24 
21 

.18 

23 

.27 
44 

.29 

37 

.26 

21 

.28 
17 

.24 

15 

.24 

12 

.  1  5 
10 

.13 
12 

.  24 
26 

.18 
13 

.  13 

27 

1  ■ 

.28 

13 

.19 
13 

6.97 
601 

,5SELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.26 

11 

.2^ 

.23 
7 

.24 

7 

.28 
9 

.28 
11 

.29 

9 

.27 

6 

.29 

13 

.25 

14 

.14 

10 

.11 

6 

.18 

.16 

10 

.19 

7 

.13 

4 

.  1  6 
7 

.24 

8 

.  32 

22 

6.73 
267 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.24 

50 

.21 
23 

10 

19 

.  13 
11 

.14 

17 

.21 
46 

49 

.30 
47 

.20 

2 

.28 
29 

.16 

35 

26 

.09 
36 

.06 
91 

.20 
74 

.  1 1 

58 

.11 
62 

.  10 
20 

.21 
17 

15 

.18 

12 

.18 
16 

5.67B 
921 

-  63  - 


STATION  INDEX 


Station 


Bald  Knob 
BatesvlUe  Livesi 

BatesvlUe  L  k  0 
Bear  Creek  Lake 
Beaty  Lake 

Benton 
Bentonvllle 
Berryville  4  (fW 


Blue  UountalD  I 
Bluff  City 
Blythevllle 

Botkloburg 

Boughton 
Bradford 
Brlnkley 
Buffalo  To*er 
Bull  Shoals  Dai 


Camp  Chaffee 
Canaan 

Carlisle  1  SW 
Carpenter  Dato 
ClirendoD 


Cold  Spring; 
Conbs  3  SE 


Crystal  Valle 


Eagle  Gap 

El  Dorado  CAA  Al 
Eureka  Springs 
Evening  Sbade 
Fayettevllle 
Fayettevllle  CAj 


Fllppin  CAA  AP 
Fordyce  6  * 
Foreman 

Forester  4  ffUW 


Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 


Hardy 


Henderson 
Hope  3  NE 
Hopper 


Jaeper 

JesBlevllle 

Jonesboro 

Klngeland 

Lake  City 
Lamar  2  SW 

Lead  Hill 

Lee  Creek  Guard  Sta. 
Leo  Id 

*Llttle  Rock  WB  Alrpoi 
Little  Rock  Flit,  PI 

Louann  2  SE 


County 


0006  : 

0064  1 

0130  : 


0300  I 

0326  I 
0350  1 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 


idependence 
I ndependence 


0534  I 
0536  . 
0582  : 


Garla 
I  Yell 


183S  Yell 
1948  Sevier 
1956  Boone 
1960  Chicot 
I968|pralrii 

19B2 I Johnsoi 


2300  I 
2356  C 
2366  ! 

2442  I 

2443  t 


2564  St.  Franclj 
12574  Sebastian 
12578  Crawford 
[2598  Ashley 

2670  Hempstead 

2760  White 
2794  Searcy 
2842  Pike 
2908  Polk 
2922  Yell 

12930 'Benton 
2946  Carroll 
2952istone 
|2962  Faulkner 
12976 ISebastlao 


3074 
3098 |Cal 
3132  jsharp 

3230  .Cleburne 

3235  iPope 
3242  PhlHips 
3258  Baxter 
3428  iHenpstead 
3438  lUontgooery 

3442  Sevier 
3466  Garland 
3540  Madison 
3556 [union 
3584 [Little  Blvei 

3600  Iwewton 
3704  Garland 
3734  Craighead 
3862  Lonoke 
3904  Cleveland 

399a  Craighead 
4019  Johnson 
4060  Pike 
4106  Boone 


36  19 
'  36  14 
■  35  28 


Obser- 
vation 
time 
d 


25 


'  35  45 

34  43 

35  05 


'  36  26 

'  36  00 
I  34  29 
I  35  51 
■  36  07 
I  34  36 

.  35  I 

I  35  56 
.  35  09 
'  35  39 

1  33  52 
'  35  25 
'  34  54 
'  35  52 


'  36  08 

;  33  36 

I  33  35 

35  IB 

35  52 

34  47 

1  34  27 

34  41 

35  28 
35  35 

1  34  58 

35  48 

■  36  06 

35  i 


90  43 
93  46 

91  53 


93  58  : 

90  oa 

91  06 
93  11 


94  18 
92  44 
91  45 


93  28 

92  28 

93  54  : 
93  48  : 


,  35  13 

;  34  02 

'  36  23 

!  33  31 

'  34  58 

.  35  43 

!  33  53 

!  33  53 

'  35  57 

.  34  43 


90  35 
92  31 
94  25  : 

91  56 


93  45 

92  25 

93  24 

93  09 

94  21 
93  la  ; 
91  26 
91  30 


-,  00 

36  06 

'  36  18 

33  49 
I  33  43 

34  47 

I  35  01 

35  20 
35  39 
33  21 

33  37 

35  07 

35  59 
;  34  20 
,  34  14 

34  53 

36  24 
36  20 

■  36  02 


93  44 

91  37 

94  10 


94  10  : 
92  36 
92  31 


94  09 
91  50 
93  48 


92  43 

93  33 

94  20 


'  36  22 

<  33  43 

I  34  22 

I  33  56 

I  34  31 

'  36  05 

t  33  02 


7  36  01 
3  34  42 
7  35  50 
1  34  36 
3  33  SO 

5  35  49 

1  35  26 
3  34  19 
7  36  24 
1  35  42 

3  34  10 
1  34  44 

1  34  46 
7  35  34 

3  33  22 


94 

93  09 

92  28 

91  29 

93  07  : 

92  03 

92  ; 
90  35 

92  16 

93  33 
93  41 


93  44  : 
92  05 

94  03 


93  04 
90  42 
92  00 
92  16 


Observer 


ta  F.  Garn« 

Tranunell 
■Stern  G  &  1 


'.  Douglas 
Lee  W.  UcKenni 
I  Corps  of  Engli 


)  Thomas  U.  Pearson 

;hall  Hlckmon 
•  Carl  L.  Bidden 

-  ulah  F.  Fowler 
)  Corps  of  Engineers 


>  G.  A.  Hale 


I  Ark.  Pwr  b  Sgt  Co. 


'  G.   Y.  Short 

Laura  Polk 
■rt  T.  Field 


2  3  5       7  C 


J.  A.  Moudy 


i  C.  J.  Rlster 

nest  C.  Campbell 
■  Ben  Johnson 

P»T  &  Lgt  Co. 
1  Goldle  E.  Brink 
.ne  M.  Hooper 


I  U.S.  CI' 


<  U.S. 


;  1250 
.  1350 
:  1100 


>  Univ.  of  Arkans: 

>  U.S.  Civil  Aero 
1  Yeager 

'  Leslie  P.  Calle: 
L.  L.  Nels< 

>  Thomas  A,  Uoore 
.  Weather  8u 
F.  Schoeppe 


Ell  Jordan 
Isy  G.  Vaught 

E.  McVay 
llle  Pendergr; 


.  Roy  S.  Robbs 
1  Soil  Cons.  Serv 


2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5      7  C 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  5  1 


,  Mabel  F.  Forrester 
».  Kellogg 
.  Forest  Servlc 


Station 

1  Index  No. 

County 

1  Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observe- 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

■  ;pj 

Lurton 

Newton 

Lola  1.  Dollar 

Kadison 

St.  Francis 

7A 

Paul  L.  Smith 

Magnolia  3  N 

4548 

4 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

Magnolia  5  N 

4550 

Col  umbl.a 

4 

33  20 

93  13 

360 

HID 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co . 

C 

5P 

5P 

2  3  5 

Mammoth  Spring 

Fulton 

690 

7A 

John  H.  McKee 

2  3  5 

7 

Marlanna  2  S 

Lee 

8A 

Univ.  or  Arkansas 

2  3  5 

7 

4654 

5 

35  32 

90  35 

229 

7A 

7A 

2  3  5 

7 

4666 

35  54 

92  36 

SS 

7A 

2  3  5 

^195 

8A 

Maumee 

Searcy 

HID 

Verne  N.  Davenport 

Melbourne 

Izard 

7A 

Ivan  L.  Shrader 

3 

4756 

3 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

E.  W.  St.  John 

2  3  5 

7 

C 

Monticello  3  S 

4900 

3 

33  35 

91  48 

285 

5P 

5P 

Arkansas  A  6  H  Col. 

2  3  5 

7 

c 

HID 

Ark.   Pwr  &  Lgt  Co. 

Morobay  Lock  &  Dan 

Calhoun 

7A 

Corps  of  EnRlneers 

3 

Morrilton 

Conway 

7A 

2  3  5 

4988 

Hontgomery 

3 

34  33 

93  38 

663 

7A 

7A 

Will  lam  E.  Black 

2  3  5 

c 

5010 

1 

35  10 

93  41 

2800 

7P 

7P  U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

7P 

H.  H.  Halbert 

2  3  5 

7 

Mountain  Home  C.  of  E. 

Baxter 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

Mountain  View  1  « 

Stone 

7A 

Mildred  E.  Ward 

3 

5056 

1 

35  36 

94  12 

730 

5P 

5P 

CLOSED  -  -  -  -  . 

11/10/54 

35  34 

94  01 

500 

7fl 

3 

5110 

425 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

Nashville  Peach  Substa. 

5112 

Howard 

34  00 

93  56 

550 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

Nashville  SCS 

Howard 

HID 

Soil  Cons.  Service 

5158 

3 

34  07 

93  52 

550 

7A 

Edna  J.  West  fall 

3 

5174 

3 

34  14 

93  50 

850 

7A 

3 

5186 

7 

35  36 

91  17 

225 

SS 

7A 

Luther  D.  Summers  Ji 

2  3  5 

Nlnirod  Dam 

5200 

Perry 

34  57 

93  10 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

Norfork  Dam 

5228 

Baxter 

7 

36  15 

92  15 

425 

HID 

5354 

35  48 

94  24 

1500 

7A 

Hrs.  Renzo  Hurst 

3 

3 

34  38 

93  48 

800 

7A 

3 

5376 

4 

33  46 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.  T.  Bargls 

Osceola 

5480 

Mississippi 

2 

35  43 

250 

8A 

Alwyn  A.  Cowan 

3 

Owensville 

5498 

Saline 

3 

500 

SA 

Guy  Cook 

3 

5508 

1 

35  29 

93  50 

396 

6P 

6A 

Burns  Wakefield 

2  3  5 

7 

5562 

5 

36  04 

90  29 

275 

4P 

Radio  Station  KDRS 

2  3  5 

SS 

Fred  .1.  Cirard 

2  3  5 

Parkin 

5586 

Cross 

5 

7A 

Corlne  D.  Gardner 

3 

Parthenon 

Newton 

35  57 

MID 

5694 

1 

35  00 

92  49 

325 

5P 

7A 

Francis  Finkbeiner 

2  3  5 

5754 

1 

34  12 

92  00 

215 

7P 

7A 

Mary  T.  Scheu 

2  3  5 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Pine  Ridge 

Montgomery 

7A 

J.  R.  Huddleston 

Pocahontas  1 

Randolph 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

7 

Port  land 

5866 

Ashley 

3 

33  14 

91  30 

122 

7A 

7A 

Hrs.  Pearl  Newton 

2  3  5 

7 

5908 

3 

33  48 

93  23 

318 

7A 

R .  P .  Hamby 

2  3  5 

7 

Prescott  SCS 

HID 

Soil  Cons.  Service 

Pyatt 

Marlon 

HID 

Ona  V.  McLean 

Ratcllff 

Logan 

7A 

Lulu  H.  Weeks 

3 

6016 

4 

33  04 

94  02 

250 

HID 

Bonny  L.  Allen 

c 

3 

34  26 

92  54 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

c 

6174 

231 

8A 

J.  H.  Yaney 

3 

Rogers 

Benton 

SS 

Howard  Fowler 

2  3  5 

7 

Russellville 

Pope 

U.S,  Forest  Service 

2  3  5  6 

6376 

7 

34  23 

91  08 

200 

6A 

8A 

Fish  b  Wildlife  Serv 

2  3  5 

6380 

Clay 

5 

36  27 

90  08 

300 

7A 

William  S.  Buckley 

3 

7A 

Adam  C.  Melton 

2  3  5 

7 

Sheridan  Tower 

Grant 

6P 

Ark.  Forestry  Comm. 

2  3  5 

7 

Shirley 

6586 

Van  Buren 

600 

7A 

Maud  H.  Bradford 

3 

Siloam  Springs 

6624 

1 

36  11 

94  33 

1150 

7A 

2  3  5 

HID 

A.  B.  Richardson 

c 

6766 

3 

33  55 

92  48 

260 

7A 

Hrs.  Rachel  Butler 

3 

Stamps 

Lafayette 

4 

33  22 

93  30 

270 

7A 

3 

Star  City  2  S 

6820 

Lincoln 

3 

33  54 

91  51 

392 

7A 

Ark.  Forestry  Conm 

3 

6856 

1 

34  53 

93  19 

682 

7A 

T.  P.  Sims 

3 

Stuttgart 

6918 

1 

34  29 

91  32 

214 

7A 

George  L.  Clark 

2  3  5 

6920 

7 

34  28 

91  25 

198 

7A 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5  6 

(. 

Subiaco 

Logan 

35  18 

93  39 

7P 

7P 

New  Subiaco  Abbey 

2  3  5 

Sugar  Grove 

Logan 

35  04 

93  48 

500 

9A 

0.  R.  Fennell 

3 

Sugar  Loaf  Mountain 

6944 

7 

35  29 

91  58 

300 

7A 

CLOSED 

5/25/54 

jTaylor 

7038 

4 

33  06 

93  27 

247 

7A 

Idella  0.  Norwood 

3 

Texarkana  WB  Airport 

7048 

4 

33  27 

94  00 

361 

KID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7 

c 

Turnpike 

7262 

Pope 

35  40 

93  05 

2087 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Viola 

7450 

Fulton 

7 

36  24 

91  59 

692 

7A 

CLOSED 

3/16/55 

7488 

1 

34  54 

94  06 

675 

5P 

5P 

William  D.  Bivens 

2  3  5 

7 

c 

7524 

I ndependence 

7 

35  51 

91  21 

250 

6P 

A.  H.  Fast 

3 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

7 

36  08 

90  56 

272 

MID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

Warren 

7582 

Bradley 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

6P 

Warren  Cotton  Oil  C 

2  3  5 

Washita 

7592 

Montgomery 

3 

34  38 

93  32 

610 

7A 

3 

West  Fork 

7694 

Washington 

7 

35  55 

94  11 

1340 

MID 

Effie  D.  Little 

c 

Wheeling 

7744 

Ful ton 

7 

36  19 

91  52 

680 

MID 

Thomas  W.  Cone 

c 

7772 

Franklin 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Whltecliffs, 

7812 

Sevier 

33  48 

94  04 

290 

7A 

L.  M.  Snead 

3 

7912 

Mississippi 

2 

35  34 

90  02 

237 

5P 

7A 

D.  0.  Anderson 

2  3  5 

7936 

Crawford 

35  44 

94  06 

1152 

HID 

Clyde  F.  Meadors 

c 

Wing 

7950 

Yell 

34  57 

93  28 

350 

HID 

Miles  B.  Turner 

c 

Wynne 

8052 

Cross 

5 

35  13 

90  46 

260 

SS 

SS 

2  3  a. 

Yellvllle 

8084 

Marlon 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

3 

NEW  STATIONS 


92  01 

93  24 
91  50 
93  27 


ildwell  ^ 


I  DRAINAGE  CODE:      1.   ARKANSAS     2.   MISSISSIPPI     3.  OUACBIT, 


4.   RED     5.  SAINT  FRANCIS  6. 


LINE     7.  WHITE 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplicatloD  of  nuHbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  nlXes  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  Id  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,   but  for  which  data  are  not   listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  in  °F  . ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movemtnt  In  miles, 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,   5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  statloos  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  seciples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry, 
■f      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

£      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  pmyable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARKANSAS  -  AUGUST  1955 


WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  slightly  cooler  than  normal  during  August.     Rainfall  av- 
eraged three-fourths  of  normal.     The  weather  was,   in  general,   favorable  for  crop 
development  over  most  of  the  State  although  some  areas,   especially  in  the  north- 
east, were  getting  quite  dry  at  the  close  of  the  month.     Rain  was  needed  for  late 
crops  and  pastures  and  for  seeding  winter  grains  and  cover  crops. 

Temperatures  remained  near  normal  during  the  first  decade.     A  cool  spell  lasted 
from  the  11th  to  18th  and  was  followed  by  a  warm  spell  which  continued  until  the 
29th.     The  last  two  days  were  cool.     Most  stations  registered  their  highest  tem- 
peratures during  the  first  week  or  during  the  period  of  the  19th  to  23d.  Maxi- 
mums ranged  from  the  low  90' s  at  a  few  high  elevation  stations  to  slightly  over 
100°  at  a  few  widely  separated  stations.     The  highest  temperature  for  the  month 
was  102°  at  Booneville  on  the  7th  and  at  Ozark,  Stuttgart,  and  Subiaco  on  the 
22d.     Most  stations  registered  their  lowest  temperatures  on  the  13th,   14th,  or 
31st.     Minimums  were  mostly  in  the  50' s  except  in  the  southeast  where  they  were 
mostly  in  the  low  60' s.     The  lowest  temperature  for  the  month  was  49°  at  Lead 
Hill  on  the  13th.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  74.8°  at  Mount  Magazine 
to  82.5°  at  Stuttgart.     Monthly  means  were  below  normal  over  most  of  the  State. 
Temperatures  averaged  slightly  above  normal  only  in  the  northeast  corner  of  the 
State,  at  several  stations  in  the  east  central  part,  and  at  Russellville  and 
Camden  1 . 

Scattered  showers  occurred  on  several  days  during  the  month.     In  general,  the 
showery  days  were  the  3d  to  7th,   14th,   20th,   22d ,   and  25th  to  31st.     The  monthly 
amounts  were  quite  unevenly  distributed  over  the  State,  ranging  from  0.08  inch 
at  Burdette  to  8.38  inches  at  Langley.     A  number  of  stations  in  the  northeast 
part  of  Arkansas  received  less  than  an  inch  of  rain  during  the  month  while  many 
stations  in  the  western  and  southern  part  and  a  few  in  the  east  central  received 
more  than  3.00  inches.     August  rains  totaled  over  5.00  inches  at  a  few  stations 
in  the  east  central,  extreme  southeast,  and  west  central.     The  amounts  that  fell 
in  the  extreme  northeast  were  about  3.00  inches  less  than  normal  for  that  area. 
Less  than  normal  amounts  occurred  at  many  other  stations.     A  few  counties  in 
southern  and  southwestern  Arkansas  received  more  than  their  August  normal  amounts 
Northeastern  Arkansas  received  too  little  rain  for  growing  crops  during  August. 
In  most  other  areas  the  weather  was  favorable  for  crop  development.     The  early 
corn  received  enough  rains  and  all  areas  reported  excellent  yields.     Late  corn 
suffered  from  lack  of  rainfall  and  the  crop  was  not  so  good.     Soybean  prospects 
declined  during  the  month  because  of  dry  weather.     Rice  prospects  remained  un- 
changed and  the  total  cotton  production  was  expected  to  be  slightly  less  than 
the  10-year  average  production.     Pastures  needed  rain  and  the  sowing  of  fall 
grains  was  delayed  by  dry  weather.     Farm  activities  at  the  end  of  August  included 
corn  harvest,  silo  filling,  and  haying. 

There  were  no  severe  windstorms,  hailstorms,  or  tornadoes  in  Arkansas  during 
August.     Lightning,  however,  caused  considerable  property  damage  and  was  respon- 
sible for  the  death  of  two  citizens. 


Lucius  W.  Dye 
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Beginning  with  X955,  averages  have  been  weighted  according  to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this  table  for  earlier  years. 
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Precipitation 


DEVILS  KNOB 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAVETTEVILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN   CAA  AP 

FORT    SMITH    WB  AP 

FT    SMITH   WATER  PLANT 

G I LBERT 

GRANN 1 S 

GRAVETTE 

GREEN  MOUNTAIN 

HARR ISDN 

HOPE   3  NE 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

LEAD  HILL 

L  ITTLE   ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MENA 

MORR ILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN    HOME    C    OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE    PEACH  SUHSTA 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARIS 

PERRYV ILLE 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SHERIDAN  TOWER 
SI  LOAM  SPRINGS 
SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

D I  V  I S  I  ON 

DELTA  DIVISION 

ARKADFLPHIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE    L   AND   D   NO  1 

BLYTHEV ILLE 

BR INKLEY 

CAMDEN  1 

CORN ING 

CROSSETT    /  S 

CUMMINS  FARM 

DES  ARC 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

FORDYCE   6  W 

HELENA 

JONESRORO 

KEO 

MAGNOLIA  3  N 

MAR  I  ANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MONTICELLO   3  S 

NEWPORT 

PARAGOULD 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

WARREN 

WILSON 

WYNNE 

D  I  V  I  S  1  ON 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 
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3.55 

2.44 

3.35 

2le3 

.03 
.30 

T 

.19 

.16 

.41 
.  14 
.01 

.59 
.07 

.09 

.84 

T 

.17 

.37 

.0? 
.37 

.70 
.02 
1.12  ,05 
,78 

.51 

.89 
,01 

,01 

.71 

T 

.04 

T 

.  10 

.41 

.05 

•  78 
1.20 

.25 

T 

•  20 

•  78 

•  02 
.27 
.28 

•  67 

•  73 

•  43 

•  54 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

6ILRFRT 

7.16 
5.15 
4,94 

2.64 

.63 

.02 
.30 

.28 

.74 

T 

.63 

.36 
.15 
.02 

,09 
.03 

1.62 
3.42 

.90 
1.11 

1.48 

.60 
T 

.20 

1.00 
2.20 

T  T 

T 

.43 

.10 
1,87 
.60 

.24 
.17 
•  10 

.09 

•  43 

•  5? 

•  10 

T 

6LENWOOD 
GRANNIS 
GRAVELLY 
GRAVE TTE 
GREFN  FOREST 

5.71 
4.34 
3.65 

.82 

.05 

.42 
.53 
T 

.18 
.16 
.01 

.16 
.65 
.06 
1.07 

.54 
.21 
.70 

.01 

.64 

1.08  .43 
•76  .20 

.62 

.26 

T 

.05 

■  0? 
.0? 
.it. 

1  .84 
.27 
.46 
•  57 

.37 

•  63 

•  18 
1 .23 

'lift 
.08 
.53 

T 

•  74 

GRFFN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GUROON 

HAMPTON 

3.94 
.83 
4.81 

4.56 

.08 

.27 

.15 
.1' 

.65 
.07 
.67 

.31 

.12 

.?ft 
.45 

1.11 

.26 
1.15 

•  44 

.77 
T 

T 

.14 

.07 

2^90 

.15 
.66 
.11 

T 

2.05 
.66 
7.40 

.73 
.10 

HARR ISOh 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  w 

3.86 
2.63 
2.87 

sIs' 

.15 

T 

.05 
.32 

.05 
.05 
.07 

.70 
.15 

.16 
T 

2.0'^ 

•  05 
.51 

•  1 Q      .  l 
, 

.76 

.0? 

.07 

1.13 

•  02 

T 

1.11 

.62 
•  90 
1.50 
T 

U57 

1.42 

•  ?5 
U39 

•  07 

.05 

.12 
.71 
.26 
■  06 

T 

HOPE    3  Nt 

HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS   I  NNE 
HIITTIG  DAM 

3.15 
4.43 
4.49 

4.63 

.07 

.22 
.39 
.22 

.29 

.09 
.79 
.48 
.57 

.58 

.09 
.06 

.06 

1.45 

.43 

.01 

.35 
.13 

1.27 

.03 

,02 
.13 

.12 

.0? 
1.07 
.15 
•  22 

•  11 

•  03 
.77 

•  03 

•  03 

•  36 

•  56 
.61 

•  47 

.35 
.74 

7.20 

T 

1.63 

•  38 
.10 

1.78 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVlLLE 

JONES«ORO 

KEO 

3.B5 
1.61 
4.5fl 
■  63 
1.07 

•  05 
.10 

.01 

.5C 
.01 
.24 

.16 

.65 
.10 
.64 

.39 
.23 

.73  .03 
.38  .10 

.51 

•  40 

.55 

.60 

T 

.65 

T 

•  20 

.90 
•  26 
.70 

.37 

■  70 
•  03 

.14 

!oe 

1  .05 

.40 

LAKE  CITY 
LANOLEY 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LFOLA 

1.3C 

8.3e 

3, Of 

4.8e 

2.81 

T 

.05 
.43 

2,23 
*2t 

.66 

.96 
.34 

.04 
.04 

T 

.05  .98 
,38 
1.21  .05 
1.10 

.20 

.03 
1.04 

T 

T 

1.0? 

.31 

•  25 
2.70 

•  34 

•  B6 

1.90 

.77 
.06 

1.05 
1  •OO 

•  0? 

•  03 

LITTLE    ROCK  WB  AP  R/> 
LITTLE   ROCK   FILTER  PL 
LOST  CORNER 
LOiiANN  7  SE 
LURTON 

1.2: 

3.01 
1.6 

4.r 

2.3 

.07 
.18 

.17 
.70 

.1 

.6C 
.0« 

.38 
.09 
.07 

,20 
.10 
,22 

T 

.59  T 
.15 
1.33 

T 

.02 

.51 

.07 
•  03 

.28 

tie 

.15 

•  15 

.0? 
•  05 

UBl 

.75 
1.71 
.33 

HAD 1  SON 
MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
marianna  7  S 

5.6 
4.0 
3.8 
.9 
4.1 

.76 
.08 

>1< 
.2 
.5 

.0 

.37 

i  T 

.24 

W28  .01 
.2' 

.78 

.34  T 

•  05 
.03 

•  42 

.64 
.12 
•  44 

1.4* 
•  6« 

•  57 

.00 

1.31 

.66 
•  09 

7^63 
2*04 

.25 

•  04 

•  71 

.74 

1,13 
.01 

•  10 

•  70 

.75 

Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
AUGUST  1955 


MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAV  L  AND  D  NO  8 
MORR ILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  W 
MULBERRY 
NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN 

NEWHOPE 

NEWPORT 

NIMROO  0AM 

ODELL 
ODEN 
OK  AV 
OSCEOLA 
OWENSV ILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD- 

PARIS 

PARKIN 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY 

SI  LOAM  SPR INGS 

SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SU6IAC0 

SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP  1 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   HIOGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECL IFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


1.13 
1.55 
1.37 
*>,32 


.  5A 
I.!A 
7.  10 

1.75 
2.17 
2.&^ 


3.50 
^..36 


1  .59 
.37 
1  .35 

.09 


.02 
1.3B 


.66  .15 
.79 


.55 
.17 


Day  of  month 


19     20  21 


25     26  27 


1.10 
1  lOO 


.22  ,05 


1,90  1.84 


.50 
,07 
.07 


.09  .25 
.03 

1.07 


.15 
,35 


1,60 
.28 
.72 


,83 

,04 
,44 


,18 
.20 


S*«  rvfervDCa  ootas  folloalnB  atattoD  ladai 

-  94  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


ARKANSAS 
AUGUST  1955 


ALUM  FORK 


ARKADELPHI  4 


ASHDOWN 


bald  knob 

batesville  livestock 
batesville  l  and  0  no  i 

BENTON 
BENTONV ILLE 
BLYTHEV ILLE 
BOONEVILLE 


CAMP  CHAFFEE 


CLARKSV ILLE 


CROSSETT   7  S 


CUMMINS  FARM 


DARRANELLE 


DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE   6  W 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 


GREEN  MOUNTAIN 


HOPE  3  NE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


93  89 
73  72 


96  9A  85 
74      74  72 


72      74  72 


93  91 
73  70 


92  93  91 
69     68  68 


96  92 
71  69 


94  SB 
71  73 


93  90 
65  64 


92  93 
76  73 


96  94 
74  73 


93  90  90 
72     73  74 


97  94 
73  71 


93  89  87 
72     74  73 


94  89  89 
73     73  73 


94  95 
75  72 


90  85  84 
72     74  72 


92  -87 
72  71 


94     88  86 


97     88  76 


94  93 
72  70 


87  85 
69  67 


94  98  92 
73     75  72 


94  86  82 
73     73  72 


90  88 
68  69 


91  90  84 
70     70  70 


90  88  83 
67     65  70 


93  90 
66  65 


95  90 
70  70 


93  88  B5 
71     72  72 


96  90  85 
75     74  73 


93  89 
67  65 


90  88 
71  69 


92  83 
70  70 


68     68  68 


90  88  90 
68     66  66 


93  88 
67  66 


97  91  84 
71     72  71 


87  94  95 
70     69  69 


90  95  95 
74     70  72 


90  94  95 
73     68  70 


71 

87 
69 


96  90  94 
74     76  71 


97  95  94 
73     75  75 


94 

97 

90 

85 

71 

70 

72 

73 

95 

97 

93 

90 

67 

70 

70 

66 

97 

94 

91 

B9 

68 

71 

72 

69 

95 

98 

89 

90 

71 

71 

72 

70 

95 

90 

88 

89 

68 

68 

57 

64 

96 

94 

92 

86 

76 

75 

75 

71 

101 

102 

91 

94 

69 

72 

70 

73 

96 

95 

94 

96 

76 

75 

70 

72 

98 

99 

98 

87 

72 

74 

75 

72 

95 

97 

94 

90 

TO 

74 

72 

70 

96 

69 

96 

99 

93 

90 

73 

71 

75 

69 

97 

97 

90 

90 

72 

75 

73 

72 

94 

95 

93 

89 

70 

70 

70 

73 

96 

97 

95 

89 

70 

77 

69 

72 

95 

93 

92 

90 

72 

74 

75 

71 

96 

98 

89 

91 

67 

68 

72 

59 

96 

96 

97 

89 

71 

72 

71 

71 

90 

91 

83 

88 

70 

73 

66 

65 

98 

100 

87 

90 

73 

74 

73 

74 

94 

94 

86 

93 

71 

7? 

72 

73 

96 

95 

89 

88 

63 

75 

92 

89 

87 

89 

71 

74 

71 

69 

86  89  9? 
71     68  66 


85  90  93 
69     59  69 


89  95  97 
71     68  68 


94  96  97 
73     70  73 


90  95  97 
74     72  72 


87  91  94 
71     68  65 


73  67  68 

85  86  90 
71  67  68 

84  90  94 

70  70  70 

82  80  92 

62  64  68 

86  92  95 

70  67  66 

95  98  95 

69  71 

79  87 

71  69  72 


14    IS    16    17    18    19    20    21    22  23 


89  89 
71  69 


8B  88 
73  70 


91  69 
68  61 


87  88 
60  60 


72  73  63 

91  SB  87 

71  72  67 

88  85  84 

67  62  54 

90  91  82 

7  2  74  66 


90  88  90 
71     70  66 


92  87  90 
72     69  65 


91  88  91 
72    69  55 


95  84  89 
70     71  72 


95     90  92 


93  92  90 
68     68  66 


93  89  90 
68     70  66 


92  81  88 
71     72  71 


94  88  90 

70  68  70 

93  85  88 

69  66  67 

98  92  93 


90  92 
64     6  3 


95  86  90 
73     73  68 


91  90 
71  70 


95  90 
73  68 


87  89 
73  64 


90  89 
69  63 


90  SB 
74  67 


88  87 
72  65 


90  87 
72  70 


90  SB 
75  57 


93  92 
69  65 


89  88 
72  69 


81  82 
67  62 


92  88 
73  71 


85  84 
65  61 


85  84 
64  58 


85  82 
65  59 


86  89 
73  68 


91  90 
70  67 


88  86 
68  59 


88  85 
68  62 


86  84 
71  66 


89  88 
65  59 


84  88 
60  66 


86  85 
66  65 


92  87 
73  69 


94  94  43 
63     64  68 


91  91  85 
70     73  70 


88 

89 

92 

94 

89 

96 

96 

96 

98 

101 

91 

95 

99 

98 

99 

94 

85 

82 

86 

63 

60 

6  2 

64 

65 

66 

68 

66 

71 

70 

73 

70 

66 

69 

7  1 

74 

65 

88 

89 

90 

94 

88 

93 

94 

94 

98 

100 

99 

93 

96 

96 

96 

94 

90 

89 

86 

60 

58 

60 

61 

62 

60 

66 

66 

69 

^' 

70 

69 

85 

87 

89 

90 

89 

93 

95 

96 

95 

98 

83 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

89 

84 

61 

6  7 

62 

60 

64 

66 

64 

66 

70 

71 

65 

63 

65 

67 

72 

67 

60 

88 

90 

89 

93 

94 

92 

95 

97 

98 

98 

100 

90 

92 

94 

95 

94 

93 

87 

95 

65 

56 

6 1 

57 

58 

65 

65 

64 

68 

66 

60 

58 

61 

63 

88 

89 

90 

90 

91 

93 

100 

95 

97 

99 

87 

92 

95 

95 

94 

94 

90 

90 

88 

57 

57 

63 

58 

62 

64 

68 

65 

68 

69 

69 

64 

60 

59 

63 

67 

66 

87 

B8 

89 

93 

89 

93 

94 

95 

97 

96 

87 

92 

93 

93 

94 

93 

88 

86 

87 

58 

57 

6  0 

6  1 

64 

6 1 

63 

65 

68 

67 

70 

62 

63 

6  1 

70 

73 

69 

62 

84 

84 

88 

90 

87 

91 

93 

94 

95 

95 

91 

93 

95 

95 

94 

96 

83 

86 

83 

52 

52 

56 

55 

57 

58 

63 

63 

65 

69 

67 

63 

57 

56 

56 

63 

69 

64 

83 

84 

87 

88 

83 

89 

95 

94 

96 

97 

94 

91 

92 

92 

93 

92 

96 

94 

90 

63 

63 

65 

66 

64 

65 

74 

73 

73 

70 

60 

64 

62 

68 

70 

68 

89 

89 

94 

96 

94 

95 

98 

99 

101 

99 

92 

96 

98 

97 

98 

95 

93 

89 

87 

58 

58 

62 

59 

65 

60 

63 

67 

70 

70 

72 

70 

65 

63 

68 

74 

70 

88 

89 

90 

90 

92 

95 

97 

97 

96 

99 

84 

92 

95 

95 

96 

94 

93 

91 

85 

60 

60 

59 

60 

60 

62 

65 

62 

63 

65 

70 

66 

65 

65 

70 

69 

89 

88 

89 

91 

93 

BS 

95 

96 

98 

99 

100 

93 

97 

96 

95 

95 

93 

84 

82 

67 

64 

62 

64 

64 

64 

68 

68 

68 

70 

61 

66 

69 

88 

87 

88 

90 

94 

91 

94 

94 

95 

98 

99 

92 

95 

97 

96 

97 

95 

89 

88 

59 

57 

60 

59 

64 

61 

63 

66 

68 

69 

70 

66 

61 

88 

92 

93 

92 

92 

95 

97 

97 

99 

99 

90 

93 

95 

95 

96 

95 

93 

89 

86 

57 

58 

58 

58 

69 

64 

6 1 

66 

69 

69 

72 

68 

63 

63 

68 

68 

" 

88 

89 

91 

94 

90 

94 

95 

97 

97 

98 

85 

94 

95 

95 

96 

94 

89 

86 

85 

59 

60 

64 

63 

67 

63 

63 

68 

71 

72 

67 

64 

65 

69 

73 

60 

87 

87 

90 

91 

88 

92 

94 

97 

98 

98 

96 

94 

94 

94 

96 

94 

97 

94 

91 

60 

58 

60 

60 

60 

67 

71 

70 

72 

76 

71 

60 

67 

62 

65 

69 

67 

59 

89 

BB 

91 

93 

93 

94 

94 

96 

96 

9B 

94 

95 

96 

93 

92 

90 

93 

89 

90 

64 

58 

70 

62 

60 

61 

65 

65 

69 

68 

72 

71 

66 

67 

72 

72 

73 

72 

87 

87 

89 

89 

88 

91 

92 

93 

95 

96 

91 

91 

93 

92 

92 

90 

92 

85 

86 

60 

60 

65 

62 

62 

69 

66 

68 

69 

70 

70 

68 

69 

66 

69 

69 

70 

70 

65 

87 

90 

90 

94 

91 

94 

95 

97 

96 

99 

88 

92 

95 

95 

95 

93 

90 

87 

86 

61 

62 

6  5 

61 

70 

63 

65 

69 

72 

72 

73 

69 

65 

66 

70 

74 

^' 

60 

90 

91 

92 

96 

90 

94 

94 

95 

99 

101 

88 

95 

97 

96 

97 

91 

96 

86 

87 

5B 

56 

57 

56 

59 

58 

62 

64 

65 

66 

68 

70 

63 

62 

67 

66 

61 

88 

87 

89 

89 

90 

90 

93 

97 

97 

98 

100 

82 

91 

91 

93 

91 

91 

91 

88 

57 

58 

61 

60 

60 

62 

64 

66 

68 

69 

66 

6  3 

63 

67 

68 

68 

62 

81 

83 

86 

90 

87 

88 

92 

91 

94 

95 

80 

85 

87 

67 

87 

84 

79 

82 

80 

60 

63 

65 

69 

64 

68 

71 

70 

70 

66 

66 

65 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

59 

B9 

89 

90 

92 

92 

95 

97 

99 

99 

101 

90 

93 

95 

93 

93 

94 

95 

88 

90 

62 

63 

64 

64 

63 

66 

67 

70 

71 

71 

73 

70 

76 

68 

70 

72 

72 

68 

90 

89 

93 

92 

90 

93 

95 

94 

95 

96 

93 

96 

99 

96 

94 

92 

88 

82 

89 

64 

61 

64 

64 

64 

62 

67 

69 

72 

72 

74 

73 

70 

70 

73 

74 

73 

7  1 

70 

83 

85 

90 

93 

88 

93 

95 

95 

95 

97 

89 

96 

96 

97 

98 

93 

87 

88 

86 

55 

57 

59 

59 

63 

63 

62 

67 

71 

70 

69 

64 

62 

60 

63 

66 

72 

67 

63 

85 

85 

88 

92 

89 

93 

93 

93 

95 

97 

89 

92 

93 

93 

92 

92 

83 

87 

83 

55 

55 

5  { 

57 

62 

59 

64 

67 

70 

70 

67 

64 

60 

64 

69 

70 

83 

84 

87 

91 

87 

9? 

93 

92 

93 

96 

91 

90 

92 

91 

93 

92 

83 

87 

82 

53 

53 

5  5 

54 

55 

56 

59 

63 

67 

1  71 

67 

64 

59 

56 

59 

65 

57 

5 1 

63 

85 

88 

91 

89 

91 

94 

93 

95 

1  96 

90 

90 

93 

92 

92 

90 

B4 

66 

82 

53 

53 

55 

55 

58 

57 

62 

64 

66 

71 

66 

64 

60 

57 

59 

64 

70 

57 

52 

68 

89 

91 

92 

91 

94 

95 

96 

95 

95 

86 

90 

92 

94 

94 

93 

85 

90 

87 

54 

56 

6  C 

56 

60 

63 

67 

66 

70 

" 

69 

65 

60 

60 

62 

67 

70 

64 

54 

B9 

89 

90 

92 

92 

94 

95 

95 

97 

99 

89 

95 

96 

96, 

95 

90 

86 

82 

88 

65 

66 

63 

66 

65 

65 

69 

70 

70 

69 

68 

70 

70 

65 

88 

88 

91 

94 

92 

94 

95 

96 

97 

99 

90 

95 

98 

97 

96 

94 

89 

87 

86 

62 

61 

63 

67 

63 

66 

70 

67 

85 

87 

91 

92 

90 

92 

93 

93 

95 

97 

88 

91 

93 

93 

93 

93 

88 

86 

87 

54 

54 

86 

87 

90 

91 

B9 

94 

95 

96 

97 

96 

86 

90 

92 

93 

93 

92 

86 

89 

86 

55 

57 

60 

57 

61 

6 1 

67 

64 

65 

70 

70 

65 

60 

61 

62 

65 

66 

" 

83 

64 

87 

89 

82 

87 

89 

86 

87 

85 

83 

86 

90 

90 

91 

86 

88 

82 

80 

61 

60 

60 

62 

63 

62 

85 

88 

90 

95 

93 

94 

95 

95 

96 

97 

93 

94 

96 

96 

97 

92 

85 

88 

84 

52 

53 

56 

54 

55 

5fl 

86 

84 

86 

94 

98 

90 

88 

90 

88 

98 

00 

92 

90 

90 

89 

92 

88 

86 

88 

68 

58 

66 

59 

70 

70 

68 

64 

62 

66 

62 

62 

64 

66 

68 

«e 

64 

62 

60 

85 

83 

89 

91 

88 

91 

93 

93 

93 

96 

94 

90 

90 

91 

92 

91 

86 

90 

89 

53 

55 

56 

54 

62 

60 

62 

62 

65 

69 

68 

61 

55 

55 

57 

62 

71 

62 

50 

89 

90 

90 

90 

93 

94 

95 

98 

98 

98 

92 

93 

95 

94 

95 

92 

92 

89 

87 

64 

67 

68 

67 

63 

68 

71 

72 

7* 

75 

73 

67 

69 

70 

71 

73 

73 

71 

68 

87 

85 

87 

89 

91 

89 

92 

94 

95 

97 

99 

98 

92 

95 

94 

94 

91 

89 

85 

61 

61 

61 

64 

64 

63 

65 

67 

69 

72 

71 

70 

65 

67 

68 

72 

74 

70 

68 

5 

67.5 


91.1 
67.0 


92.9 
69.4 


93.0 
66.5 

92.4 
68.6 

93.0 
67.9 

92.1 
68.7 

91.0 
68.2 

91.6 
69.4 

92.8 
65.5 

91.7 
66.8 


89.2 
62.8 


91.4 
63.5 


89.6 
62.T 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


Day 

Oi  Month 

• 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29  1 

30 

31 

« 
< 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 
M  IN 

96 
74 

93 
73 

82 
72 

88 
73 

94 

70 

95 
73 

98 
77 

90 
70 

92 
70 

90 
72 

90 
73 

90 
68 

90 
62 

90 
64 

92 
65 

96 
66 

92 

70 

9  5 
67 

9  5 
71 

96 
73 

98 
75 

95 
75 

89 
71 

94 
69 

96 
67 

97 
68 

97 
70 

95 
75 

65 
74 

72 

54 

92.3 
70.1 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

91 

75 

90 
71 

92 
69 

95 
68 

97 
71 

96 
74 

94 
76 

90 
73 

90 
73 

89 
74 

85 
73 

85 
66 

86 
61 

89 
61 

89 
68 

62 

90 
61 

90 
68 

96 
72 

97 
73 

98 

75 

95 
76 

89 

70 

96 
64 

93 
67 

95 
66 

96 
68 

96 
71 

72 

68 

61 

91.9 
69.3 

KEO 

MAX 
M  IN 

93 
71 

87 
72 

90 
69 

94 
71 

95 
70 

96 
72 

97 
72 

88 
73 

87 
70 

94 
7  1 

89 
72 

87 
69 

87 
57 

86 
59 

89 
63 

91 
61 

88 
61 

9  2 
60 

94 
64 

95 
66 

96 
68 

98 
69 

85 
71 

92 
67 

92 
64 

93 
66 

93 
68 

91 
72 

93 
72 

69 

64 

91.2 
67.5 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

93 
68 

90 
68 

89 
73 

86 
70 

92 
69 

96 
66 

92 
70 

90 
72 

91 
62 

89 
71 

90 
65 

89 
58 

89 
49 

90 
54 

92 
56 

95 
54 

91 
57 

98 
67 

96 
63 

67 

99 
69 

99 
69 

70 

92 
65 

92 
58 

93 
60 

93 
60 

9  3 
64 

87 
73 

91 
63 

88 

51 

92.0 
63.9 

LITTLE   ROCK    WB  AP 

MAX 
M  IN 

94 
75 

85 
74 

88 
73 

93 
72 

96 
74 

96 
75 

96 
76 

84 
74 

88 
74 

92 
75 

88 
75 

88 
71 

87 
66 

88 
65 

90 
69 

92 
67 

89 
68 

68 

70 

73 

74 

75 

85 
72 

92 
72 

70 

93 
71 

72 

91 
74 

89 
73 

86 
72 

86 
68 

90.9 
71.8 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 
MIN 

93 
72 

85 
72 

81 
71 

92 
73 

95 
69 

96 
71 

96 
71 

89 
71 

92 
70 

94 
71 

91 
72 

89 
69 

85 
62 

86 
59 

89 
60 

91 
62 

89 
62 

91 
61 

96 
65 

95 
64 

96 
71 

98 
69 

92 

70 

94 

70 

95 
64 

95 
66 

94 
69 

92 
71 

91 
71 

63 
70 

87 
68 

91.4 
67,9 

MALVERN 

MAX 
MIN 

95 
74 

92 
72 

92 
72 

90 
71 

96 
69 

95 
72 

97 
73 

92 
75 

91 
71 

73 

90 
72 

89 
75 

87 
59 

88 
61 

91 
62 

93 
63 

90 
65 

93 
6  3 

96 
65 

95 
66 

97 
66 

97 
69 

91 
68 

94 
69 

94 
64 

94 
67 

96 
70 

93 
72 

85 
65 

66 
70 

86 
66 

92.2 
68.4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

94 
70 

90 
71 

91 
69 

95 
67 

98 
67 

99 
68 

92 
70 

90 
70 

88 
64 

89 
73 

89 
69 

87 
60 

88 
54 

90 
52 

92 
63 

94 
58 

91 
59 

65 

67 

67 

66 

71 

91 
69 

58 

57 

57 

96 
59 

95 
65 

91 
69 

93 
62 

89 
53 

92.7 
64.2 

MARIANNA   2  S 

MAX 
M  IN 

92 
74 

91 
73 

87 
69 

90 
67 

93 
68 

97 
72 

94 

72 

97 

72 

89 
73 

91 

72 

92 
74 

86 
69 

86 

59 

86 
63 

87 
66 

86 

62 

88 
59 

63 

66 

66 

93 
68 

72 

96 
69 

81 
66 

89 
65 

90 
66 

9 1 
69 

90 
70 

89 
72 

9 1 
71 

86 
65 

90.4 
68.2 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

94 
73 

94 
69 

93 
69 

94 
69 

96 
70 

97 
74 

97 
74 

95 
73 

87 
69 

90 
72 

94 
73 

86 
67 

86 
65 

86 
61 

89 
64 

88 
63 

61 

66 

95 
71 

95 
70 

95 
71 

97 
74 

96 
70 

90 
62 

9 1 
64 

92 
63 

94 
67 

97 
70 

72 

68 

87 
59 

92.3 
66.2 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

89 
69 

87 
68 

82 
70 

88 
71 

91 

68 

94 
67 

90 
66 

85 
66 

85 
67 

86 
67 

85 
69 

85 
57 

53 

85 
55 

88 
59 

86 

60 

91 
60 

90 
60 

93 
64 

93 
65 

95 
67 

97 
66 

85 
67 

89 
60 

91 
56 

91 
56 

92 
60 

91 
65 

62 

62 

51 

88.8 
63.1 

MENA 

MAX 
MIN 

90 
72 

83 
72 

76 
70 

84 
71 

90 
69 

93 
69 

93 
72 

84 
71 

88 
71 

89 
72 

86 
73 

84 
67 

84 
61 

86 
60 

87 
62 

62 

62 

89 
61 

90 
64 

91 
67 

93 
70 

94 
74 

66 
68 

89 
70 

90 
65 

90 
64 

90 
69 

87 
73 

72 

69 

63 

87.6 
67.9 

MONTICELLO    3  S 

MAX 
MIN 

92 
73 

87 
73 

86 
71 

95 
71 

92 
67 

94 
70 

95 
72 

92 
72 

89 
71 

95 
68 

93 
71 

87 
71 

87 
62 

87 
58 

89 
61 

90 
60 

91 

60 

9  3 
63 

94 
66 

95 
68 

96 
67 

98 
69 

93 
73 

95 
70 

93 
70 

91 
69 

91 
73 

92 
72 

90 
71 

91 
69 

94 
66 

91.8 
68.4 

MORR ILTON 

MAX 
MIN 

97 
73 

90 
72 

88 
72 

89 

7: 

96 
70 

97 
71 

98 
73 

92 
74 

90 
70 

93 
72 

92 
72 

89 
67 

89 
61 

91 
60 

92 
65 

95 
66 

91 
66 

94 
63 

96 
64 

96 
67 

97 
70 

100 
74 

87 
72 

92 
67 

94 
65 

95 
64 

96 
70 

94 
72 

88 
74 

69 
71 

88 
60 

92.7 
68.7 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

92 
69 

92 
70 

81 

71 

81 

73 

86 
67 

92 
68 

95 
67 

97 
68 

86 
67 

91 
70 

89 
72 

88 
63 

88 
57 

87 
57 

86 
57 

90 
57 

92 
60 

57 

60 

93 
63 

64 

68 

68 

61 

63 

61 

64 

63 

91 

73 

85 
70 

81 

60 

90.2 
64.8 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

84 
69 

77 
74 

75 
65 

76 
66 

86 
68 

88 
71 

88 
68 

80 
71 

80 
72 

76 
69 

80 
68 

79 
65 

78 
60 

79 
62 

83 
63 

85 
65 

81 
63 

85 
65 

69 
66 

87 
66 

88 

70 

90 
71 

80 
67 

84 
67 

87 
67 

87 
69 

6  7 
69 

65 
68 

63 
63 

79 
70 

76 
58 

82.6 
66.9 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 
MIN 

94 
72 

90 
71 

90 
70 

89 
74 

93 
68 

95 
70 

91 

70 

89 

69 

89 
65 

87 

70 

88 
69 

86 
62 

88 

59 

89 
60 

9  1 
65 

9  1 

60 

90 
65 

67 

69 

69 

92 
69 

72 

87 
69 

64 

61 

63 

65 

65 

64 

73 

90 
64 

89 
56 

90.  7 
66.7 

MOUNTAIN  HOME    C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

92 
72 

94 
69 

69 
71 

89 
71 

89 
69 

94 
68 

95 
72 

90 
72 

87 
67 

88 
70 

87 
70 

87 
64 

85 
61 

86 
58 

88 
62 

92 
59 

92 
65 

90 
65 

9 1 
67 

96 
67 

95 
71 

73 

94 

70 

86 
63 

91 
62 

93 
62 

93 
63 

92 
68 

93 
74 

65 
64 

91 
55 

90.6 
66.6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

75 

74 

72 

73 

68 

69 

70 

73 

68 

72 

74 

69 

59 

59 

59 

61 

61 

61 

63 

64 

64 

66 

70 

69 

62 

65 

68 

75 

75 

73 

84 
68 

67.7 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

94 
73 

93 
72 

86 
70 

78 
71 

88 
68 

93 
70 

94 
72 

97 
74 

83 
70 

91 
73 

92 
73 

88 
69 

86 
64 

87 
60 

88 
62 

90 
61 

93 
62 

89 
60 

9  3 
65 

95 
65 

95 
69 

71 

1 00 
69 

66 
71 

95 
65 

97 
70 

96 
71 

97 
74 

73 

70 

67 

91.3 
68.5 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

98 
72 

93 
70 

96 
68 

97 
68 

99 
71 

98 
71 

96 
73 

92 
71 

88 
70 

92 
71 

91 
72 

90 
66 

89 
60 

89 
60 

93 
67 

94 
62 

93 
60 

97 
66 

97 
70 

97 
67 

97 
71 

99 
70 

63 
68 

93 
63 

95 
64 

94 
63 

96 
62 

96 
64 

93 
71 

68 

85 
59 

93.5 
67.0 

NIMROO  DAM 

MAX 
MIN 

96 
70 

97 
69 

90 
72 

85 
74 

88 
68 

95 
70 

98 
71 

95 
72 

88 
70 

91 
70 

92 
73 

92 
65 

91 
59 

90 
58 

91 
60 

92 
65 

95 
65 

94 

60 

96 
64 

97 
67 

98 
66 

98 

70 

101 
71 

89 
65 

90 
62 

97 
62 

97 
65 

98 
65 

97 
75 

85 
70 

87 
60 

93.2 
66.9 

OKAY 

MAX 
MIN 

94 
72 

90 
74 

79 
72 

90 
74 

95 
69 

95 
73 

98 
73 

95 
75 

93 
•71 

94 
74 

89 
74 

90 
69 

88 
62 

89 
60 

92 
60 

94 
64 

92 
63 

61 

65 

67 

70 

70 

71 

73 

66 

66 

70 

75 

87 
76 

84 
71 

87 
66 

69.3 

OZARK 

MAX 
MIN 

96 
71 

91 

71 

86 

69 

85 
73 

95 
69 

98 
65 

96 
72 

89 
70 

91 
68 

89 
73 

85 
73 

90 
63 

91 

57 

90 
58 

95 
61 

96 
60 

92 
68 

95 

60 

63 

66 

99 
69 

102 
69 

91 
72 

94 
68 

97 
64 

97 
62 

97 
66 

96 
67 

89 
73 

85 
71 

91 
56 

93.0 
66.7 

PARAGOULD 

MAX 
MIN 

94 
72 

90 
69 

91 
67 

95 
67 

96 

67 

96 
70 

95 
72 

87 
73 

90 
72 

39 
70 

86 
73 

85 
63 

85 
59 

.90 
56 

89 
66 

86 
59 

68 
59 

89 
66 

67 

94 
67 

95 
70 

92 
73 

90 
70 

9  3 
56 

92 
61 

94 
58 

94 
58 

93 
65 

89 
65 

89 
64 

66 
56 

90.9 
65.5 

PAR  I  S 

MAX 
MIN 

96 
71 

91 
70 

88 
74 

90 
76 

97 
69 

99 
69 

99 
73 

93 
72 

94 
70 

89 

72 

91 
74 

91 
63 

90 
57 

90 
58 

93 
62 

95 
58 

93 
64 

9  5 
61 

64 

69 

70 

101 
71 

93 
73 

96 
69 

98 
61 

98 
62 

96 
66 

95 
70 

90 
74 

90 
72 

88 

57 

67.5 

PERRYV  ILLE 

MAX 
MIN 

95 

68 

89 
71 

86 
70 

90 
70 

99 
69 

96 
70 

98 
72 

90 
74 

90 
68 

95 
70 

89 
73 

88 
67 

89 
58 

88 
58 

91 
62 

93 
64 

94 

60 

60 

63 

65 

98 
68 

99 
69 

88 
72 

92 
67 

93 
62 

61 

62 

69 

88 

76 

87 
70 

86 
58 

92.3 
66.6 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

97 
75 

88 
75 

81 
70 

97 
70 

98 
73 

98 
74 

99 
74 

93 
74 

90 
74 

95 
75 

69 
75 

88 
73 

89 
64 

91 
65 

92 
66 

93 
67 

92 
67 

67 

70 

72 

74 

74 

73 

95 
71 

97 
69 

70 

95 
74 

74 

93 
74 

84 

73 

89 
66 

93.2 
71.4 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

MAX 
M  IN 

95 
74 

88 
74 

87 
70 

94 

72 

96 
71 

96 
72 

97 
74 

83 
73 

89 
74 

94 
73 

87 
73 

87 
68 

87 
62 

87 
62 

89 
65 

91 
65 

91 
63 

64 

66 

96 
69 

98 
70 

99 
70 

86 
71 

93 
68 

95 
66 

66 

95 
70 

72 

9 1 
72 

85 
71 

87 
63 

91.6 
69.2 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

95 
74 

94 
71 

92 
68 

95 
67 

98 
70 

99 
69 

93 
72 

92 
72 

91 
72 

87 
72 

89 
71 

89 
67 

89 
63 

88 
62 

93 
66 

92 
62 

9  3 
59 

9  7 
68 

70 

99 
67 

99 
69 

97 
72 

93 
71 

95 
61 

97 
60 

97 
63 

98 
63 

97 
69 

94 
71 

92 
60 

89 
60 

94.0 
67.1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

90 
71 

88 
71 

84 
71 

85 
71 

91 
71 

91 

70 

90 
71 

92 
72 

78 
71 

86 
71 

90 
71 

92 
71 

87 
66 

88 
62 

89 
65 

91 

65 

91 
64 

92 
62 

91 
62 

92 
67 

92 

67 

96 
66 

96 
71 

90 
70 

95 
66 

96 
68 

70 

90 
70 

87 
70 

90 
72 

90 
70 

90.2 
66.7 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

94 
72 

90 
70 

84 
70 

76 
70 

85 
68 

93 
71 

95 
73 

96 
75 

80 
70 

89 
71 

92 
71 

86 
68 

85 
62 

85 
62 

87 
62 

92 
63 

66 
64 

63 

68 

70 

70 

71 

69 

94 
66 

95 
66 

68 

96 
70 

72 

64 

69 

85 
66 

81 

66 

66.3 

ROGERS 

MAX 
MIN 

90 
71 

88 
71 

87 
70 

84 
71 

89 

70 

91 

70 

87 
73 

85 
71 

87 
67 

85 
70 

84 

67 

82 
65 

82 
59 

81 
58 

85 
60 

60 

86 
65 

90 
64 

66 

92 
67 

93 
70 

93 
73 

65 
71 

9 1 
66 

92 
67 

63 

92 
64 

90 
69 

85 
72 

68 

8 1 
56 

66.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

95 
73 

90 
74 

88 
73 

88 
74 

95 
71 

96 
71 

95 
73 

92 
75 

90 
72 

90 
72 

91 
76 

90 
64 

90 
59 

91 
59 

91 
64 

59 

67 

95 
62 

97 
64 

95 
67 

97 
70 

96 
70 

89 
73 

93 
68 

95 
63 

95 
64 

95 
69 

94 
71 

75 

71 

59 

92.5 
68.5 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

94 
73 

94 
72 

86 
71 

91 
70 

96 
71 

99 
74 

97 

75 

99 

73 

88 
73 

93 
74 

96 
73 

85 
71 

87 
62 

88 
64 

89 
65 

65 

62 

91 
64 

93 
67 

97 
69 

96 

70 

98 
72 

99 
71 

84 

69 

93 
66 

95 
68 

94 

70 

95 
72 

73 

72 

66 

92.7 
69.6 

MIN 

92 
73 

89 
71 

89 
70 

93 
69 

96 
71 

94 
72 

97 
73 

88 
74 

88 
72 

92 
73 

88 
72 

87 
69 

85 
63 

88 
62 

89 
67 

64 

65 

94 
65 

96 
69 

96 
67 

94 
70 

99 
71 

83 
71 

90 
67 

90 
66 

92 
66 

92 
69 

91 
73 

74 

69 

62 

90.9 
69.0 

SHERIDAN  TOWER 

MA  X 
MIN 

92 
71_ 

87 
71 

86 
72 

95 
70 

95 
71 

96 
70 

99 
72 

90 
72 

88 
70 

93 
69 

92 
68 

89 
67 

89 
59 

88 
61 

88 
61 

93 
62 

90 
62 

93 
63 

96 
66 

95 
65 

97 
66 

98 
70 

92 
64 

92 
63 

95 
64 

95 
66 

95 
65 

94 

65 

87 

65 

86 
62 

87 
64 

92.0 
66.3 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

94 
66 

94 
65 

91 
68 

86 
68 

84 

67 

90 
67 

94 
70 

91 

68 

88 
67 

89 
68 

89 
62 

88 
57 

87 
50 

85 
51 

87 
54 

90 
52 

95 
52 

90 
55 

93 
57 

95 
61 

96 
66 

97 
66 

99 
67 

93 
63 

93 
58 

93 
53 

95 
56 

94 
62 

95 
68 

82 
66 

86 
54 

91.1 
61.5 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

95 
75 

87 
73 

93 
71 

97 
71 

99 
74 

96 
74 

99 
76 

91 
75 

90 
72 

95 
75 

89 
75 

89 
71 

89 
62 

90 
64 

92 
67 

94 
66 

93 
65 

97 
66 

99 
70 

99 
71 

100 
73 

102 
73 

69 
73 

95 
70 

97 
69 

96 

70 

95 
73 

97 
73 

95 
74 

65 
72 

89 
66 

94.0 
70.9 

See  reference  notes  folloeloff  Stitlon  Index. 
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Table  5  -  Continued 


TUTTGART   9  FSE 


't  XARKANA  WR  AP 


«flLNUT    RIDGf   CAA  AP 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1955 


92  93  87 
73     72  69 


96  91 
72  70 


93  84 
73  74 


89  82 
64  66 


98  88 
68  65 


94  93 
75  73 


94  B5 
73  74 


87  82 
67  70 


93  94  95 
76     68  67 


91  89  90 
73     70  69 


Day  Ol  Month 


90  94 
70  69 


89  97 
74  70 


89  93 
73  72 


78  86 
67  68 


90  95 
70  66 


94  97 

70  72 


96  97  98 
74      70  71 


75  85 
67  68 


95  97 
67  69 


92  95 
69  69 


8      9  10 


94  95  86 
73     73  73 


90  93 
72  69 


11     12  13 


88  92  1  92 
74      7?'  74 


BO  8  3 
67  64 


89  93 
69  70 


80  81  79 
64      65  62 


mJu     16  I  17 


60  62  63 

90  90  95 

61  59  64 

86  87  89 

66  63  65 

79  81  84]  85 


70 

90     89  88 


62 

90     88  I    88     89  92 

70     61 '    54     54  58 

67     87  I    87     88  91 


75      72      73  I    74      70     64'    50     58  65 

97     93     94     93     89     91  |   89     89  91 
72     73     73     72     70     72  I   63     62     631  67 


83  85 
68  67 


84  92  94 
50      58  59 


64  80  80 
58     64  I  51 


87  ee  92  87  86 
71      77      7?      73  57 


83  86 
66  66' 


87  88; 
63  651 


87  87l  88 
57     62;  58 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 

^..^ELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.30 

.25 

.17 

.09 

* 

.63 

.37 

.20 

.22 

.26 

.82 

.24 

.29 

.23 

.  32 

.  73 

_ 

.69 

.16 

.09 

7.03B 

WIND 

79 

85 

120 

48 

128 

22 

44 

67 

145 

36 

38 

35 

31 

134 

5; 

184 

31 

34 

1452B 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.21 

.19 

.04 

.08 

.20 

.47 

.05 

.17 

.16 

.16 

.24 

.27 

.20 

.20 

.26 

.12 

.22 

.  2? 

.  ?! 

.28 

.  29 

.28 

.16 

.07 

.10 

6. 838 

WIND 

74 

32 

52 

47 

1 

20 

12 

16 

15 

28 

37 

32 

18 

1 1 

15 

10 

(>8 

32 

15 

24 

690B 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.27 

.26 

.28 

.23 

.23 

.31 

.30 

.14 

.22 

.18 

.12 

.29 

.31 

.27 

.24 

.28 

.22 

.24 

.11- 

.  ib 

.29 

.16 

.27 

7.33 

WIND 

20 

31 

37 

53 

41 

35 

32 

20 

35 

19 

27 

50 

45 

38 

25 

21 

20 

28 

22 

40 

47 

31 

908 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.26 

.31 

.16 

.  10 

.  16 

.22 

.33 

.28 

.09 

.20 

.22 

.24 

.26 

.30 

.26 

.23 

.31 

.15 

.28 

.09 

.25 

.30 

.25 

.24 

.25 

.16 

7.098 

WIND 

28 

41 

35 

71 

36 

10 

12 

23 

6 

9 

16 

27 

22 

27 

19 

17 

12 

14 

35 

11 

16 

23 

16 

20 

56 

23 

23 

702 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.27 

.16 

.13 

.12 

.13 

.24 

.21 

.11 

.13 

.18 

.16 

.15 

.32 

.29 

.16 

.  19 

.23 

.21 

.23 

.25 

.25 

.23 

.14 

.21 

.19 

.27 

.21 

.09 

.12 

5.958 

WIND 

18 

if, 

23 

10 

57 

16 

14 

7 

8 

13 

13 

17 

22 

27 

15 

14 

19 

17 

15 

21 

18 

21 

23 

7 

10 

16 

14 

19 

31 

9 

2 

532 

RUSSEULVILLE 

EVAP 

.25 

.  10 

.21 

.13 

.19 

.26 

.27 

.16 

.18 

.18 

.21 

.25 

.17 

.29 

.18 

.22 

.25 

.  14 

.24 

.30 

.  14 

.26 

.07 

.26 

.24 

.25 

.35 

.25 

.07 

.10 

.17 

6.34 

WIND 

12 

29 

51 

32 

9 

7 

6 

10 

U 

12 

15 

15 

15 

13 

8 

7 

12 

9 

10 

6 

6 

10 

10 

17 

8 

13 

20 

27 

14 

6 

9 

431 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.26 

.25 

.19 

.21 

.24 

.22 

.19 

.24 

.08 

.08 

.19 

.12 

.20 

.22 

.21 

.19 

.17 

.21 

.31 

.23 

.13 

.21 

.24 

.08 

.25 

.32 

.14 

.25 

.17 

.23 

.21 

6.24 

WIND 

29 

51 

70 

66 

27 

16 

23 

23 

8 

10 

19 

16 

21 

19 

17 

21 

16 

12 

9 

11 

22 

26 

56 

24 

26 

37 

27 

48 

69 

19 

8728 
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STATION  INDEX 


Stabo 


County 


Obser- 
vation 
time 


Abbott 
Alicia 
Alua  Fork 
Aly 

ABlty  3  HE 


Batesvllle  L  &  D  1 
Bear  Creek  Lake 
Beaty  Lake 


Beedevlll? 
Benton 
BentonviUe 
Berryvllle  . 


Big  Flat 
Big  Fork 
Big  Lake 


Brlnkley 
Buffalo  Tower 
Bull  Shoals  Dam 


Camp  Chaffee 

Carlisle  i  S' 
Carpenter  Daj 
Clarendon 

Clarksvllle 
Clinton 
Cold  Springs 
Combs  3  SE 


Crossett  7  S 


Cumnlns  Farm 


DaJrdanclle 
De  Queen  '. 


DevllB  Knob  1 
Eagle  Gap 


Fayettt 


illc  I 


Fayettevllle  Exj 
Fllppln  CAA  AP 
Fordyce  G  » 
Forenan 

Forester  4  WKW 

Forrest  City 
Fort  Smith  WB  A: 
Fort  Smith  Watei 


Heber  SprlDgs  3  8* 


Henderson  2  H 
Hope  3  NT 

Hot  Springs  1  KNE 
Buntsvllle 
Huttlg  Dam 


Klngeland 

Lake  City 
Lamar  2  SW 
Langley 
Lead  Hill 

L«e  Creek  Guard  Sta 

lyLlttle  Rock  WB  Alrpi 
Little  Rock  Flit.  P 
Lost  Corner 
Louann  2  SE 


0006  1 
0064  : 
0130  ! 


I  Clark 


0286 
0300 
0326 
0350 
0458 

0460 
0496 
0512 
0518 
0530 


Little  Rlvi 

Woodruff 

Independeni 

I ndependeni 
Lee 

St.  Prancli 
Carroll 


0582  ; 
0586  1 
0616  I 

0662  ! 
0664  1 
0676  I 


0806  1 
0830  I 
0842  1 


0872  1 
0936  I 
1010  I 
1020  I 


1188  ! 
1224  1 
1238  ( 
1442  I 

1455 
1492 
1520 
1574 
1582 


Van  Buren 


1750  1 
1768  1 
1814  ] 
1629  I 
1834  ' 


1948  1 
1956  I 
1960  ( 
1968  I 

1982 
2148 
2150 
2176 
2204 


Wasblngti 


Little  River 


2444 

2528 
2540 
2544 

2556 

2564  : 
2574  1 
2578  ( 
2598  1 
2670  1 


2760  White 
2794  Searcy 
2842  Pike 
2908  Polk 
2922  yell 

2930  Benton 
2946  Carroll 
2952  Stone 
2962  Faulkner 
2976  Sebastlai 

3074  jciark 
3098  .Calhoun 
3132  iSharp 
3164  Boone 

I  Cleburne 


3235 
3242 
3258 
3428 
3438 


3600  J 
3704  I 
3734  ( 
3862  1 
3904  I 


eland 

I  Craighead 
I  Johnson 
I  Pike 
I  Boone 
>  Crawford 


4134  < 
4248  I 
4250  I 
4324  1 
4332  I 


94  12 

91  05 

92  52 


17 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

33 


r  35  45 
r  34  43 
>  35  05 
r  36  28 
'  35  1 

'  36  09 
'  35  26 
i  34  33 
.  36  22 
'  36  26 

'  36  00 
t  34  29 
i  35  51 
'  36  07 
I  34  36 

,  35  ( 

I  33  • 

I  35  56 

35  09 

'  35  39 


'  34  54 

'  35  52 
'  36  22 


'  36  08 
I  33  36 
I  33  35 

.  35  18 

'  35  52 

,  34  47 

I  34  27 

'  34  ' 

.  35  28 
■  35  ;)5 
I  34  58 
'  35  48 
'  36  06 

.  35  05 
'  36  24 
'  36  17 
I  34  26 
I  33  02 

.  34  42 

.  34  08 
I  34  14 

.  35  22 
:  35  03 


92  37 
94  13  : 

93  37  : 


90  08 

91  06 
93  11 


93  28 

92  28 

93  54 


1250 
1400 
2166 


'  36  23 
I  33  31 
'  34  58 

.  35  43 

'  33  53 

!  33  53 

'  35  57 

.  34  43 

t  33  13 

'  36  24 
'  36  05 
.  36  05 


•  35  01 
35  20 
,  35  39 
I  33  21 
1  33  37 

'  35  I 
'  35  59 
t  34  20 
I  34  14 
.  34  53 


91  56 

92  26 

91  35 

93  45 

92  2S 

93  24 

93  09 

94  21 
93  18  : 


93  26 
92  12 
92  23 


28 

.  35  28 

34  32 

■  36  22 

\  33  43 

34  22 

33  56 

34  31 

36  05 

33  02 
I  33  35 

01 
I  34  42 

35  50 

34  36 
1  33  SO 

35  49 

35  26 

34  19 

36  24 

35  42 

:  34  10 
34  44 
1  34  46 
7  35  34 
3  33  22 


1250 
1350 
1100 


I  Urs.  Alta  F.  Garnei 

I  Ore*  A.  Lamb 
Hobart  Watts 
I  John  A.  Jones 

John  W.  Traomell 

I  G  b  C 


'  Univ. 


Griff  1 


■  L.  G.  AdoBson 


,  P.  y.  Brechl) 


CLOSED  -  -  - 
Lnna  H.  Llles 

,ee  W.  McKenne 
L  Corps  of  Englm 


>  Carl  L.  Hidden 
Beulah  F.  Fowle 


.U.S.  Army 
<  Froney  Dell  Horti 
1  L.  Talt 
,  Pwr  t  Sgt  C 
'.  Northern 

'  Dr.   Irving  F.  Be 


Laura  Polk 


Chen  Goodler 


Pw  L  Lgt  Co. 


I  R.  J.  Schoeppe 
'  Jethro  R.  Densoi 


L  C.    Ell  Jordan 
.  Daisy  G.  Vaught 
"     E.  McVay 

llle  Pendergri 


I  Roy  S.  Robbs 

1  Soil  Cone.  Service 

I  Theresa  Donaldson 

I  Wayne  Stark 

rothy  a.Spllsbury 
arley  H.  Frldi 
'  Emll  W.  Bentzlei 


93  44  ] 

93  05 

94  03 


93  04 
90  42 

92  00 

92  16 

90  26 

93  25 
93  51 
92  54 


92  14 
92  19 
92  50  : 
92  46 


I  Peach  Exp.  Sti 


Refer 


2  3  5       7  C 


2  3  5       7  C 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5       7  C 


AREANSAS 

AUGUST  1955 


Station 

County 

1 

1 

5 

3 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 



Observer 

Refer 

to 
tables 

|Temp. 

Precip. 

Lurton 

4386 

Newton 

7 

35  46 

93  05 

2007 

8A 

Lola  I.  Dollar 

90  43 

215 

7A 

3 

6P 

2  3  5  7 

93  13 

360 

HID 

o       pr  ng 

92  49 

311 

5P 

5P 

vern      re  ept. 

yammoth  Spring 

4572 

Fulton 

7 

36  29 

91  32 

690 

SS 

7A 

John  H.  HcKee 

2  3  5  7 

90  45 

234 

8A 

8A 

2  3  5  7 

C 

2  3  5  7 

92  38 

1050 

SS 

7A 

Phil 1 Ips 

90  55 

195 

SA 

youaee 

4696 

Searcy 

7 

36  03 

92  39 

749 

HID 

Verne  N.  Davenport 

91  54 

610 

7A 

3 

6P 

7A 

2  3  5  7 

C 

91  48 

285 

5P 

5P 

2  3  5  7 

91  29 

125 

UID 

r  .  go. 

yorobay  Lock  &  Dan 

4934 

Calhoun 

3 

33  19 

92  27 

85 

7A 

Corps  of  EnKlneers 

92  45 

280 

5P 

7A 

2  3  5 

663 

7A 

7A 

Vllllam  E.  Black 

2  3  5 

c 

93  41 

2800 

7P 

7P 

2  3  5 

92  23 

7P 

7P 

a  er 

Mountain  Home  C.   of  E. 

5038 

Salter 

7 

36  20 

92  23 

BOO 

8A 

SA 

:orps  of  Engineers 

92  08 

768 

7A 

3 

5P 

11/10/54 

94  01 

50O 

7A 

3 

93  43 

8A 

8A 

orps  o      ng  neers 

2  3  5  6 

Hashvllle  Peach  Substa, 

5112 

aoward 

4 

34  00 

93  56 

550 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

93  51 

373 

yiD 

c 

93  50 

850 

7A 

3 

wp  r 

91  17 

225 

SS 

7A 

er  ummers 

2  3  5  7 

Nlmrod  Dam 

5200 

Perry 

1 

34  57 

93  10 

470 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

92  15 

425 

HID 

c 

93  48 

800 

7A 

3 

93  53 

300 

5P 

SP 

arg  s 

2  3  5 

O^enstlUe 

5480 

Klsslsslppl 

2 

35  43 

89  58 

250 

8A 

Alwyn  A.  Cowan 

3 

92  49 

500 

90  29 

275 

4P 

4P 

2  3  5 

ga 

93  45 

SS 

SS 

2  3  S 

Parkin 

5586 

Cross 

5 

35  16 

90  35 

222 

7A 

Corlne  D .  Gardner 

3 

93  15 

925 

c 

2  3  5 

92  00 

215 

7P 

7A 

2  3  5 

Pine  Bluff  CAA  AP 

91  56 

205 

MID 

MID 

2  3  5  7 

Pine  Ridge 

5760 

yontgomer y 

3 

34  35 

J.  R.  Huddleston 

90  59 

330 

5P 

7A 

2  3  5  7 

91  30 

7A 

7A 

2  3  5  7 

93  23 

318 

7A 

7A 

2  3  5  7 

93  23 

o        ons.     erv  ce 

Pyatt 

5970 

yarlon 

7 

36  16 

92  51 

800 

Ona  V.  McLean 

"93  53 

463 

7A 

3 

250 

UID 

c 

92  54 

eve  an 

92  11 

231 

J.  H.  Yaney 

3 

Rogers 

6248 

Benton 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

Howard  Fowler 

2  3  5  7 

93  08 

360 

5P 

SP 

2  3  5  6 

8A 

2  3  5 

90  08 

300 

7A 

arcy 

91  44 

245 

5P 

am     .     e  on 

Sheridan  Tower 

6566 

Grant 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

Ark.    Forestry  Com. 

2  3  5  7 

92  17 

600 

7A 

3 

7A 

2  3  5 

91  18 

450 

UID 

c 

92  48 

7A 

3 

Stamps 

6804 

Lafayette 

■* 

33  22 

93  30 

270 

7A 

Hubert  Baker 

3 

91  51 

392 

7A 

91  32 

214 

6P 

7A 

2  3  5 

Stuttgart  9  ESE 

91  25 

198 

7A 

7A 

2  3  5  6 

c 

Sublaco 

Logan 

1 

35  18 

93  39 

500 

New  Sublaco  Abbey 

2  3  5 

6^40 

93  48 

500 

9A 

3 

GLOBED  -  -  -  .-  - 

93  27 

247 

3 

esar  ana  rpor 

7262 

Pope 

35  40 

93  05 

2087 

6P 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Vlola*^^* 

91  59 

692 

7A 
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REFERENCE  NOTES 


The  lour  digit  identification  numbers  in  tho  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  . .  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles, 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6.  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  In  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or 
more.  Water  equivalent  saoplct;  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drlftlog  and  other  causes  of  local 
variability   in  the  snowpack  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7.   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry, 
-f      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount   Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

/ /'     Gage  IS  equipped  with  a  windshield. 

AU    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  ad.justed 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year,  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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ARKANSAS  -  SEPTEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 

September  was  mostly  v/arm  and  sunny.     There  were  many  rainless  days  but  generous 
showers  over  some  parts  of  the  State  brought  the  average  rainfall  for  the  State 
to  above  normal.     The  bright  sunny  weather  of  the  first  part  of  the  month  was 
ideal  for  harvesting  cotton,   rice,   and  feed  crops.     The  rains  which  fell  during 
the  latter  part  of  the  month  were  a  boon  to  pastures,   late  hay  crops,   small  grain 
and  winter  legumes. 

The  first  few  days  averaged  slightly  cooler  than  normal.     Warm  weather  prevailed 
from  the  7th  to  lOth.     Most  stations  registered  their  warmest  temperatures  for 
the  month  during  this  period.     Maximums  on  those  days  ranged  mostly  from  the 
upper  90' s  to  a  few  degrees  over  100  degrees.     The  highest  temperature  during 
the  period  was  103  degrees  at  Stuttgart  on  the  8th.     A  cold  front  which  moved 
across  the  State  on  the  10th  and  11th  preceded  the  coolest  weather  of  the  month. 
Minimums  in  the  40' s  and  50' s  were  common  on  the  13th.     The  lowest  temperature 
for  the  month  was  40  degrees  at  Batesville  Livestock  and  at  Paragould  on  the  13th. 
The  last  half  of  the  month  was  warmer  than  normal.     The  20th  and  21st  were  es- 
pecially warm.     The  warmest  temperature  for  the  period  was  103  degrees  at  Paris 
on  the  21st.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  70.9  degrees  at  Harrison  to 
79.2  degrees  at  Stuttgart.     Temperatures  averaged  above  normal  at  almost  all  sta- 
tions.    The  largest  temperature  departures  were  mostly  in  the  central  and  the  ex- 
treme northeast  part  of  Arkansas. 

Very  little  rain  occurred  during  the  first  three  weeks  of  September.  Frequent 
showers  fell  over  parts  of  the  State  during  the  last  decade.     Some  stations  re- 
ceived generous  amounts  on  one  or  more  days.     Monthly  totals  ranged  from  0.27 
inch  at  Dermott  to  11.90  inches  at  Aplin  1  W.     Many  western  stations  received 
more  than  4.00  inches  but  most  eastern  stations  received  less  than  3.00  inches. 
A  few  stations  in  the  extreme  southeast  received  less  than  1.00  inch  but  a  few  in 
the  west  central  part  of  Arkansas  received  more  than  6.00  inches.     In  general, 
most  western  stations  exceeded  their  September  rainfall  normals  and  most  eastern 
stations  received  less  than  normal  precipitation. 

Crops  matured  rapidly  in  the  bright  sunny  weather  of  the  first  three  weeks  of 
September.     Cotton  picking  got  underway  early  in  the  month  and  was  soon  in  full 
swing.     Rice  harvest  got  underway  and  the  harvest  of  corn  and  sorghums  for  grain 
became  general.     The  weather,   ideal  for  harvest,  delayed  seeding  of  fall  grains. 
Some  farmers  dusted  in  their  oats;  others  waited.     Pastures  deteriorated  and 
general  rains  were  needed  for  late  maturing  crops.     The  rains  which  occurred 
during  the  last  10  days  of  September  spurred  fall  seeding,  benefited  the  pastures, 
and  germinated  the  oats  that  had  been  dusted  in.     The  rains  also  stopped  the 
cotton  pickers  and  delayed  the  rice  harvest.     The  fine  supply  of  soil  moisture 
brightened  the  prospects  for  winter  grazing.     The  winter  feed  situation  was 
favorable.     Livestock  were  in  excellent  condition.     The  harvest  of  cotton,  rice, 
soybeans,  and  feed  crops  progressed  in  spite  of  the  interruptions  due  to  the 
late  September  rains. 

STORMS 

Lightning  destroyed  12  head  of  registered  Hereford  cattle  in  a  pasture  near  Green- 
wood, Sebastian  County,  on  September  27.     The  cattle  were  valued  at  $15,000.  On 
September  30  lightning  struck  a  farm  home  in  eastern  Washington  County.     The  house 
burned.     The  loss  was  estimated  at  $2,000. 

Lucius  W.  Dye 
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0  ,  0 

0 

5 

3 

2 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

86.6 

58.0 

72*3 

0.2 

9  5 

8 

46 

1 3 

13 

0 

0 

0 

4,14 

0*23 

1.89 

30 

0,0 

0 

4 

4 

1 

FLIPPIN   CAA  AP 

89.0 

57,4 

73*2 

97 

8  + 

43 

1  3 

0 

17 

0 

0 

0 

2,40 

0  •  66 

3  0 

0 , 0 

0 

4 

2 

0 

FORT   SMITH   WB   AP  R 

89.5 

64  .  5 

77,0 

2.0 

98 

8  + 

55 

1  3  + 

0 

18 

0 

0 

0 

4.65 

0,94 

2.09 

22 

0,0 

0 

5 

3 

2 

FT   SMITH  VJATER  PLANT 

89,5 

57.9 

7  3.7 

96 

19  + 

48 

2  + 

0 

16 

0 

0 

0 

3,80 

2*48 

30 

0.0 

0 

4 

2 

2 

G I LBERT 

8  9.  9M 

55  •  7M 

72  .  BM 

100 

7 

44 

14 

0 

1 8 

0 

0 

0 

1 ,  99 

-  1,58 

1*03 

30 

0  .  0 

0 

4 

2 

1 

GRANN I S 

86.3 

62  .9 

74,6 

0.6 

96 

8 

55 

1  3 

0 

8 

0 

0 

0 

6,13 

1  ,  89 

4,72 

23 

0.0 

0 

3 

2 

2 

GRAVETTE 

87.0 

58  . 1 

72.6 

1.4 

95 

2  1 

47 

1  3 

0 

14 

0 

0 

0 

3.  30 

.  -  0,93 

1*54 

30 

0.0 

0 

6 

2 

1 

GREEN   MOUNTAIN  AM 

HARR 1  SON 

87.9 

53.9 

70.9 

0,2 

97 

8 

41 

12  + 

6 

1  5 

0 

0 

0 

2,60 

-  1.36 

1  ,  30 

30 

0.0 

0 

4 

2 

1 

HOPE   3   NE  AM 

90.  6M 

62  •  3M 

76  .  5M 

0,5 

100 

9 

53 

1 3 

0 

20 

0 

0 

0 

3,59 

0,63 

2.52 

23 

0,0 

0 

5 

2 

1 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

90.  8 

65  ,  0 

77.9 

2,1 

101 

8 

52 

2  6 

0 

21 

0 

0 

0 

4,76 

1,39 

,2,33 

23 

0.0 

0 

4 

3 

2 

LEAD  HILL 

89.  ^» 

56.  2 

7?  ,  8 

0.9 

99 

19  + 

42 

12  + 

4 

16 

0 

0 

0 

4,93 

1  ,42 

2  ,  24 

30 

0,0 

0 

4 

4 

2 

LITTLE   ROCK   WB   AP  R 

/  / 

89.4 

65  ,  5 

77*5 

2.7 

99 

7  + 

57 

1  3  + 

0 

16 

0 

0 

0 

4,75 

1*90 

2*40 

30 

0*0 

0 

.  2 

2 

2 

MALVERN 

90.8 

61,5 

76.2 

100 

8 

50 

1  3 

0 

19 

0 

0 

0 

4,20 

2*46 

23 

0.0 

0 

5 

2 

2 

MAMMOTH  SPRING 

91.5 

56.0 

73.8 

2 ,  1 

100 

20 

42 

1  3 

1 

18 

0 

0 

0 

2.27 

'  1,25 

1  .70 

30 

0,0 

0 

3 

1 

1 

MARSHALL 

87  .  8M 

58  .0 

72  .  9M 

1.1 

44 

2  + 

4 

1  5 

0 

0 

0 

3.57 

-   0.  46 

1  .33 

28 

0,0 

0 

5 

3 

1 

0  MENA 

87.5 

53.7 

7  5.6 

1  . 3 

95 

8-1- 

56 

6+ 

0 

12 

0 

0 

0 

3 .  38 

-0.48 

3.23 

23 

0.0 

0 

1 

1 

1 

MORR I L  TON 

90  .  6 

61,9 

76.3 

1,3 

100 

7  + 

49 

1  3 

0. 

20 

0 

b 

0 

4.09 

1 ,  26 

2  .04 

23 

0.0 

0 

4 

3 

2 

MOUNT    IDA  AM 

88.7 

59  .  4 

74*1 

1.0 

97 

9 

47 

1  3 

0 

15 

0 

0 

0 

4,00 

0,53 

3.60 

23 

0,0 

0 

2 

1 

1 

MOUNT   MAGA  Z 1 NE 

82  •  ^M 

64  .  3M 

7  3  .  4M 

93 

8 

56 

1 2 

2 

4 

0 

0 

0 

3*  85 

1  ,77 

30 

0  .  0 

0 

5 

2 

2 

MOUNTAIN  HOME 

88.3 

59*8 

74,1 

2.3 

97 

8 

42 

2 

1 

14 

0 

0 

0 

2.  27 

-  1.48 

1-12 

30 

0,0 

0 

5 

1 

1 

MOUNTAIN  HOME   C   OF   EN6  AM 

89,  3 

58,7 

74.0 

98 

9 

46 

13 

1 

17 

0 

0 

0 

2,  29 

1  ,20 

30 

0.0 

0 

4 

2 

1 

NARROWS   DAM  AM 

90.  6M 

62  ,2M 

76.4M 

98 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

4,49 

3,40 

23 

0,0 

0 

3 

2 

1 

NASHVILLE   PFACH  SURSTA  AM 

89.  7 

63,  2 

76.5 

100 

9 

53 

13 

0 

1  7 

0 

0 

0 

4,91 

3  .  20 

23 

o.-o 

0 

4 

3 

1 

NIMROn   DAM  AM 

91.9 

60,2 

76,1 

101 

8 

47 

13 

0 

22 

0 

0 

0 

6,08 

2,25 

23 

0.0 

ja 

3 

3 

3 

OKAY 

90.  8 

64,3 

77,6 

0.9 

100 

8 

53 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

6,64 

3  .  82 

4,00 

23 

0.0 

0 

5 

3 

2 

OZARK 

91.6 

61,7 

76.7 

1  .  1 

102 

8 

51 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

4,27 

0,87 

2,28 

30 

0,0 

0  -" 

4 

3 

1 

9  3,8 

61.1 

7  7.5 

10  3 

2 1 

48 

1  3 

0 

24 

0 

0 

0 

3,72 

1.80 

30 

0  •  0 

0 

4 

3 

1 

P E RR Y V  I L LE 

91.3 

60  ,2 

75.  8 

2 .  8 

101 

8 

48 

1  3  + 

0 

21 

0 

0 

0 

8.  6R 

5,  18 

3.78 

30 

0.0 

0 

4 

3 

3 

.  ROGERS 

86.1 

61,4 

73*8 

2.6 

94 

8  + 

53 

2  + 

0 

12 

0 

0 

0 

3,43 

-  0,65 

1,71 

30 

0.0 

0 

5 

3 

R  USSE  LL V  I LLE 

91,8 

61,5 

76.7 

2.5 

101 

8 

49 

1  3 

0 

20 

0 

0 

0 

4,71 

0,96 

2  ,16 

30 

0.0 

0 

4 

2 

2 

CUfD  IfiAM  Tr^Ml-'D 
OPICKlUAr-J  lUWCK 

92.5 

60*8 

76.7 

101 

8 

48 

1  3 

0 

20 

0 

0 

0 

4.90 

2  ,  50 

23 

0  *  0 

■  0 

2 

2 

2 

SILOAMSPRINGS  AM 

87.8 

59  •  4 

7  3.6 

98 

2 1 

47 

1  3 

1 

13 

0 

0 

0 

3.  52 

1  .86 

30 

0  .  0 

0 

5 

2 

1 

SUB  I ACO 

92,7 

63,6 

78,2 

3,1 

102 

8 

53 

1  3 

0 

21 

0 

0 

0 

3*52 

0,13 

1  ,  77 

23 

0.0 

0 

3 

2 

2 

88.9 

66  ,  6 

7  7*8 

0,6 

96 

7  + 

5  7 

1  3 

0 

17 

0 

0 

0 

6*83 

4.04 

3,27 

23 

0  •  0 

0 

5 

3 

3 

TURNP IKE 

84,0 

6  3.7 

7  3.9 

9  3 

8 

5  1 

1  2 

2 

6 

0 

0 

0 

4,89 

0,03 

2,63 

30 

0.0 

0 

5 

3 

2 

W ALORON 

9  2.0 

58,5 

7  5,3 

101 

8 

46 

13  + 

0 

21 

0 

0 

0 

2,07 

-  1.09 

1*30 

23 

0.0 

0 

3 

2 

1 

W n  i  t  t  KUt-N 

83,6 

64,  8 

7  4,2 

92 

8  + 

54 

1  2 

1 

6 

0 

0 

0 

4 . 00 

2  .  64 

30 

0,0 

0 

4 

2 

2 

L/  1  V  1  i  1  "JlN 

7  5.2 

1.4 

4,35 

0.96 

0,0 

DELTA  DIVISION 

A  OK  A  DP  1  P  M  t  A 

92,2 

64  ,  1 

78.2 

2.0 

100 

7  + 

54 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

3.10 

0,33 

1  *40 

22 

0,0 

0 

5 

2 

2 

89.1 

59,0 

74.1 

98 

7  + 

44 

1  3 

0 

16 

0 

0 

0 

2 . 87 

1  .42 

30 

0.0 

0 

3 

2 

2 

BATESVlLLE    LIVESTOCK  AM 

^ 

1  \ 

20 

0 

0 

0 

2,06 

1,10 

30 

0,0 

0 

3 

2 

1 

RATESVILLE    L   AND   D   NO  1 

90*2 

5q'  1 

7^*7 
• 

43 

}■ 

18 

0 

0 

0 

2,24 

-  1,30 

0,87 

30 

0.0 

0 

3 

3 

0 

RL  YTHE  V  I LL E  AM 

'a 
'qm 

98 

2 1 

46 

1  3 

17 

0 

0 

0 

3,5  3 

0,41 

2,73 

30 

0  ,  0 

0 

4 

1 

1 

□  p  t  Ml^  t  c  V 
O      1  IMIs.  L  C  T 

an'  nw 

*n 

77  OM 

7  5 

99 

20 

0 

16 

0 

0 

0 

2  .  65 

-  1.33 

1,45 

23 

0  .  0 

0 

3 

3 

1 

CAMDEN    1  AM 

90,  6 

63,0 

76,8 

1.2 

98 

9 

5  1 

1  3 

0 

19 

0 

0 

0 

4.35 

1 .  26 

3.  56 

23 

0,0 

0 

3 

2 

1 

C  ORN I N  G  AM 

89,2 

61,5 

7  5.4 

2.7 

100 

8 

46 

1  3 

3 

16 

0 

0 

0 

2,85 

-  0,63 

1,25 

1 1 

0.0 

0 

3 

2 

2 

CROSSETT    7  S 

'^r  '  0 

63,7 

7  7.9 

2.3 

98 

20 

53 

2  + 

0 

23 

0 

0 

0 

0,  89 

-  1,50 

0.  50 

28 

0.0 

0 

2 

1 

0 

CUMMINS  FARM 

ho'  ^ 

SQ  *  ^ 

75.0 

98 

8 

48 

1  3 

0 

I  7 

0 

0 

0 

1  .  90 

1*38 

30 

0  «  0 

0 

2 

2 

1 

D6SARC  AM 

89.  3 

59,  4 

74.4 

99 

8  + 

44 

1  3 

2 

1  7 

0 

0 

0 

2.31 

1*15 

23 

0,0 

0 

3 

2 

1 

ft  1  IM  A  C  1 

92,5 

63,7 

78.1 

2.0 

101 

8 

50 

1  3 

0 

22 

0 

0 

0 

3*03 

0,06 

2  ,00 

30 

0.0 

0 

4 

1 

1 

EL  DORADO  CAA  AP 

7fi'^ 

5  7 

1  3 

0 

19 

0 

0 

0 

1.07 

-  1,82 

0.45 

23 

0  ,  0 

0 

4 

0 

0 

FOROYCE   6  W 

QQ 

99 

13 

^ 

2 1 

0 

0 

0 

2,61 

-  1,33 

1*20 

30 

0,0 

0 

3 

3 

1 

HELENA 

77  0 

98 

* 

5  1 

1  3 

0 

20 

0 

0 

0 

1,95 

-  1,33 

0  ,85 

23 

0  ,  0 

0 

3 

2 

0 

JONE  SBOR  0 

HQ  Q 

7ft*  7 

2.3 

99 

52 

1  3 

0 

19 

0 

0 

0 

1  ,  97 

-  1.39 

1,10 

30 

0  ,  0 

0 

3 

2 

1 

KEO 

89  7 

60  *  7 

Xo 

w 

1  7 

0 

0 

0 

3,88 

1  ,  95 

23 

0.0 

0 

3 

2 

2 

MAGNOL 1 A   3  N 

90,6 

62,8 

76*7 

OP 

7n 

20 

^ 

0 

0 

1  .67 

-  0.43 

0  •  98 

23 

0.0 

0 

3 

1 

0 

MAR  1  ANNA   2   S  AM 

75*2 

^'  ^ 

97 

8  + 

49 

13 

0 

1  5 

0 

0 

0 

2,0? 

-  0,72 

1,08 

24 

0*0 

0 

3 

2 

1 

MARKED  TREE  AM 

89.4 

61.0 

75.2 

1.8 

97 

10 

48 

13 

1 

17 

0 

0 

0 

1,45 

-  1,51 

0  .  92 

30 

0  ,0 

0 

3 

1 

0 

MONT ICELLO   3  S 

91.1 

63,8 

77.5 

100 

8 

50 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

0.  54 

0.47 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

NEWPORT 

91.5 

60,9 

76.2 

1.9 

99 

7  + 

46 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

2.  64 

-   0.  78 

1  •  75 

23 

0  ,  0 

0 

3 

2 

1 

PARAGOULD 

89, 9M 

58,  5M 

74.  2M 

99 

7  + 

40 

13 

1 

16 

0 

0 

0 

2,74 

0,25 

1  .46 

23 

0.0 

0 

4 

2 

1 

PINE  BLUFF 

91,5 

65  ,8M 

78.  7M 

2.2 

101 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

2.2? 

-  1,15 

1*19 

23 

0.0 

0 

2 

2 

2 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

9  0,3 

62,9 

75*6 

99 

8  + 

50 

1  3 

0 

18 

0 

0 

0 

3,04 

1  .79 

30 

0.0 

0 

3 

2 

1 

POCAHONTAS  1 

91.4 

59,9 

75.7 

2,2 

102 

7 

48 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

1.55 

-  1,79 

1  .08 

30 

0.0 

0 

3 

1 

1 

PORTLAND  AM 

90,  6 

63.2 

77.0 

0,9 

97 

8  + 

54 

2  + 

0 

22 

0 

0 

0 

0.95 

-  1,65 

0*80 

29 

0.0 

0 

2 

1 

0 

PRESCOTT  AM 

89.  1 

62  .0 

?5.6 

-  1,0 

98 

9 

53 

13  + 

0 

17 

0 

0 

0 

3.20 

0,28 

1  .95 

23 

0.0 

0 

4 

2 

1 

SAINT   CHARLES  AM 

91.3 

63.3 

77,3 

101 

9 

51 

13 

0 

20 

0 

0 

0 

1.37 

1.10 

23 

0,0 

0 

3 

1 

1 

SEARCY 

89.  3 

62.0 

75.7 

1,2 

98 

7 

48 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

2,26 

-  0,67 

1,29 

30 

0.0 

0 

3 

2 

1 

STUTTGART 

93,0 

65  ,4 

79.2 

4.0 

103 

8 

55 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

2,24 

-  0,85 

1,16 

24 

0,0 

0 

3 

2 

1 

STUTTGART   9   tSE  AM 

89.9 

61.9 

75.9 

1.1 

99 

9 

51 

13 

0 

le 

0 

0 

0 

2,  16 

-  0.47 

1  ,nl 

23 

0.0 

0 

4 

1 

1 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

89.  2 

61,3 

75,3 

100 

7 

45 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

2,  09 

0.85 

29 

0.0 

0 

4 

2 

0 

WARREN 

93.1 

63.4 

78.3 

2,1 

100 

8  + 

53 

3  + 

0 

22 

0 

0 

0 

0,49 

-  2.89 

o.ie 

30 

0,0 

0 

3 

0 

0 

WILSON 

89.6 

60,  8 

75,2 

1.7 

97 

7  + 

46 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

2*33 

-  0,27 

1.73 

30 

0.0 

0 

2 

2 

1 

WYNNE 

88.6 

62.2 

75,4 

1*0 

97 

20 

49 

13 

0 

15 

0 

0 

0 

1,81 

-  1,46 

0,84 

30 

0.0 

0 

2 

2 

0 

D  I  V  1  S I  ON 

76,3 

1.1 

2,22 

-  0,86 

0.0 

STATE 

75.7 

1.2 

3,32 

0.08 

0.0 

Precipitation 


0  DATA  RECEIVED   TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS. 


See  refereoce  aotes  followlog  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  195S 


Day  of  month 


i^BBOTT 

2 

75 

.42 

IL  tC  1  A 

2 

32 

.04 

»LUM  FORK 

7 

53 

T 

.23 

IVLV 

2 

63 

\MITY   3  NE 

* 

44 

\ntoise 

2 

43 

.49 

»PL 1 N  1  M 

11 

90 

1.23 

f\RKADeLPHIA 

3 

10 

.10 

tSICANSAS  C  ITV 

1 

50 

® 

00 

.68 

i»THENS 

6 

43 

.  36 

kUOUSTA 

3 

38 

.85 

;ULO  KNOB 

2 

87 

iJATESVltLE  LIVESTOCK 

2. 

06 

.07 

JATE  SV I  LLC  L  AND  0  NO 

^ 

.73 

3EATV  LAKE 

1 

77 

iEAve» 

3 

12 

.24 

lEECH  GROVE 

3 

38 

.13 

)E£DEV ILLE 

1 

64 

iENTON 

^ 

.05 

JENTONV  ILLE 

2 

37 

iERRYVlLL£  *.  NW 

*> 

60 

T 

)IG  FORK 

3 

69 

)IG  LAKE  OUTLET 

77 

iLACK  ROCK 

* 

28 

•  05 

iLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

5 

37 

.25 

iLUFF  CITY 

1 

95 

ILYTMEv  ILLE 

3 

53 

.  14 

lOONEvILLE 

3 

86 

.54 

^OUOmTON 

3 

58 

.80 

BRADFORD 

2 

30 

3H  INKLEY 

2 

65 

aUFFALO  TOWER 

4 

67 

.10 

3UR0ETTE 

2 

50 

.A80T  4  5W 

3 

05 

:alico  rock 

92 

:*MOEN  1 

4.35 

:*MP  CNAFFEt 

6 

60 

.45 

CARLISLE   1  SH 

1.62 

.LARENDON 

1 

64 

CLARKSVILLE 

3 

44 

.07 

:L INTON 

3 

75 

:OLD  SPRINGS 

3 

42 

T 

CONWAY 

4 

63 

.03 

.03 

.ORMNG 

2 

85 

1.25 

COTTER 

2 

54 

T 

COVE 

3 

25 

CROSSETT  7  S 

89 

T 

CRYSTAL  VALLEY 

3 

12 

.UMMiNS  FARM 

1 

90 

DAISY 

« 

56 

1.06 

DAMASCUS 

A 

09 

.02 

C}ANV[LLE 

A 

75 

.24 

DARDANELLE 

4 

56 

.14 

5E  QuEEN 

4 

30 

OERMOTT 

27 

DES  ARC 

2 

31 

T 

DEVILS  i^Nu- 

4 

96 

.40 

DUMAS  1 

3 

03 

.04 

.04 

EAGLE  GAP 

2 

42 

EL  DORADO  CAA  AP 

1 

07 

EUREKA  SPRINGS 

28 

T 

EVENING  SHADE 

1.60 

1.06 

FAYETTEvlLLE 

4 

28 

T 

FA'';'TEv1LLE  CAA  AP 

4 

79 

FAYtTTcvILLE   EXP  STA 

4 

14 

T 

PL  jPP I N  CAA  AP 

2 

40 

FOROYCE  6  W 

2 

61 

.03 

FORESTER  4  wNW 

2 

.62 

FORT   SMITH  WB  AP 

65 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

3 

80 

.10 

FOUNTAIN  HILL 

1 

56 

.43 

FULTON 

4 

.42 

«1B 

GEORGETOWN 

2 

.53 

.42 

GILBERT 

1 

.99 

.10 

GLENWOOO 

4 

■  31 

1.  14 

GRANNI S 

6 

.13 

1.15 

GRAVELLY 

2 

.94 

•  04 

GRAvcTTE 

3 

.30 

.63 

GREEN  FOREST 

4 

.38 

.25 

9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  ly 


18 

20 

21 

22  ,  23 

24 

25 

«^  I 

26 

27 

28 

! 

 ~ 

29  30 

 '\  is' 

-4 

~~or~ 

1.10 

.63 

.57 

.23 

.65 

T  ?,65 

.95 

3.70 

1  .80 

.  17 

.67 

3.60 

.11 

T 

.53 

.01  1.53 

.40 

%.o? 

•  29 

5.36 

1.40  ,3S 

.15  1.10 

T 

''' 

.50 

.  34 

4.20 

.  33 

T 

2.45 

A. 01 

.06 

T 

T 

1.37 

.?? 

T 

.94 

.38  1.07 

T 

1  .42 

.76 

.02 

T 

.  11 

1  .10 

.60 

.04 

T 

.87 

.35  83 

T  ,59 

.08  .47 

.26 

.09 

.61 

1.42 

1.30 

.50 

1.45 

.29 

.19 

1.16 

.04 

2.22 

.04 

.10  1.17 

14  17 

03 

I57  i50 

.17 

^31 

ll05 

.02  l!9e 

3.50 

.19 

T  .69 

.06 

T 

T 

.21 

T 

T 

1.02 

.09 

4.27 

T 

.50  .26 

1.41 

.41 

.13 

.28 

.29 

.09 

2.73 

T 

1.19 

T 

T 

.01 

.11 

.  1 1 

1 .92 

2.45 

.78 

.05 

1 .30 

.  15 

.65 

.50  1.45 

.70 

.10 

1  .26 

.05 

•  12 

.25 

2.99 

.60 

.  15 

I  i  75 

T  1,34 

1.71 

T 

.12 

.05 

,02  .73 

T  3.56 

.67 

.12 

3.64 

.07 

.02 

.85 

I  .61 

.35 

1.27 

.39 

.02 

.73 

.05  .77 

T 

.04 

.07 

.37  2,07 

.15 

1  .56 

.15 

1.89 

1  .69 

.03 

T 

.05 

1,45 

.26  1.87 

2.44 

.45 

1  .15 

•  04 

.04  .07 

■  11 

•  51 

1  .77 

3.25 

.36 

.03 

.50 

1.59 

.92 

.61 

T 

.52 

1.36 

5.15 

35 

.02 

.82 

.36 

2.85 

1  .89 

,02 

T 

T 

T  7.60 

2.52 

T 

.04  1.86 

3.80 

.40 

.  10 

77 

1.15 

.18 

.98 

.01 

1.24 

.03 

.01 

.25 

,02 

3,00 

T  .03 

.25 

.  19 

.48  2.00 

1.80 

.70 

.42 

10  45 

41 

.11 

^75  !l3 

T 

.46 

T 

T  2.92 

.27 

T 

T 

.27 

.41  ,65 

.08 

.15 

1  .15 

T        1 .04 

.26  .67 

.07 

.30 

1.53 

1.94  .07 

.07 

.51  .60 

.06 

.09 

.69 

.03 

1.89 

.29  .07 

T 

.08 

.40 

.70  .86 

T 

.68  .67 

.03 

1 . 20 

•  28 

1  .66 

'to 

1.05 

.07 

T 

.  10 

2.48 

.  70 

.43 

T 

.02  3.34 

,62 

.23 

.69 

.17 

1 ,25 

.13 

T 

.04 

.04 

.65  1,03 

78  2  30 

.  09 

4*.  72 

,72 

.03 

.01 

2.17 

T 

T  .73 

.15  .36 

T 

.35 

.25 

1.54 

.77 

3.36 

2.25 

.35 

.45  1.00 

.97 

.21 

T 

1.10 

.75 

2.46 

.06 

1.12 

.6? 

.07 

,21 

T 

.97 

.22 

.  10 

42 

•  06 

.65 

.05 

1.30 

.02 

!62 

.13 

.  15 

1,88 

1.21 

T 

.  37 

4.89 

T 

.65 

.63 

T  .27 

.16  .09 

.54 

1  .00 

T  2.52 

.  73 

.12 

4.23 

.27 

.02 

2.45 

1  .00 

.11 

T  2,33 

T 

1 .05 

.08 

.23 

.08 

T  2.00 

.90 

.40 

.02 

.45 

.28 

,19 

.60  2.00 

2,03 

.29 

.52  1.12 

.60 

•  22 

•  05 

1  •lO 

,03  1.95 

.20 

1.70 

1.20 

•  36 

1.28 

.10 

5,03 

.08 

,61 

.64 

1.24 

2.24 

.38 

T 

.14 

.01 

.10 

2.20 

.40  1.15 

.95  1.46 

.07  2.19 

.09 

2^40 

.10  1,76 

.08 

1  «  74 

.30  1.30 

.10 

4.00 

.93 

.18 

•  05 

5.78 

,75 

1.01 

.3)  .31 

.27  ,98 

.42 

.26  2.46 

•  13 

1.06 

.14 

T 

.43 

T  1.70 

.6? 

1.08 

.20 

GREEN  MOUNTAIN 
GREENriR  1ER 
GREENWOOD 

HARP ; :0N 

HE6EB    SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HE'jr^POSON  2  W 
SE 


INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONES60RO 

KEO 

LAKE  CITY 
LAWGLEY 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE   ROCK  WB  AP 
LITTLE   ROCK  FILTER  PL 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 

MAD  I  SON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 


.11  .21 
.44 
.16 
.91  .47 


-   IDS  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNt 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  L  AND  D  NO  8 
MORR ILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  W 
MULBERRY 
NARROWS  DAM 

NASHVlLLt  PEACH  SUBSTA 

NATHAN 

NEWHOPE 

NEWPORT 

NIMROO  DAM 

ODELL 

ODEN 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 
OZONE 
PARAGOULD 
PAR  IS 
PARK  IN 

PERRYV ILLE 

PINE  6LUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCLIFF 
R  ISDN 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SH  IRLEY 

SI  LOAM  SPR INGS 
SPARKMAN  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 

SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP  I 

TURNP [ KE 

WALORON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIOGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


1.37 
1.55 
2.33 
2.26 


1.75 
2.09 


ARKANS 
SEPTEMBER  19 


Day  of  month 


l.*.?  .16 


*26 

.05 

.09  1446 
.19 


13     14     15     16     17  18 


25     26  27 


1.50 
.46 

3.23 


3.40 

3.20 
3.95 
3.00  : 
1.75 
2.25 

.25 


.93 
1.50 
1  .46 


.06 
.35 


3.27 
.54 
1.30 


1.13 
2.45 


28     29  30 


.87 
.  77 
.63 


.01  1.00 
.26  .07 
1.77 

1.12 
1.20 
.02  1.49 
2.90 


2.00 
2.09 


.04 

.03 


3.78 
1  .79 


1  .90 
1.71 


1.30 
.40  .08 
.41  .30 
.06  1.43 


i 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Monlh  | 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26  27 

28 

29 

30  31 

1 

Aver 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

88 
58 

85 
52 

85 
54 

95 
56 

90 
59 

94 

60 

97 
63 

98 

65 

97 
65 

93 
64 

87 
68 

83 
58 

90 
60 

93 
64 

93 
65 

t% 

t\ 

tl 

11 

94 
68 

1^ 

94 

H5 

82 

t% 

92 
66 

?? 

?? 

89 

65 

90.5 
62.3 

ARKADELPMIA 

MAX 
MIN 

89 
59 

87 
55 

90 
58 

89 
60 

95 
60 

96 
61 

100 
60 

100 
63 

97 
65 

96 
66 

87 
68 

87 
62 

93 
55 

96 
54 

97 
67 

95 
63 

96 
66 

94 
68 

96 
67 

98 
69 

9  Si 
6B 

89 
61 

93 
66 

93 
68 

93 
70 

87 
66 

92.2 
64.) 

ASMDOWN 

MAX  ' 
MIN 

89 
56 

88 
54 

88 
63 

89 
67 

92 
57 

92 
57 

98 
58 

99 
61 

95 
62 

95 
64 

88 
68 

85 
65 

89 
53 

93 
54 

93 
66 

86 
61 

94 
62 

91 
67 

94 
66 

96 
67 

95 
67 

92 

71 

80 
69 

76 
70 

83 
68 

89 
64 

92 
67 

92 
70 

92 
67 

89 
70 

90.4 
63.0 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

84 

57 

84 
49 

83 
48 

85 
49 

89 
56 

92 
54 

98 

56 

98 
60 

96 
59 

93 
62 

88 
67 

81 
57 

86 
44 

93 
48 

90 
60 

90 
57 

91 
58 

92 
61 

95 
58 

97 
66 

97 
64 

93 
64 

77 
70 

82 
61 

78 
64 

87 
60 

93 
62 

86 
66 

90 
66 

85 
66 

89.1 
69.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

88 
56 

90 
46 

89 
46 

89 
49 

92 
53 

95 
52 

97 
53 

102 
57 

100 
61 

99 
60 

96 
58 

85 
45 

85 
40 

89 
45 

95 
62 

93 
65 

94 

66 

95 
66 

96 

67 

98 
63 

100 
63 

99 
64 

94 
67 

82 
62 

84 
56 

79 
58 

88 
68 

95 
61 

90 
66 

93 
62 

92.3 
56.2 

BATESVILLE   L   AND   0  NO  1 

MAX 
MIN 

86 

55 

86 
49 

85 
49 

89 
50 

93 
55 

95 
53 

99 
56 

99 
58 

97 
*? 

96 
63 

83 
64 

82 
51 

88 
43 

92 
46 

91 
64 

92 
57 

93 
58 

94 
60 

97 
68 

96 
65 

97 
65 

93 
65 

82 
69 

85 
67 

79 
64 

89 
57 

91 
61 

90 
66 

90 
68 

77 
66 

90.2 
59.1 

BENTON 

MAX 
MIN 

88 
56 

88 
50 

86 
50 

88 
53 

92 
55 

95 
56 

99 
55 

99 
69 

96 
61 

93 
61 

87 
67 

84 
60 

91 
46 

93 
49 

94 
62 

93 
57 

94 
59 

96 
61 

96 
62 

97 
66 

97 
66 

96 
C4 

83 
68 

80 
66 

81 
70 

88 
68 

92 
74 

91 
74 

91 
66 

82 
65 

91.0 
60.5 

SENTONV ILLE 

MAX 
M  IN 

84 

52 

85 
50 

83 
53 

85 
53 

91 
51 

94 

52 

92 

57 

96 
52 

95 
61 

85 
65 

78 
57 

84 
46 

90 
49 

92 
52 

93 
68 

93 
62 

93 
59 

93 
63 

92 
64 

95 
64 

96 
64 

83 
65 

81 
64 

60 
62 

70 
62 

80 
59 

84 
68 

83 
63 

89 
67 

80 
64 

87.3 
58.6 

RLVTHEV ILLE 

MAX 
MIN 

84 
58 

82 
54 

84 

53 

83 
57 

88 
58 

90 
59 

94 
64 

97 
67 

•  96 
67 

97 
68 

93 
66 

81 
47 

80 
46 

89 
54 

91 
64 

90 
62 

92 
61 

91 
62 

93 
60 

95 
66 

98 
69 

97 
67 

97 
69 

75 
64 

81 
60 

79 
57 

68 
63 

92 
66 

88 
68 

92 
66 

89.2 
61.4 

^OONEV ILLE 

MAX 
MIN 

90 
56 

90 
52 

87 
53 

88 
59 

95 
57 

97 
55 

100 
57 

101 
58 

99 
61 

96 
65 

85 
59 

92 
56 

94 

52 

97 

51 

95 
63 

95 
68 

98 
66 

96 
70 

98 
66 

100 
69 

102 
68 

94 
74 

87 
71 

82 
66 

76 
68 

91 
64 

94 
68 

93 
68 

94 
71 

83 
66 

93.0 
62.5 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

82 
60 

82 
61 

83 
61 

88 
62 

88 
60 

90 
62 

93 
71 

96 
73 

97 

94 
69 

86 
66 

89 

91 

55 

91 
64 

92 
59 

93 
64 

92 
63 

96 
60 

99 
65 

97 
67 

94 
68 

80 
68 

61 
67 

88 

60 

89 
57 

94 
63 

86 
66 

92 
69 

87 
66 

90.0 
63.9 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

88 
59 

90 
55 

87 
56 

88 
57 

89 
59 

92 
59 

93 
60 

92 
63 

98 
63 

96 
64 

93 
68 

88 
64 

87 
51 

93 
55 

92 
56 

93 
63 

91 
63 

93 
63 

94 
63 

96 
68 

97 
67 

96 
68 

81 
72 

80 
70 

76 
66 

85 
62 

89 
63 

94 

69 

94 
72 

92 
73 

90.6 
63.0 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

85 
56 

87 
54 

85 
55 

85 
61 

82 
58 

90 
55 

93 
59 

96 
58 

97 
51 

95 
64 

94 
63 

93 
58 

83 
52 

91 
52 

94 
61 

93 
65 

93 
60 

94 
67 

94 
67 

95 
71 

97 
65 

97 
71 

84 
69 

86 
64 

81 
66 

73 
63 

87 
66 

91 
68 

90 
70 

90 
66 

89.8 
62.2 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

90 
58 

87 

50 

36 
53 

90 
57 

94 
57 

96 
64 

99 
58 

100 
57 

98 
61 

96 
64 

83 
64 

85 
53 

91 
50 

95 
52 

93 
65 

93 
65 

94 
65 

93 
70 

96 
65 

98 
68 

99 
67 

92 
72 

86 
69 

82 
68 

77 
68 

90 
69 

93 
66 

92 
67 

92 
69 

74 
65 

91.1 
61  .9 

CONWAV 

MAX 
MIN 

87 
57 

86 
52 

85 
53 

89 

55 

93 
58 

96 
59 

100 
60 

100 
63 

97 
67 

93 
66 

86 
69 

86 
56 

91 
49 

95 
63 

93 
68 

93 
62 

95 
65 

93 
67 

97 
65 

98 
69 

98 
70 

93 
72 

63 
70 

82 
68 

79 
67 

88 
58 

93 
66 

90 
68 

93 
70 

72 
67 

90.8 
63.0 

CORNING 

MAX 
MIN 

89 
58 

88 
55 

85 
53 

85 
53 

87 
55 

92 
57 

97 
61 

100 
61 

97 
64 

98 
67 

94 
65 

84 
58 

78 
46 

86 
56 

91 
59 

89 
62 

90 
60 

91 
61 

91 
59 

93 
69 

97 
69 

96 
70 

96 
71 

78 
66 

77 
63 

75 
61 

85 
64 

90 
65 

86 
69 

91 
68 

89.2 
61.5 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

89 
63 

88 
53 

90 
58 

90 
58 

92 
58 

92 
64 

96 
60 

97 
60 

97 
61 

95 
64 

92 
68 

88 
67 

92 
63 

92 
61 

90 
64 

92 
60 

94 
64 

92 
66 

97 
66 

98 
65 

97 
65 

93 
70 

82 
72 

82 
70 

87 
65 

93 
61 

96 
66 

95 
72 

94 

70 

88 
70 

92.0 
63.7 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

86 
57 

86 
51 

83 
53 

87 
55 

89 
54 

91 
57 

96 
51 

98 
60 

96 
60 

91 
63 

ao 

60 

83 
59 

89 
48 

92 
57 

89 
60 

92 
58 

92 
63 

91 
65 

94 
63 

97 
63 

96 
65 

90 
61 

85 
69 

61 

65 

B4 
63 

90 
55 

95 
61 

93 
67 

93 
68 

89 
64 

90.2 
69.8 

OAROANELLE 

MAX 
MIN 

90 
60 

87 
53 

85 
54 

90 
57 

95 
60 

95 
59 

99 
60 

98 
61 

97 
63 

95 
65 

84 
67 

84 
58 

90 
53 

95 
52 

95 
67 

94 
63 

93 
65 

93 
70 

97 
66 

96 
69 

98 
69 

91 
73 

91 
70 

92 
68 

81 
68 

87 
61 

93 
67 

90 
68 

92 
70 

75 
56 

91.4 
63.1 

OE  QUEEN 

MAX 
MIN 

90 
54 

89 
53 

88 
52 

88 
55 

93 
57 

95 
56 

98 
55 

99 
57 

95 
61 

95 
61 

86 
65 

86 
61 

90 
48 

94 
49 

97 
62 

91 
62 

93 
61 

92 
65 

97 
61 

98 
64 

97 
63 

91 
67 

82 
65 

76 
66 

81 
64 

91 
60 

94 
64 

93 
65 

93 
67 

82 
69 

91.2 
60.3 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

83 
57 

84 

50 

65 
51 

85 
51 

86 
54 

90 
56 

93 
57 

99 
59 

99 
60 

97 
63 

92 
65 

83 
54 

81 
44 

86 
59 

92 
63 

90 
59 

91 
59 

93 
62 

92 
60 

95 
63 

98 
68 

91 
68 

93 
67 

79 
64 

81 
63 

80 
56 

89 
59 

94 
62 

86 
65 

93 
63 

89.3 
59.4 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

80 
57 

79 
59 

78 
62 

82 
63 

86 
68 

92 
70 

93 
71 

94 

70 

92 
70 

88 
63 

73 
60 

76 
52 

83 
57 

87 
65 

87 
66 

85 
65 

86 
65 

87 
66 

88 
69 

90 
73 

93 
71 

85 
69 

77 
62 

76 
62 

70 
68 

79 
58 

86 
66 

83 
62 

84 
66 

73 
60 

83.7 
64.2 

DUMAS  1 

MAX 
MIN 

88 

58 

89 

53 

88 
56 

91 

57 

92 
59 

95 
61 

99 
61 

101 
64 

100 
64 

95 
68 

91 
68 

83 
62 

92 
50 

95 
62 

91 
64 

92 
62 

94 
66 

92 
68 

98 
65 

100 
67 

100 
69 

90 
71 

87 
73 

82 
66 

81 
66 

93 
59 

99 
66 

93 
71 

95 
69 

88 
65 

92.6 
63.7 

EL  DORADO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
62 

85 
59 

88 
59 

89 
63 

91 
62 

92 
63 

96 
64 

97 
64 

96 
65 

94 
67 

88 
69 

87 
63 

92 
57 

94 
60 

93 
68 

93 
62 

94 
66 

94 
66 

96 
66 

97 
66 

96 
67 

88 
72 

82 
72 

76 
70 

86 
67 

91 
65 

94 
69 

94 
72 

92 
72 

86 

69 

90.9 
65.5 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 
53 

87 
50 

83 
53 

89 
58 

92 
56 

97 
58 

96 
66 

99 
56 

96 
66 

89 
69 

88 
59 

82 
51 

92 
52 

95 
65 

93 
66 

92 
68 

92 
66 

91 
67 

94 
67 

96 
68 

96 
67 

90 
64 

Bl 
64 

80 
62 

71 
58 

81 
58 

84 
66 

88 
65 

91 
61 

82 
63 

89.1 
61.1 

FAYETTEvlLLE 

MAX 
MIN 

83 
54 

84 
49 

83 
52 

85 
55 

89 
55 

92 
54 

93 
58 

95 
54 

92 
60 

86 
67 

76 
60 

84 

52 

89 
52 

91 
55 

91 
58 

91 
68 

92 
67 

92 
70 

90 
66 

94 
67 

94 
71 

83 
65 

81 
64 

81 
64 

72 
58 

79 
61 

84 
67 

85 
65 

88 
70 

79 
60 

86.6 
60.6 

FAVETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

84 
51 

84 
45 

82 
49 

85 
54 

88 
52 

91 
50 

92 
55 

95 
52 

91 
61 

86 
61 

75 
54 

85 
49 

87 
45 

90 
48 

90 
64 

89 
62 

90 
69 

93 
67 

91 
61 

94 
65 

94 
63 

81 
67 

86 
66 

89 
64 

77 
63 

86.3 
57.9 

FAYETTEvlLLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

82 
53 

83 
47 

81 
49 

87 
53 

89 

52 

93 
50 

94 
54 

95 
51 

91 
69 

87 
67 

77 
55 

84 
48 

88 
46 

91 
54 

91 
67 

90 
63 

90 
60 

91 
63 

92 
62 

93 
67 

94 
68 

90 
63 

62 

61 

7  3 
57 

59 

82 
65 

85 
64 

88 
69 

82 
61 

86.6 
58.0 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
53 

85 
46 

85 
50 

87 

50 

91 
53 

95 
52 

96 
57 

97 
54 

97 
57 

93 
59 

78 
57 

82 
47 

90 
43 

94 
47 

94 

59 

92 
58 

92 
58 

94 
61 

96 
59 

96 
65 

97 
63 

87 
65 

85 
66 

85 
66 

75 
61 

75 
58 

91 
62 

87 
66 

91 
66 

77 
65 

89.0 
57.4 

FOROYCE    6  W 

MAX 
MIN 

90 
69 

87 

56 

88 
58 

89 
68 

92 
68 

94 
62 

97 
64 

99 
66 

97 
68 

94 

70 

86 
68 

88 
64 

9? 
53 

96 
57 

93 
68 

92 
63 

94 
64 

93 
67 

96 
67 

97 
71 

97 
69 

90 
72 

79 

70 

76 
68 

84 
65 

90 
60 

93 
67 

93 
71 

92 
72 

88 
66 

91.2 
65.7 

FORT   SMITH   WR  AP 

MAX 
MIN 

88 
59 

86 
58 

85 
58 

82 
62 

91 
63 

94 
58 

96 
62 

98 
61 

96 
64 

92 
65 

84 
64 

84 
60 

92 
55 

94 
55 

92 
64 

92 
67 

94 
66 

92 
69 

96 
70 

96 
74 

98 
69 

81 
72 

87 
69 

87 
66 

73 
67 

87 
65 

92 
69 

91 
69 

92 
69 

78 
67 

89.6 
64.6 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
M  IN 

87 
55 

86 
48 

83 
51 

■82 
56 

90 
53 

94 

50 

94 

55 

95 
53 

94 

56 

91 
59 

88 
52 

86 
50 

84 
48 

92 
48 

93 
55 

95 
59 

92 
58 

94 

58 

96 
65 

96 
61 

94 
68 

92 
66 

89 
67 

82 
60 

79 
66 

82 
60 

66 

88 
64 

91 
67 

87 
64 

89.  6 
67.9 

GILBERT 

MAX 
MIN 

85 
51 

84 
46 

84 

50 

87 
51 

91 
51 

95 
50 

100 
52 

96 
52 

98 
63 

89 
56 

76 
60 

81 
50 

90 
45 

95 
44 

94 
54 

92 
65 

93 
55 

93 
58 

95 
57 

97 
62 

98 
62 

90 
61 

85 
66 

85 
62 

78 
62 

80 
58 

93 
64 

90 
65 

93 
64 

89.9 
55.7 

GRANMS 

MAX 
MIN 

85 
60 

84 
57 

81 
59 

84 
59 

88 
63 

91 
60 

94 
65 

96 
S3 

92 
64 

92 
61 

84 
64 

80 
59 

84 

55 

89 
57 

86 
65 

85 
64 

88 
63 

87 
66 

91 
66 

94 
66 

91 
63 

87 
68 

77 
66 

74 
65 

77 
66 

86 
60 

86 
60 

88 
67 

87 
70 

81 
67 

86.  3 
62.9 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

83 
54 

85 
48 

82 
53 

85 
55 

90 
48 

93 
50 

92 
53 

91 
52 

93 
59 

86 
63 

79 
59 

83 
48 

87 
47 

90 
56 

91 
59 

90 
63 

92 
59 

91 
63 

93 
63 

94 
64 

95 
66 

84 
63 

81 
63 

80 
61 

73 
59 

79 
58 

88 
66 

88 
61 

01 
69 

81 
62 

87.0 
68.1 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

HARRISON 

MAX 
MIN 

84 

84 
42 

84 

56 

86 
46 

90 
49 

95 
47 

95 

54 

97 
49 

95 

53 

88 

66 

77 
66 

80 
41 

89 
41 

93 
43 

90 
51 

90 
53 

90 
63 

91 
59 

95 
66 

95 
66 

96 
60 

96 
61 

91 
60 

80 
62 

■  72 
58 

78 
56 

85 
66 

83 
62 

89 
63 

80 
61 

87.9 
63.9 

HELENA 

MAX 
MIN 

88 

60 

.  88 
57 

87 
58 

90 
58 

92 
60 

94 

62 

98 
62 

98 
66 

98 
65 

94 
67 

87 
67 

88 
60 

93 
61 

96 
65 

92 
65 

95 
65 

94 
64 

95 

65 

98 
66 

98 

66 

96 
TO 

93 
71 

88 
68 

77 
68 

79 
65 

90 
57 

93 
67 

89 
68 

93 
70 

85 
66 

91.6 
63.9 

HOPE   3  NE 

MAX 
MIN 

86 
58 

88 

55 

85 

55 

90 
58 

90 
58 

94 

60 

98 
64 

100 
63 

96 
64 

94 
64 

85 
64 

84 

'  53 

90 

55 

95 
57 

92 
61 

91 
62 

1  " 
65 

1 
I 

97 
65 

98 
68 

97 
70 

91 
62 

77 
69 

74 
66 

84 
61 

89 
62 

93 
66 

92 
68 

92 
71 

90.6 
62.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1955 


HOT   SPRINGS    1  NNE 


JONESBORO 


LEAD  HILL 


LITTLE   ROCK    WB  AP 


MAGNOLIA    3  N 


MAMMOTH  SPRING 


MARIANNA   2  S 


MARKED  TREE 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


62      59  60 


62     56  57 


86  86  86 
56      51  51 


87  84  83 
U9     43  48 


86  86  86 
64     60  60 


56      53  54 


52      46  46 


85  84  84 
57     52  55 


84  85  85 
59     55  54 


91     95  96 


87      91  92 


49      49  50 


62     61  62 


87  89  92 
58     58  57 


88  94  94 
57     53  58 


90  95  99 
47      52  50 


64      87  89 


64  87  90 
53      56  57 


100   101  96 


99  98  98 
65     65  67 


97  98  96 
57      61  63 


97  97  97 
53      50  64 


99  99  97 
65     69  58 


96  97  97 
59     59  6? 


99  100  97 
53     61  62 


54     54  56 


91  97  97 
57     62  63 


93  96  95 
59     63  63 


65  81 

66  57 


87  61 
68  57 


61  82 
57  42 


84  63 
70  60 


93  85 
65  64 


66  84 

67  60 


84  82 
60  45 


Day  Of  Month 
14    15     16  17 

93  93  91  93 
60     69  *6 


93  92 
60  65 


93  91 
57  67 


95  91 
54     6  5 


94  92 
52  65 


95  95 
44  59 


88  90 
60  64 


93  91 
64     6  8 


91  92 
65  64 


93  92 
61  63 


9  5  94 
68  74 


96  96  96 
63     65  68 


96  97  97 
64     67  65 


91  95 
63     63  67 


90  80  76 
74      66  67 


69      69  65 


90      81  81 


82 
70  68 


90     84  76 


85  64 
66  63 


96  94  78 
67     69  66 


96  95  78 
68     69  66 


81  68  90 
66      52  69 


77  66  93 
62      60  65 


80      86  93 


76  60  86 
56     62  64 


80  88  93 
67     62  67 


64  90  94 

65  63  65 


82  88  93 
66     59  65 


79  61  94 
60     56  59 


66      58  65 


61      57  62 


86  91 
66  70 


94  92 
66  70 


92  85 
67  69 


69.7 
60.7 


90.6 
62.8 


MONTKELLO    3  S 
MORR ILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 
NARROWS  0AM 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 


NIMROO  DAM 


PARAGOULD 
PAR  IS 

PERRYV ILLE 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCV 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 


MAX 
M  IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


85  83  62 
50     44  47 


85  85  82 
57     56  56 


62     50  58 


91  88  87 
60      54  52 


54      51  51 


66  86  85 
57     42  53 


89  85  85 
54      48  50 


59      56  58 


87  68  86 
58      55  56 


57      52  52 


90  88  85 
59     56  56 


93  90  89 
57      51  54 


85  83  84 
56     53  49 


56     51  53 


55     49  50 


62     56  58 


58     55  56 

87  87  87 
60     53  55 


64     54  54 


84  85  83 
60      56  57 


82  82  91 
56     53  54 


90  89  87 
57     62  53 


86  88  87 
60     55  55 


64  84  82 
60     48  56 


56      51  53 


82  83  65 
55     51  55 


89  90  90 
57     63  58 


84  89  95 
48     51  58 


81  88  92 
58     59  60 


90     91  93 


57     52  52 


94  95  92 
61     64  65 


96  100 
61  63 


90  93  95 
54     57  59 


85     86  90 


84      93  94 


85      88  94 


86  89  92 
59     57  58 


81  88  94 
63      60  59 


89  92  96 
53      58  56 


100   100  98 


87  90  94 
55     56  58 


89  92  94 
59     59  59 


91  95  96 
59     56  55 


50     54  54 


92  95  97 
55     59  60 


91  93,  87 
69     66  72 


95  97  95 
62      61  64 


96  96  98 
58     55  60 


95  98  90 
57      59  60 


94  98  100 
58     64  63 


99  99  98 
58     64  62 


96  101  100 
56     60  64 


98  100  95 
60     63  64 


96  102  97 
59     58  60 


56     59  59 


56      59  55 


100  101  100 
60      58  61 


89  93  94 
56     58  55 


90     93  95 


58     56  57 


90  94  98 
52     55  54 


90  92  90 
60     60  62 


82  85  90 
58     59  60 


63  88  91 
57     57  56 


100   101  96 


99  101  99 
63      68  68 


97  99  97 
58     68  64 


102   100  99 


93  97  97 
60     61  62 


92     96  98 


90     94  93 


100    101  100 


57      57  60 


55  56  58 

69  95  95 

52  53  53 

83  85  90 

57  50  51 


93     98  101 


98  96  96 
60     63  63 


100  101  98 
62     64  65 


94  93  97 
55     53  57 


87  87 
64     6  3 


61      66  57 


75  75 
64  56 


80  6? 
62  48 


93  80 
63  50 


94  85 
68  64 


85  86 
64  51 


65  80 
64  54 


69  86 

70  61 


62     56  62 


101  103  101 
63      66  66 


95  85 
66  62 


77  80 
62  53 


96  90 
68  61 


95  87 
63  62 


90  88 
71  60 


91  90 
57     6  2 


92  90 
56  65 


■91  90 
62  65 


47      46  59 


87  85 
66  66 


94  92 
51  54 


88  95 
49  62 


91  94 
52  64 


95  94 
51  63 


91  94 
50  58 


93  91 
55  67 


99  99 
50  61 


95  92 
61  66 


93  91 
57  64 


93  91 
50  61 


68  92 
53  55 


90  91 
56     6  2 


96  94 
51  64 


63     91  93 


97  95 
53  66 


92  90 
63  68 


85  85 
65  65 


91  92 
60  63 


89  93 
66  67 


93  93 
56  57 


96  95 
61  66 


92  92 
60  64 


94  94 
65  66 


94  95 
59  62 


90  90 
62  67 


90  91 
63  66 


95  94 
66  66 


92  92 
63  65 


96  95 
65  65 


94  95  93 
65  72 


92  96  97 
62  66 


89  93  96 
61     68  63 


94  94  95 
63     68  67 


92  96  96 
61      66  66 


92  96 
63     67  63 


91  95 
66  67 


98  98  99 
70     66  69 


98  98  100 
65     69  66 


97  96  98 
56  62 


95  97  98 
61      65  64 


97  99  97 
69  71 


96  99  96 
64  67 


96  98 
59  66 


90  92 
68     66  65 


90  93  94 
66  67 


94  96  99 
65     66  69 


94  96  96 
64     69  68 


96  96  96 
65     66  67 


87  80  77 
70     68  65 


71      72  70 


97  94  96 
62     65  *5 


95  95 
70  70 


94  95  98 
63     66  66 


98  101  100 
68  69 


85  84 
70  68 


64     66  64 


83  75  73 
66     62  61 


67  85  89 
67     65  65 


65  66  61 

96  91  79 

68  69  67 

96  90  79 

68  67  68 


68      66  64 


71      69  72 


86  84 
66  64 


91  88  95 
72  70  64 

92  83  97 
68  69  65 

87  81  79 


82  80 
70 


84  85 
69  65 


94  90  91 
67      70  70 


76  77 
63  65 


97  94  81 
69      69  67 


92  81  82 
67      71  67 


64  60 
64  61 


96  81  82 
65     65  62 


93  87  80 
71      70  68 


60      57  66 


76  87  89 
64     62  66 


93  92  94 
65     60  66 


77  87  92 
67     55  65 


76  78  89 
66     58  63 


67  60  63 
59     59  66 


61     59  64 


83      74  76 


78  83  90 
68     61  64 


75  62  89 
66      62  64 


79      89  94 


83  83  90 
65      58  61 


65  90  92 
68      63  67 


76  68  92 
67      62  66 


75  86  66 
60     59  61 


77  90  95 
66     60  65 


84  89  94 
67      61  67 


82  88  95 
66     60  65 


77  88  95 
61      60  61 


82  66  90 
67      61  62 


74  83  87 
65      59  60 


74  79  82 
57      59  67 


80      89  94 


66      58  66 


65      59  63 


82  88  94 
62     62  63 


79      69  60 


83  90  96 
66     60  67 


89  87 
66  70 


91  67 
64  63 


81  60 
66  68 


87  89 
66  64 


90  87 
66  67 


92  92 
68  67 


91  90 
66  69 


69  94 
66  67 


92  93 
70  72 


90  95 
65  69 


87  92 
65  67 


94  95 
67  67 


90  92 
65  66 


92  93 
71  71 


91  94 
69  71 


94  92 
68  69 


85  88 
65  70 


94  87 
68  71 


89  92 
66  66 


93  92 
63  63 


86  69 
63  66 


90  93 
70  70 


8e»  rsferenc«  notes  following  Station  Index. 
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Table  5  ■  ConMnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
iEPIEMBER  1955 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

.s 

17 

.s 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

2»l 

30  31 

< 

'UTTKART   9  FSF 

MAX 
MIN 

87 
60 

82 
53 

65 
58 

86 
56 

86 
56 

90 
57 

92 
58 

97 
62 

99 
62 

96 
66 

93 
69 

89 

57 

84 

51 

90 
58 

92 
64 

91 

62 

9? 
6'. 

97 
68 

96 
67 

91 
69 

81 
64 

81 
64 

79 
58 

66 

60 

93 
67 

HIACO 

MAX 
MIN 

92 
60 

90 
56 

88 

55 

90 
58 

96 
62 

98 
59 

100 
65 

102 
63 

99 
63 

95 
68 

85 
64 

87 
57 

95 
53 

98 
54 

98 
64 

95 
65 

96 

65 

98 
68 

97 
67 

99 
70 

101 
69 

89 

72 

88 

70 

85 
67 

76 
67 

89 
61 

97 
67 

92 
67 

93 
67 

79 
64 

92.7 
63.6 

XARKANA  Wfl  AP 

MAX 
MIN 

88 
63 

85 
60 

86 
60 

8B 
61 

90 
63 

92 
63 

96 

63 

96 

66 

93 
69 

92 
70 

85 
68 

85 
64 

89 
57 

91 
61 

89 
70 

90 
67 

91 
66 

90 
69 

94 

69 

94 
77 

92 
70 

90 
72 

75 
69 

74 
69 

85 
68 

88 
65 

92 
70 

90 
72 

91 
74 

86 
68 

88.9 
66.6 

TLIRNP  IKE 

MAX 
MIN 

81 
59 

79 
57 

80 
61 

84 
64 

85 
66 

90 
68 

92 
70 

93 
70 

91 
71 

85 
63 

72 
60 

77 
51 

85 
57 

87 
65 

88 
66 

87 
67 

88 
67 

86 
65 

89 
68 

9? 
73 

91 
70 

83 
64 

75 
65 

73 
61 

71 
57 

88 
58 

83 
62 

85 
63 

64 
64 

77 

60 

84.0 
63.7 

WALORON 

MAX 
MIN 

89 
53 

88 

<.e 

86 
49 

86 
55 

92 
53 

95 

52 

100 
53 

101 
54 

97 
57 

98 
58 

85 
61 

87 

53 

94 
46 

96 
46 

95 
58 

93 
60 

95 
56 

95 
64 

97 
61 

97 
66 

99 
66 

93 
71 

86 
68 

82 
63 

77 
64 

90 
58 

92 
65 

90 
63 

93 
68 

92 
66 

92.0 
58.5 

WALNUT    RIDGE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

85 
57 

85 
54 

86 
53 

88 
54 

91 
57 

97 
58 

100 
62 

99 
63 

98 
67 

93 
68 

87 
62 

81 
49 

88 
45 

92 
52 

90 
65 

91 
62 

92 
62 

93 
63 

95 
61 

96 
70 

96 
67 

93 
71 

78 
69 

81 
65 

75 
6? 

85 

60 

93 
63 

86 
66 

91 

66 

77 
66 

89.2 
61.3 

WARREN 

MAX 

90 
60 

88 

55 

89 
53 

89 

57 

93 
58 

95 
63 

98 
65 

100 
68 

99 
67 

94 
63 

90 
69 

83 
60 

92 
53 

93 
57 

95 
64 

94 
65 

94 
64 

95 
66 

98 
65 

100 
67 

100 
66 

92 
67 

89 
68 

63 
65 

89 
65 

94 
65 

98 
66 

98 
70 

96 
67 

84 

63 

93.1 
63.4 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

87 
61 

80 
60 

76 
61 

77 
62 

85 
67 

89 
68 

90 
71 

92 
72 

90 
69 

88 
65 

74 
64 

78 
54 

84 
59 

88 
67 

89 
65 

86 
65 

87 
67 

89 
68 

90 
69 

91 
73 

92 
71 

87 
69 

78 

62 

74 
62 

69 
59 

77 
56 

83 
66 

83 
65 

63 
68 

77 
60 

83.6 
64.8 

WILSON 

MAX 
MIN 

85 
58 

8A 
59 

85 
57 

87 
56 

90 
58 

94 
59 

97 
64 

96 
67 

93 
67 

91 
66 

81 
49 

82 
47 

89 
46 

91 
61 

90 
62 

94 
61 

94 

60 

94 

60 

95 
57 

97 
62 

97 
69 

97 

67 

82 
69 

62 
64 

81 
61 

8B 
5ft 

93 
63 

88 
66 

92 
68 

79 
66 

89.6 
60.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

83 
55 

84 
52 

84 

50 

87 
60 

89 
57 

92 
57 

95 
60 

96 
67 

96 
66 

91 
71 

84 
66 

82 
55 

88 
49 

90 
60 

88 
67 

91 
62 

90 
65 

91 
66 

94 
61 

97 
65 

95 
70 

91 
72 

80 
69 

82 
66 

78 
63 

88 
57 

92 
66 

67 
66 

90 
71 

83 
67 

68.6 
62.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 

EVAP 

.21 

.24 

.96 

.26 

.36 

.20 

.71 

.22 

.24 

.23 

.30 

• 

.75 

.19 

.11 

.27 

.22 

.17 

.24 

.23 

.22 

6.55B 

WIND 

36 

30 

123 

27 

39 

33 

167 

37 

29 

40 

54 

146 

23 

25 

50 

59 

102 

20 

57 

25 

66 

1188 

EVAP 

.26 

.  19 

.39 

.28 

.33 

.26 

.21 

.20 

.04 

• 

.39 

.24 

.28 

.27 

.17 

.53 

.37 

.28 

.18 

.18 

WIND 

42 

27 

34 

41 

18 

13 

15 

32 

44 

43 

19 

9 

13 

15 

* 

27 

21 

8 

21 

16 

45 

40 

7 

5 

19 

615B 

EVAP 

.25 

.28 

.22 

.18 

.21 

.24 

.28 

.31 

.26 

.35 

.23 

.  16 

.23 

.13 

.34 

.24 

.23 

.23 

.25 

.26 

.24 

.25 

.15 

.18 

.23 

.16 

.03 

.10 

.13 

.29 

6.64 

WIND 

28 

28 

18 

25 

10 

18 

22 

3.5 

17 

47 

43 

31 

28 

27 

29 

35 

37 

38 

31 

18 

35 

39 

32 

47 

50 

42 

10 

30 

17 

67 

934 

EVAP 

.19 

* 

.58 

.19 

.23 

.23 

.26 

.27 

.27 

.30 

.32 

.20 

.21 

.25 

.18 

.18 

.22 

.19 

.16 

.20 

.20 

.06 

.05 

.13 

.13 

.14 

.14 

.16 

6.04B 

MIND 

16 

* 

40 

16 

16 

21 

17 

14 

18 

29 

47 

32 

22 

16 

13 

19 

28 

28 

25 

16 

16 

23 

27 

11 

20 

22 

11 

24 

16 

23 

626 

EVAP 

.18 

.12 

.34 

.22 

.20 

.24 

.26 

.31 

.30 

.34 

.35 

.21 

.21 

.25 

.23 

.33 

.33 

.22 

.29 

.18 

.18 

.10 

.  16 

.14 

.15 

7.01B 

WIND 

6 

12 

11 

13 

12 

14 

17 

18 

32 

28 

17 

8 

20 

12 

17 

21 

16 

12 

9 

10 

19 

24 

14 

6 

7 

2 

3 

15 

4 

30 

429 

EVAP 

.19 

.28 

.18 

.23 

.25 

.22 

.28 

.24 

.26 

.37 

.25 

.21 

.22 

.26 

.20 

.26 

.22 

.22 

.15 

.25 

.03 

.40 

.18 

.04 

.15 

.13 

.11 

6.19B 

MIND 

10 

10 

13 

9 

a 

7 

18 

11 

12 

27 

16 

13 

10 

17 

17 

25 

21 

9 

7 

11 

9 

9 

11 

20 

9 

8 

6 

12 

7 

354 

EVAP 

.19 

.21 

.21 

.20 

.19 

.19 

.20 

.21 

.34 

.20 

.18 

.20 

.21 

.17 

.19 

.23 

.19 

.22 

.32 

.13 

.24 

.33 

.08 

.16 

.11 

.12 

.15 

.10 

.  11 

.30 

5.93 

MIND 

24 

26 

32 

24 

15 

13 

11 

12 

15 

40 

32 

25 

25 

15 

44 

31 

26 

39 

24 

11 

34 

46 

43 

22 

27 

31 

11 

53 

72 

14 

837 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
HOPE   3  NE 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 
NIMROD  DAM 
RUSSELLVILLE 


STUTTGART  9  ESE 


Sm  r«f*r«sc*  not*.  rallo«liic  itstlo*  lodai. 

-  ;o9  - 


STATION  INDEX 


Sutio; 


Alicia 
Alim  Fork 

ABity  3  NE 


Apll 


1  ■ 


AppletOD 
Arkadelphli 


Batesvllle  Livestock 

Batesvllle  L      D  1 
Bear  Creek  Lake 
Beaty  Lake 


Berryvllle  4  KW 


BIk  Lake  Outle 
Black  Rock 
Blakely  Uouota 


Calico  Rock 
Camden  1 
Candeo  2 


Carlisle  I  s* 
Carpenter  Dam 
Clarendon 


Cold  SprlDgi 
Combs  3  SE 


Eagle  Gap 
El 


CAA  AP 
Eureka  Springs 
Evening  Shade 
Fayetteville 
Fayettevllle  CAA  AP 

Fayetteville  Exp.  Sti 
Fllppin  CAA  AP 

Foreman 
Forester  4  WNW 

Forrest  City 
Fort  Smith  WB  Alrpor 
Fort  Smith  Water  Plai 
Fountain  Hill 


Georgetovi 

Gilbert 

Glenvood 


Gurdon 

Hardy 
Harrison 

Heber  Springe  3  i 


Henderson  2  V 
Hope  3  HE 
Hopper 

Horatio 

Hot  Springs  1  KHE 
Huntavllle 
Hut tig  Dan 
Index 

Jessievllle 
Jonesboro 


Lamar  2  SW 
Langley 
Lead  Hill 

Lee  Creek  Guard  Sta 

WLittle  Rock  ire  Alrpi 
Little  Rock  Flit .  p: 


County 


Obser- 
vation 
time 


0006  ! 
0064  I 
0130  ! 
0136  ' 
0150  ( 


0188 
0196 
0220 
0234 

0286 
0300 
0326 
0350 
0458 


Pike 
Perry 

Clark 

Little  River 
Woodruff 

Independence 


0512  I 
0518  ( 
0530  1 


0582  1 
OS  86  I 
0616  ( 

0662 
0664 
0676 
0746 
0764 


Polk 

HlBsiBsii 
Lawrence 
Garland 


0806  I 
0830  ] 
0842  ' 


0872  1 
0936  1 
1010  1 
1020  1 


1455  . 
1492  1 
1520  £ 
1574  1 


1750  1 
1768  1 
1814  1 
1829  1 
1834  < 


1956  i 
1960  ( 
1968  I 


2150  Dei 
2176  Wai 
2204  Sc. 

2300  Un 
12356  !cai 
2366  !  J 

2442  1 

2443  !l 

2444  1 
2528  I 
2540  ] 
2544  ] 

2556  ! 

2564 
2574 
2578 
2598 
2670 


Crawford 
Ashley 
Hempstead 


2930  I 
2946  ( 
2952  i 


3074  ( 
3098  ( 
3132  £ 
3164  I 
3230  ( 

323S  ] 
3242  1 
3258  I 
3428  1 
3438  I 


3466  ( 
3540  I 
3556  t 
3584  1 

3600 
3704 
3734 
3862 
3904 


Newton 
Garland 
Cralghei 


4134  ( 
4248  I 
42S0  I 
4324  I 
4332  1 


17 

34  02 
,  34  58 

35  25 
I  34  07 
:  33  37 

I  33  40 

I  34  19 

'  35  17 

'  35  18 

'  35  49 

'  35  45 

34  43 

i  35  05 

'  36  28 

'  35  04 

36  09 

35  26 
;  34  33 
.  36  22 
'  36  26 

i  00 

34  29 

;  35  51 

■  36  07 

34  36 


91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  S3 

93  03 
91  12 

94  08 


91  38 
90  42 
90  43 
93  46 


35  56 

35  09 

35  39 

33  52 
35  25 

34  54 

35  52 

36  22 

35  49 

34  57 

36  08 

33  36 

;  33  35 

35  18 
35  52 

34  47 
:  34  27 

34  41 

35  28 
35  35 

:  34  58 

35  48 

36  06 

35  05 

36  24 

'  36  17 

I  34  26 

I  33  02 

34  42 

34  08 

I  34  14 


35  13 
1  34  02 
•  36  23 
:  33  31 

58 

.  35  43 
33  53 

33  53 
'  35  57 

34  43 

I  33  13 
'  36  24 

36  05 
36  05 


36  18 
33  49 

33  43 

34  47 


89  SS 
93  55 
92  30  : 


93  54  : 
93  48  : 
93  18  : 


93  09 

94  21 
93  18  : 
91  26 
91  30 

93  24  : 
91  30 

91  30 

93  59  : 

94  19  : 

92  49 

93  44 
91  37 

94  10  ' 


35  39 

:  33  21 

33  37 

35  07 

35  59 

1  34  20 

.  34  14 

34  53 


92  31 
94  24 

93  53 

90  47 

94  22 
94  09 

91  50 
93  48 

91  26 

92  43 

93  33 

94  20 
93  41 


I  33  32 

'  36  19 

'  36  14 

'  35  28 


!  34  32 
■  36  22 
1  33  43 
I  34  22 


'  36  05 
I  33  02 
I  33  35 


:  34  42 

35  50 

34  36 

:  33  50 


35  26 
I  34  19 
'  36  24 


92  35 
92  14 
92  19 
92  50  : 


,  Janes  V. 
'  L.  R.  >" 


L  B.  Si); 

Alti 


I  John  A.  Jonee 
I  HllJTnan  E.  Lzw 
1  John  W.  Tramme 


.  An 


a  D.  Parkei 
id  G.  Grlf: 
V.  of  Arkai 
V.  of  Arkai 


Earle  L.  Bro 
laoes  C.  Hay 

CLOSBD  -  - 
Lnna  H.  Llle 
[.  W.  Doug  la 

1  Corps  of  Eng 


.  Waltber 
Austin  D.  Barrl: 
W.  Knight 


>  Ben  Johnson 

Pwr  &  Lgt  Co, 
ie  E.  Brink 
ne  If.  Hooper 


'  Univ.  of  Arkansi 

Civil  Aero  Adm 

)  Leslie  P^  Callei 


.  R.  J.  Schoeppe 
'  Jethro  R.  Densi 


;  E.  Cantrell 


thy  H.Spi: 


•  Emll 

L  Cecil 


'  Natl  Park  Servli 
I  Hay  Pearl  Harkl< 
k  Corps  of  Englnei 


2  3  5       7  C 


2  3  5      7  C 


2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5  6 


ARKANSAS 
aFPTEHBEH  1955 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

£ 

4386 

Newton 

7 

35  46 

93  05 

2007 

BA 

Lola  I.  Dollar 

3 

Hadleon 

at.  Francis 

7A 

Uagnolla  3  N 

Columbia 

7A 

Earl  E.  Graham 

Magnolia  5  N 

Malvern 

4  6 

Hot  Spring 

4  23 

2  49 

311 

5P 

5P 

Malvern  Fire  Dept. 

235 

Mamnoth  Spring 

4572 

Fulton 

7 

33  29 

91  32 

690 

SS 

7A 

2  3  5 

7 

Marlaona  2  S 

Lee 

Univ.  of  Arkansas 

C 

Marked  Tree 

Poinsett 

William  M.  Crick 

2  3  5 

Harehall 

7A 

2  3  5 

Marvell 

Phillips 

195 

BA 

Sterlln  Wallace 

3 

Haumee 

4696 

Searcy 

7 

36  03 

92  39 

749 

HID 

Verne  N .  Davenport 

C 

Melbourne 

Izard 

7A 

Ivan  L.  Shrader 

3 

Hen  a 

Polk 

7A 

E-  W.  St.  John 

2  3  5 

7 

Hontlcello  3  S 

2  3  5 

C 

Ashley 

1  29 

125 

HID 

\rk.   Pwr  &  Lgt  Co. 

C 

Horobny  Lock  k  Das 

4934 

3 

33  19 

92  27 

85 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

Conway 

7A 

Emma  S.  Leavell 

2  3  5 

Montgomery 

7A 

William  E.  Black 

2  3  5 

c 

Mount  Magazine 

7P 

2  3  5 

Mountain  Hone 

B^ter 

7P 

3.  H.  Halbert 

2  3  5 

7 

Mountain  Home  C.  of  E. 

5038 

7 

36  20 

92  23 

800 

8A 

BA 

Corps  of  Engineers 

2  3  S  6 

c 

Mountain  View  1  H 

7A 

HUdred  E.  Ward 

3 

Mountalnburg  3  SSW 

Crawford 

3P 

CLOSED    ■ 

11/10/54 

Mulberry 

7A 

3 

Pike 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

Nashville  Peach  Substa. 

5112 

4 

34  00 

93  56 

550 

7A 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

Nashville  SCS 

Howard 

HID 

Soil  Cons .  Service 

c 

Nathan 

7A 

Sdoa  J.  Westfall 

3 

Plk^** 

7A 

3 

Nel^ort 

Jackson 

SS 

7A 

Luther  D.  Summers  Jr 

2  3  5 

7 

Nlmrod  0am 

5200 

Perry 

1 

34  57 

93  10 

470 

8A 

BA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

c 

Norfork  Dam 

Baxter 

MID 

Odell 

Washington 

Hrs.  Renzo  Hurst 

3 

7A 

3 

Okay 

Howd'^'^'' 

5P 

J.  T.  Hargls 

2  3  5 

Osceola 

5480 

Mississippi 

2 

35  43 

89  58 

250 

3 

Owensvllle 

Guy  Cook 

Ozark 

Franklin 

Burns  Wakefield 

2  3  5 

7 

Radio  Station  KORS 

2  3  5 

Paris 

Logan 

SS 

Fred  J.  Glrard 

2  3  5 

Parkin 

5586 

Cross 

5 

35  16 

90  35 

222 

7A 

Corlne  D.  Gardner 

Parthenon 

Newton 

HID 

Arthur  B.  Carlton 

PerryvUle 

7A 

Francis  Finkbelner 

2  3  5 

Jefferson 

2  3  5 

Pine  Bluff  CAA  AP 

Jefferson 

^ 

34  1 

1  56 

2  5 

MID 

U.S ,  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Pine  Ridge 

5760 

Montgomery 

3 

34  35 

93  54 

840 

7A 

J.  R.  Huddleston 

Randolph 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

7 

Portland 

7A 

Hrs.  Pearl  Newton 

2  3  5 

7 

NeSada 

7A 

2  3  5 

7 

Prescott  SCS 

5910 

Nevada 

33  48 

93  23 

HID 

Soil  Cons.  Service 

c 

Pyatt 

5970 

Marlon 

7 

36  16 

92  51 

800 

MID 

Ono  V.  McLean 

c 

Logan 

Lulu  M.  Weeks 

Miller 

Bonny  L.  Allen 

c 

Re^el  Dam 

UII> 

Rlson 

6174 

Cleveland^ 

^ 

33  57 

92  11 

231 

J.  H.  Yaney  ^ 

3 

6248 

Benton 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

Howard  Fowler 

2  3  5 

7 

Ruesellvllle 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5  6 

Saint  Charles 

Arkansas 

Fish  &  Wildlife  Serv 

2  3  5 

7A 

3 

Searcy 

White 

1  44 

Adam  C.  Melton  ^ 

2  3  5 

7 

6566 

Grant 

3 

34  27 

92  21 

290 

6P 

Ark,  Forestry  Comm. 

2  3  5 

7 

Shirley 

Van  Buren 

7A 

Maud  H.  Bradford 

Slloam  Springs 

Benton 

2  3  5 

A°''r  ^Rl^ardGoi 

Sparkman  4  E 

Dallas 

7A 

Mrs.  Rachel  Butler 

3, 

Stamps 

6804 

Lafayette 

•* 

33  22 

93  30 

270 

7A 

Hubert  Baker 

3 

Star  City  2  S 

Lincoln 

Ark.  Forestry  Comm 

3 

Steve 

yell 

T.  P.  31ms 

3 

2  3  5 

Stuttgart  9  ESE 

Arkansal 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5  6 

Subiaco 

6928 

Logan 

35  18 

93  39 

500 

SS 

7A 

New  Subiaco  Abbey 

2  3  5 

Sugar  Grove 

Logan 

0.  R.  Fennell 

3 

Sugar  Loaf  Mount ai  n 

Cleburne 

CLOSBD  -  -.  -  .-  - 

5/25/54 

Idella  0.  Norwood 

3 

Texarkana  tTB  Airport 

Miller 

HID 

2  3  5 

7 

Turnpike 

7262 

1 

35  40 

93  05 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Viola 

7450 

Fulton 

7 

36  24 

91  59 

692 

CLOSED  -  -  -  -  - 

3il6/55 

7488 

Scott 

34  54 

94  06 

5P 

William  D.  Blvens 

2  3  5 

c 

Walnut^Grove 

7524 

7 

35  51 

91  21 

250 

3 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

Lawrence 

7 

36  08 

90  56 

272 

MID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

Warren 

7582 

Bradley 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

Warren  Cotton  Oil  C 

.35 

Washita 

7592 

Montgomery 

3 

34  38 

93  32 

610 

7A 

Nora  Lee  Hayberry 

West  Fork 

7694 

Washington 

7 

35  55 

94  11 

1340 

HID 

Effle  D.  Little 

c 

7744 

7 

36  19 

91  52 

680 

HID 

c 

White  Rock 

7772 

Franklin 

1 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Whitecliffs 

7812 

Sevier 

4 

33  48 

94  04 

290 

7A 

L.   M.  Snead 

3 

Wilson 

7912 

MlsslBslppl 

35  34 

90  02 

237 

5P 

7A 

2  3  5 

Winfrey 

7936 

Crawford 

35  44 

94  06 

1152 

MID 

Clyde  F.  Meadors 

c 

Wing 

7950 

Yell 

1 

34  57 

93  28 

350 

HID 

Miles  B.  Turner 

c 

Wynne 

8052 

Cross 

5 

35  13 

90  46 

SS 

SS 

2  3  5 

yellvllle 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Uadge  V.  Dosbler 

3 

NEW  STATIONS 


3228  ( 
1835  1 
6403  1 


1  35  32 
.  35  04 
1  36  23 
L  35  38 


92  01 

93  24 
91  50 
93  27 


er  B.  Logan 
)  (soil  Conservation  ! 
B.  Caldwell 
Ice  R.  Brandt 


'  Sugar  Loaf  Houi 


t  DRAINAGE  CODE:     1.  ARKANSAS    2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA    4.  RED    5.  SAINT  FRANCIS     6.  SALINE 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  montlis  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  bo  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °f  .  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles, 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  m  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tis^e  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  In  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
■ore.  Water  equivalent  seinplee  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations:  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
Tariability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CHutoIogist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

1>      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AU     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,,  if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C 
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ARKANSAS  -  OCTOBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  61.8°  or  1.4°  lower  than  normal.     Rainfall  averaged  2.40  inches  or 
73%  of  normal.     The  weather  was  favorable  for  the  maturing  and  harvest  of  late  crops. 
Livestock  feed  was  plentiful  and  cattle  were  in  good  condition. 

Above-normal  temperatures  prevailed  at  the  beginning  of  October,     A  cold  front  moved  across 
the  State  on  the  afternoon  of  the  6th  and  was  followed  by  several  days  of  cooler  weather. 
The  11th  and  12th  were  mild.     A  second  cold  front,  which  crossed  the  State  on  the  12th, 
brought  a  longer  cool  spell  which  continued  from  the  13th  to  19th.     Temperatures  rose  to 
above  normal  on  the  20th  but,   following  a  cold  front  passage  on  the  23d,  dropped  to  the, 
coldest  for  the  season  on  the  24th.     Cool  weather  continued  until  the  end  of  the  month 
except  for  the  27th  which  was  slightly  warmer  than  normal  for  the  season.     Most  stations 
registered  their  warmest  temperatures  for  the  month  on  the  6th.     Monthly  maximums  ranged 
from  79°  at  Mount  Magazine  and  Trunpike  to  93°  at  Crossett  and  Dumas.     Most  stations  regis- 
tered their  coolest  temperatures  on  the  18th,   24th,   25th,   30th,  or  31st.     Monthly  minimums 
were  mostly  in  the  upper  20' s  or  lower  30' s.     The  lowest  temperature  for  the  State  was  23° 
at  Waldron  on  the  25th.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  57.9°  at  Harrison  to  65.8° 
at  Hot  Springs  1  NNE .     Monthly  mean  temperatures  were  below  normal  at  almost  all  stations. 
Monthly  mean  temperature  departures  ranged  from  -3.3°  at  El  Dorado  to  +1.2°  at  Perryville. 

There  were  several  showery  days  during  October  but  the  more  generous  amounts  fell  on  the 
6th,  7th,   12th,  and  28th,     A  few  stations  in  the  northeast  and  many  stations  in  the  south 
and  west  received  more  than  3.00  inches  of  rain  during  the  month;   elsewhere  monthly  totals 
were,   in  general,   less  than  3.00  inches.     Waldron  reported  the  least  total,  0.20  inch.  The 
largest  amount  for  the  month  was  6.28  inches  at  Horatio.     Most  stations  in  the  southern 
third  of  Arkansas  and  a  few  in  the  northeast  exceeded  their  October  normals;  elsewhere, 
most  stations  received  less  than  normal  precipitation. 

Rains  early  in  October  interrupted  the  harvest  of  cotton,  rice,  soybeans,  and  feed  grains 
and  the  seeding  of  winter  grains  but  improved  the  pastures,   late  hay  crops,  small  grain, 
and  winter  legumes.     The  fine  weather  following  the  rains  was  favorable  for  all  kinds  of 
field  work  which  resumed  and  continued  in  full  swing  except  in  the  east  and  south  where 
rains,  quite  heavy  in  some  sections,  occurred  on  the  12th.     Field  work  began  again  in 
those  areas  on  the  14th.     Ideal  harvest  weather  prevailed  to  the  end  of  the  month  except 
on  the  28th  when  rains  again  halted  cotton  picking.     The  moisture  benefited  the  fall  seeded 
grains,  cover  crops,  and  strawberries.     At  the  end  of  the  month  cotton  picking  was  75%  com- 
plete, and  rice  harvest  was  nearing  completion.     Other  farm  activities  centered  around  soy- 
bean harvest,  corn  picking,   seeding  winter  grains,  pruning  orchards,  gathering  pecans,  and 
digging  sweet  potatoes.     Livestock  were  in  good  condition  with  ample  pasture  feed.  Most 
sections  of  the  State  needed  more  rains.     Streams  were  low. 

STORMS 

Lightning  damage  on  the  12th  amounted  to  $77,000.     This  included  $75,000  damage  to  a 
factory  building  and  its  contents  six  miles  northeast  of  Newport,   Jackson  County,  and 
$2,000  damage  to  a  power  plant  in  Jonesboro.     High  winds  caused  $15,000  damage  to  buildings 
signs,  and  trees  in  the  Jonesboro  vicinity,  Craighead  County,  on  the  12th.     Gusts  were  es- 
timated to  reach  100  miles  per  hour.     Heavy  rains  flooded  the  streets.     Strong  winds  caused 
$500  damage  to  a  farmstead  nine  miles  east  of  Monticello  on  the  28th.     A  tornado  in  the 
Hampton  vicinity,  Calhoun  County,  on  the  28th  caused  considerable  damage  to  a  cotton  gin 
and  minor  damage  to  about  twenty  other  buildings.     The  losses  were  estimated  at  $2,000.  A 
tornado  in  the  Kelso  area,  Desha  County,  on  the  28th  uprooted  trees,  damaged  houses,  de- 
stroyed a  seed  house,  and  injured  one  person.     The  property  loss  was  estimated  at  $20,000. 

Lucius  W.  Dye 
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SUPPLEMENTAL   DATA  ARKANSAS 

OCTOBER  195S 
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speed 
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•  s 
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Ol  3 

1 
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possible 

sunshine 

s  8| 

S  >-  0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

26 

7.3 

30 

SM 

28 

60 

88 

^7 

SB 

5 

0 

2 

0 

7 

76 

2 . 9 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SSW 

13 

9.1 

33 

W 

6 

73 

79 

56 

3 

3 

0 

0 

1 

66 

3.2 

TEXARKAMA  MB  AIRPORT 

3 

1 

I 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

• 

e 

e  =3 

Year 

e 

e 

8.  =3 

1 

1 

1 

1 

i 

?l 

s  ° 

• 

1 

M 

west 

i 

a 

> 
< 

<  s 

s. 

s 

.3 

> 
< 

t  S 

<  5 

1891 

60.4 

92 

27 

0.65 

.0 

1916 

62.8 

96 

21 

2.30 

.0 

1892 

63.8 

92 

27 

3.26 

.0 

1917 

56.6 

99 

12 

1.89 

T 

1893 

60.5 

99 

23 

1.30 

.0 

1918 

65.6 

100 

30 

3.99 

.0 

1894 

63.0 

96 

24 

1.52 

.0 

1919 

66.6 

98 

33 

10.90 

.0 

1895 

57.1 

95 

21 

1.44 

.0 

1920 

64.2 

93 

25 

4.39 

.0 

1896 

60.8 

98 

25 

3.59 

.0 

1921 

61.6 

96 

27 

0.72 

.0 

1897 

67.6 

99 

28 

2.01 

.0 

1922 

63.1 

98 

20 

1.47 

.0 

1898 

60.0 

100 

23 

5.44 

T 

1923 

59.2 

94 

20 

3.53 

.0 

1899 

65.6 

101 

28 

2.88 

.0 

1924 

64.9 

96 

21 

0.29 

.0 

1900 

66.0 

97 

32 

4.31 

.0 

,1925 

58.7 

98 

13 

7.73 

0.1 

1901 

63.7 

95 

27 

2.07 

.0 

1926 

64.9 

99 

23 

5.77 

.0 

1902 

62.5 

90 

27 

2.68 

.0 

1927 

66.0 

100 

30 

3.13 

.0 

1903 

60.9 

97 

26 

2.22 

.0 

1928 

66.3 

100 

27 

4.74 

.0 

1904 

62.5 

100 

20 

0.94 

.0 

1929 

62.2 

93 

19 

4.29 

.0 

1905 

61.1 

92 

23 

4.49 

.0 

1930 

60.1 

92 

17 

4.89 

.0 

1906 

58.2 

94 

25 

2.38 

.0 

1931 

67.1 

98 

26 

2.35 

.0 

1907 

61.9 

96 

23 

3.03 

.0 

1932 

60.8 

94 

76 

3.41 

.0 

1908 

59.2 

93 

24 

0.48 

.0 

1933 

62.6 

90 

30 

2.83 

.0 

1809 

63.0 

98 

24 

2.15 

.0 

1934 

66.2 

96 

25 

0.79 

.0 

1910 

62.9 

96 

16 

5.19 

T 

1935 

63.9 

95 

27 

4.94 

.0 

1911 

62.7 

101 

25 

1.67 

T 

1936 

61.1 

93 

24 

5.00 

.0 

1912 

63.8 

96 

22 

2.97 

.0 

1937 

80.8 

96 

17 

4.66 

T 

1913 

60.1 

95 

18 

5.41 

0.6 

1938 

66.8 

105 

20 

0.94 

.0 

1914 

63.0 

93 

21 

1.74 

.0 

1939 

65.1 

98 

20 

1 .71 

.0 

1915 

63.4 

94 

26 

2.83 

.0 

1940 

65.2 

95 

29 

1.91 

.0 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 


Temperature 


68.2 
62.8 
61.3 
63.9 
60.8 

63.7 
68.3 
60.0 
62.8 
66.5 

63.1 
56.6 
64.8 
63.9 
61 .8 


104 
98 
93 


PredpltatioB 


8.11 
3.19 
3.48 
1.13 
3.11 

2.79 
3.72 
2.40 
8.50 
1 .91 

4.55 


4.97 
2.40 


.0 
T 


Beginning  with  1955,  averages  tiave  been  weighted  according  to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this  table  for  earlier  years. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

o 
i- 

Departure 
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(greatest  Day 

e 

& 

Snow,  Sleet.  Hall 
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■3-rs 
a.  q 

S  0 
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I 

X 

t 
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s 

0 

a< 

rt  g, 

o£ 

HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

77.2 

50.3M 

63. 8M 

0.3 

88 

6 

127 

0 

0 

0 

0 

2.35 

-  0.41 

1.50 

7 

0.0 

0 

2 

2 

1 

ASHDOWN 

78.9 

48.  7M 

63. 8M 

89 

6 

32 

25 

128 

0 

0 

1 

0 

2.43 

1.43 

7 

0.0 

0 

3 

2 

1 

BENTON 

75. 8 

45.5 

60.7 

1.9 

88 

6 

27 

31 

190 

0 

0 

3 

0 

4.82 

2.38 

1 

T 

0 

6 

3 

2 

BENTONVILLE 

71.9 

44.9 

58.4 

1.1 

82 

5 

32 

18  + 
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0 

0 

5 

0 

1.43 

-  2.56 

1.02 

5 

0.0 

0 

2 

1 

1 

BOONEVILLE 

78.6 

47.0 

62.8 

89 

6 

27 

25 
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0 

0 

3 

0 

0.61 

0.36 

7 

0.0 

0 

2 

0 

0 
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77.0 
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89 

7 

28 

25 
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0 

0 

3 

0 

0.29 

0.23 
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1 

0 

0 
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25 

178 

0 
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0 
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0.71 

28 

0.0 

0 

2 

1 

0 
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0.6 

89 

6 

33 

25 
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0 

0 

0 

0 
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1.37 

7 
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0 

2 

2 
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5 
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0 
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0 
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29 

18 
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3 

0 
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1.58 

1  .90 

1 

0.0 

0 

4 
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2 

PrecipitAtion 


S««  r«(*r«BC«  set**  fellovlBf  ttatloB  ladcx. 

-  115  - 


CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS | 
OCTOBER  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
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z 

1 

4 

0 
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DEVILS  KNOB 

69.4 

49.8 

59.5 

80 

21 

32 

30 

189 

0 

0 

1 

0 

1 

53 

0. 

50 

28 

0.0 

0 

5 

1 

0 

EUREKA  SPRINGS 

73.5 

47.8 

50.7 

- 

0 

5 

8  5 

5 

32 

24 
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0 

0 

1 

0 

0 

93 

-  3,05 

0. 

37 

4 

0,0 

0 

4 

0 

0 

EAYETTEVILLE 

71.4 

47.2 

59.3 

84 

5 

33 

24+ 

214 

0 

0 

0 

0 

0 

55 

0 . 

37 

4 

0,0 

0 

3 

0 

0 

FAYFTTEVILLE   CAA  AP 

72.8 

43.5 

58.2 

85 

6 

29 

18  + 

245 

0 

0 

5 

0 

0 

57 

0. 

25 

4 

'  0,0 

0 

2 

0 

0 

EAYETTEVILLE   EXP  STA 

72.4 

45.2 

58,8 

- 

2 

83 

5 

28 

24 

228 

0 

0 

5 

0 

0 

70 

-  2,97 

0. 

39 

4 

0,0 

0 

3 

0 

0 

FLIPPIN   CAA  AP 

74.  7 

43.4 

59,  1 

87 

6 

26 

25 

213 

0 

0 

5 

0 

1 

35 

0  • 

86 

28 

0,0 

0 

3 

1 

0 

FORT   SMITH  WB  AP 

R 

// 

77.1 

48.3 

52.7 

- 

1 

2 

90 

6 

32 

25 

145 

1 

0 

1 

0 

0 

57 

-  3,05 

0. 

42 

6 

T 

0 

2 

0 

0 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

76.0 

43.5 

59.8 

87 

6 

26 

31 

208 

0 

0 

6 

0 

1 

06 

0. 

74 

7 

0,0 

0 

1 

0 

GILBERT 

76.9 

42  .7 

59.8 

91 

6 

25 

25+ 

208 

2 

0 

7 

0 

1 

51 

-  2,59 

0. 

52 

5 

0,0 

0 

4 

1 

0 

GRANNIS 

73.9 

49.5 

61.7 

1 

84 

12 

33 

2  5 

160 

0 

0 

0 

0 

3 

51 

-  0,70 

1 , 

67 

1 

0,0 

0 

4 

2 

2 

GRAVETTE 

72  .  9 

44.4 

58.7 

1 

85 

6 

27 

1  8 

228 

0 

0 

5 

0 

2 

60 

-  1,45 

1 . 

00 

5 

0,0 

0 

3 

3 

1 

GREEN  MOUNTAIN 

AM 

HARRISON 

74  .  6M 

41  .  IM 

5  7  .  9M 

1 

85 

6 

2  5 

24 

242 

0 

0 

5 

0 

2. 

00 

-  1,23 

1  • 

25 

2  8 

0,0 

0 

3 

2 

1 

HOPE   3  NF 

AM 

78.5 

48,4 

63.5 

1 

89 

6  + 

32 

2  5+ 

130 

0 

0 

2 

0 

3. 

68 

0,49 

2. 

19 

1 

0,0 

0 

5 

2 

1 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

77.9 

53.5 

65.8 

0 

87 

6 

39 

2  5 

84 

0 

0 

0 

0 

2 

18 

-  1,04 

1. 

42 

7 

0,0 

0 

2 

2 

1 

LEAD  HILL 

75.  1 

41.8 

58.5 

1 

88 

5 

26 

3  1 

238 

0 

0 

9 

0 

1 

51 

-  1,85 

0. 

50 

5 

0,0 

0 

3 

2 

0 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

R 

// 

75.0 

51.2 

53.5 

0 

89 

6 

35 

3  1 

124 

0 

0 

0 

0 

1 

17 

-  1,64 

1. 

05 

5 

0,0 

0 

1 

1 

1 

MALVERN 

78.2 

47.2 

62.7 

89 

5 

29 

3  1 

154 

0 

0 

3 

0 

1.67 

1  . 

48 

7 

0,0 

0 

3 

1 

1 

MAMMOTH  SPRING 

76.  5 

43.3 

59,9 

0 

88 

1  1 

25 

25  + 

204 

0 

0 

6 

0 

1 

70 

-  1,88 

1 . 

32 

29 

0,0 

0 

2 

1 

1 

MARSHALL 

74.  5M 

45. OM 

59, 8M 

1 

91 

5 

30 

19  + 

202 

1 

0 

4 

0 

1 

45 

-  2,53 

0. 

55 

29 

0,0 

0 

4 

1 

0 

MENA 

74.6 

50.9 

52.8 

0 

84 

12 

35 

25 

138 

0 

0 

0 

0 

3 

01 

-  0.56 

1  • 

55 

7 

0,0 

0 

4 

2 

1 

MORRILTON 

77.  1 

46.7 

52.9 

0 

89 

6 

30 

2  5  + 

143 

0 

0 

2 

0 

2 

13 

-  1.65 

1. 

21 

1 

0,0 

0 

3 

2 

1 

MOUNT  IDA 

AM 

75.5 

45.2 

50.4 

1 

89 

13 

27 

2  5 

196 

0 

0 

4 

0 

3 

34 

-  0.37 

1 . 

85 

7 

0,0 

0 

4 

2 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

67.2 

49.4 

58.3 

79 

2  1 

30 

30 

229 

0 

0 

1 

0 

1 

09 

0. 

55 

6 

0,0 

0 

2 

I 

0 

MOUNTAIN  HOME 

74.5 

46.8 

50.  7 

0 

0 

65 

5 

33 

3  1 

173 

0 

0 

0 

0 

1 

53 

-  2.33 

1 . 

09 

28 

0,0 

0 

4 

1 

1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

74.  3 

45.1 

59.7 

86 

7 

28 

2  5 

201 

0 

0 

4 

0 

1 

54 

0. 

76 

29 

0,0 

0 

4 

1 

0 

NARROWS  DAM 

AM 

78.  5 

47.0 

52.8 

87 

2  + 

31 

31 

149 

0 

0 

1 

0 

5 

04 

2. 

53 

7 

0,0 

0 

6 

3 

2 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

75,  9 

47,6 

52.3 

86 

6  + 

33 

25+ 

150 

0 

0 

0 

0 

4 

82 

1< 

85 

7 

T 

0 

4 

2 

NIMROD  DAM 

AM 

77. 3M 

47.5 

52, 5M 

88 

7 

33 

2  5+ 

133 

0 

0 

0 

0 

3. 

44 

2. 

00 

1 

0.0 

0 

5 

2 

1 

OKAY 

80.2 

49.8 

55,0 

1 

0 

90 

5  + 

32 

2  5+ 

110 

2 

0 

2 

0 

2.47 

-  0,51 

0.95 

7 

0.0 

0 

4 

2 

0 

OZARK 

77.2 

45.2 

51,7 

- 

1 

86 

11  + 

29 

31 

164 

0 

0 

2 

0 

0 

70 

-  2,66 

0. 

58 

7 

0.0 

0 

1 

1 

0 

PARIS 

79.6 

47.1 

63.4 

91 

6 

29 

25 

138 

2 

0 

3 

0 

0 

42 

0. 

22 

7 

T 

0 

2 

0 

•  0 

PERRYVILLE 

78.5 

45.1 

62.  3 

1 

90 

5 

29 

30 

154 

1 

0 

3 

0 

1 

83 

-  1,57 

1. 

16 

7 

0.0 

0 

3 

1 

1 

ROGERS 

71.3 

47.7 

59.5 

0 

6 

84 

5 

32 

30 

203 

0 

0 

1 

0 

1 

88 

-  1,51 

0. 

94 

4 

0.0 

0 

3 

1 

0 

RUSSELLVILLE 

77.9 

46,5 

62.2 

0 

3 

88 

5 

30 

2  5+ 

150 

0 

0 

3 

0 

1 

58 

-  1,33 

0. 

97 

28 

0.0 

0 

2 

2 

0 

SHERIDAN  TOWFR 

78.  2M 

40 ,  5M 

59.  4M 

88 

7 

30 

30+ 

0 

0 

3 

0 

1 

74 

0. 

84 

7 

0.0 

0 

4 

1 

0 

SILOAM  SPRINGS 

AM 

73  .  1 

44*4 

58.  8 

85 

7 

29 

18  + 

233 

0 

0 

7 

0 

1. 

60 

1. 

27 

5 

0.0 

0 

1 

1 

1 

SUB lACO 

78.6 

48 .  OM 

63.  3M 

0, 

7 

91 

6 

32 

2  5 

1  30 

1 

0 

1 

0 

1 

35 

-  2,14 

0.0 

0 

0 

TEXARKANA  WB  AP 

R 

// 

78.0 

52  .  5 

65.3 

1  ■ 

7 

90 

5 

3  7 

2  5 

98 

1 

0 

0 

0 

0. 

88 

-  2,50 

0. 

75 

5 

0.0 

0 

2 

1 

0 

TURNPIKE 

68.3 

49.8 

59.1 

79 

12 

33 

30 

200 

0 

0 

0 

0 

2. 

01 

-  2,98 

1. 

01 

28 

0.0 

0 

4 

2 

1 

WALDRON 

78.8 

44.3 

61.6 

68 

12 

2  3 

25 

181 

0 

0 

6 

0 

0. 

20 

-  3,57 

.0. 

1  3 

28 

0.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  ROCK 

69.  1 

51.2 

50 , 2 

83 

6 

33 

30 

1  80 

0 

0 

0 

0 

0 

35 

0. 

14 

7 

0,0 

0 

2 

0 

0 

D  I  V  IS  ION 

6  1.1 

1 . 

1 . 

89 

-  1.61 

T 

DELTA  DIVISION 

ARKADELPH I A 

78.0 

49.6 

5  3,8 

0 . 

89 

6 

3  1 

3  1 

126 

0 

0 

1 

0 

3. 

30 

0,2  1 

1 .  50 

7 

0,0 

0 

3 

3 

2 

BALD  KNOB 

76.  1 

46.4 

51  ,3 

86 

6 

25 

3  1 

188 

0 

0 

4 

0 

2. 

24 

0, 

92 

1  1 

0,0 

0 

3 

2 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

77.2 

41  .7 

59,5 

89 

1  3 

25 

31 

198 

0 

0 

4 

0 

2. 

58 

0, 

88 

29 

T 

0 

4 

3 

0 

BATFSVILLF   L   AND  D   NO  1 

76.9 

45.4 

51,7 

88 

6 

28 

25+ 

178 

0 

0 

4 

0 

2. 

50 

-  0.72 

1  • 

32 

7 

0,0 

0 

4 

2 

1 

BLYTHEVI LLE 

AM 

75.  1 

47.9 

51,5 

1 . 

89 

7 

33 

31 

150 

0 

0 

0 

0 

3. 

41 

0.33 

1  . 

85 

29 

0,0 

0 

3 

3 

1 

BR  I NK  LEY 

77 ,  3M 

48. OM 

62,  7M 

0. 

1 

90 

6 

27 

25 

151 

1 

0 

3 

0 

0. 

93 

-  2.59 

0, 

90 

7 

0,0 

0 

1 

1 

0 

CAMDEN  1 

AM 

77.8 

47.9 

62,9 

* 

1 , 

3 

91 

7 

31 

3  1 

145 

1 

0 

1 

0 

3. 

87 

1.02 

2. 

84 

1  3 

0,0 

0 

3 

2 

1 

CORN  I NG 

AM 

73.5 

47.2 

50,4 

0. 

1 

85 

7 

33 

25 

187 

0 

0 

0 

3. 

44 

-  0.05 

1 . 

65 

7 

0,0 

0 

5 

2 

1 

CROSSETT    7  S 

80.6 

48.6 

64,5 

- 

0. 

93 

6 

29 

25 

125 

0 

3 

0 

2. 

21 

-  1,36 

1  . 

15 

7 

0,0 

0 

4 

1 

1 

CUMMINS  FARM 

77.4 

48.  IM 

62. 8M 

90 

6 

34 

19 

142 

1 

0 

0 

0 

2, 

67 

1. 

26 

7 

0,0 

0 

6 

2 

1 

DES  ARC 

AM 

75  .  9 

44. 5M 

60. 2M 

89 

7 

29 

25 

202 

0 

2 

0 

1 . 

87 

0. 

54 

1 

0,0 

0 

4 

2 

0 

DUMAS  1 

78.5 

49,6 

54.  1 

1 , 

93 

6 

33 

25 

125 

1 

0 

0 

0 

3, 

81 

0,78 

1, 

80 

28 

0,0 

0 

3 

3 

2 

EL  DORADO  CAA  AP 

77.3 

48,7 

63.0 

3, 

90 

5  + 

32 

25 

145 

2 

0 

1 

0 

5. 

18 

2.16 

3  . 

03 

12 

0.0 

0 

3 

3 

3 

FORDYCE   6  W 

78.0 

51  .0 

54.  5 

- 

1 , 

90 

6 

35 

30 

118 

1 

0 

0 

0 

2, 

89 

0.53 

1  , 

68 

12 

0.0 

0 

3 

2 

2 

HELENA 

77.7 

50.0 

53.9 

0  . 

90 

6 

35 

31 

119 

1 

0 

0 

0 

2  , 

85 

0,14 

1  . 

59 

13 

0.0 

0 

4 

2 

1 

JONFSBORO 

74.8 

49.0 

51.9 

1 , 

0 

86 

6 

37 

25  + 

156 

0 

0 

0 

3. 

63 

0,26 

1  . 

60 

1  3 

T 

0 

5 

3 

1 

KEO 

76.  1 

47,6 

61.9 

90 

6 

31 

25 

167 

1 

0 

2 

0 

1 . 

52 

1. 

14 

7 

0.0 

0 

3 

1 

1 

MAGNOLIA   3  N 

79.  7 

49.0 

64.4 

- 

2  , 

9 

92 

5 

34 

2  5+ 

125 

0 

0 

0 

2. 

70 

-  0.28 

1  . 

43 

1  3 

0.0 

0 

3 

2 

1 

MAPIANNA   2  S 

AM 

75.  1 

47.  1 

61.1 

2  , 

3 

89 

7 

31 

25 

182 

0 

3 

0 

2. 

75 

-  0,41 

1.. 

08 

1  3 

0,0 

0 

4 

3 

1 

MARKED  TREE 

AM 

75.0 

46.1 

60.6 

1  , 

0 

90 

7 

32 

2  5 

191 

1 

0 

1 

0 

2  . 

38 

-  1,34 

1  . 

00 

2  9 

T 

0 

4 

2 

1 

MONTICFLLO  3  S 

78.6 

49.4 

64.0 

90 

6 

3  1 

25 

130 

1 

0 

1 

0 

3 

20 

1  . 

59 

7 

0.0 

0 

4 

3 

1 

NEWPORT 

77.4 

47.2 

62,3 

0, 

1 

90 

5 

3  I 

2  5  + 

150 

1 

0 

2 

0 

2. 

50 

-  0,37 

1. 

07 

7 

0,0 

Q 

2 

1 

PARAGOULD 

75. OM 

45. 2M 

60, 5M 

88 

5 

27 

25 

186 

0 

0 

2. 

50 

-  0.44 

0. 

68 

28 

0,0 

0 

5 

3 

0 

PINE  BLUFF 

77.4 

52. OM 

54,  7M 

0,2 

91 

6 

35 

31 

114 

0 

Q 

0 

3. 

61 

0.78 

2. 

10 

1 

0.0 

0 

4 

2 

1 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

76.7 

48.7 

52,7 

92 

5 

31 

25 

154 

I 

0 

2 

0 

2. 

10 

1  . 

03 

6 

0.0 

0 

4 

2 

1 

PncAHONTAF  1 

75.9 

46.9 

61,4 

0. 

4 

87 

6+ 

28 

25  + 

172 

0 

3 

0 

4  . 

42 

1.11 

2. 

12 

7 

0,0 

0 

5 

3 

2 

PnPTLAND 

AM 

75.3 

47.5 

61,9 

3.1 

90 

7 

31 

30  + 

159 

0 

4 

0 

3. 

32 

0.38 

1 . 

42 

13 

0.0 

0 

5 

3 

1 

PRESCOTT 

AM 

77. 3M 

45.  5M 

61,9M 

3. 

6 

90 

7 

31 

3  1 

156 

I 

0 

2 

0 

2. 

96 

0.33 

1 . 

55 

1  3 

0,0 

0 

5 

3 

■^AINT  CHARLFS 

AM 

75.8 

49.0 

62,4 

90 

7 

30 

31 

154 

0 

1 

0 

3. 

24 

1  . 

21 

7 

0.0 

0 

4 

4 

1 

SEARCY 

75.4 

48.5 

62,  5 

0. 

5 

89 

6 

30 

3  1 

157 

0 

2 

0 

4. 

03 

0.95 

1. 

53 

1  3 

0.0 

0 

5 

3 

3 

STUTTGART 

78.5 

50.9 

64,8 

0, 

8 

91 

6 

35 

31 

1  10 

0 

0 

0 

3, 

22 

0.20 

1  . 

46 

1 

0.0 

0 

3 

2 

2 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

75.5 

46.9 

51,7 

2. 

5 

69 

7 

32 

25 

175 

0 

1 

0 

3, 

60 

0.42 

1 . 

01 

7 

0,0 

0 

4 

4 

1 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

73.5 

47.1 

50  ,  3 

67 

5 

33 

2  5+ 

190 

0 

0 

0 

3.67 

1  . 

62 

5 

0,0 

0 

5 

2 

2 

WARREN 

80.4 

50.  7M 

55. 6M 

0. 

7 

91 

5 

33 

25  + 

83 

0 

0 

0 

3. 

01 

-  0.16 

1. 

22 

12 

0,0 

0 

6 

3 

1 

WILSON 

75.  1 

47. n 

51.1 

1  . 

9 

69 

6 

3  1 

25 

170 

0 

0 

2 

0 

2  . 

23 

-  0.66 

0. 

87 

29 

0,0 

0 

3 

3 

0 

WYNNE 

75.2 

48.9 

52.1 

0. 

7 

88 

6 

31 

25 

167 

0 

0 

1 

0 

1 . 

87 

-  1.69 

0. 

70 

12 

0.0 

0 

3 

2 

0 

DIVI<iION 

6  2.4 

1 . 

5 

2. 

95 

-  0.13 

T 

STATE 

61.8 

1 . 

4 

2. 

40 

-  0.90 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ARKANSAS 
OCTOSER  Hit 


Station 

Total 

Day 

1   I  2  I  3 

4 

 — L 

5  1 

6 

7  1 

8  1  9 

10  1  u 

12 

13  1 

1 

ABBOTT 

.S3 

•  08 

•  45 

AL  ICIA 

>■  16 

•  18 

.09 

•  67 

1.52 

ALUM  FORK 

2*39 

ALT 

A*  16 

•  86 

1  *  »o 

1  f  * 

.04 

AMITY  3  NE 

3.89 

1.49 

T 

1  ^65 

•  54 

ANTOINE 

2«7* 

1  •OO 

•  81 

•  32 

.61 

APLIN    1  W 

1*  83 

•  76 

.31 

AftKAOELPHIA 

3*30 

^  *in 

.50 

1.30 

ARKANSAS  CITY 

2*  1 1 

•  12 

ASHOOHN 

2. A3 

.57 

.08 

1.43 

•  33 

ATHENS 

3*68 

«  87 

.40 

1^97 

.07 

•  12 

T 

AUGUSTA 

2.17 

.25 

T 

.02 

.02 

•  80 

■  78 

BALD  KNOB 

2*24 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

2.  58 

.01 

.0  7 

.6  7 

*  1 

.  38 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

2.50 

.04 

.04 

•  04 

.  16 

1.32 

.  33 

BEATY  LAKE 

1.99 

•  26 

•  60 

.08 

BEAVER 

1.06 

T 

.05 

.42 

.21 

.25 

•  06 

•  02 

BEECH  GROVE 

2*26 

BEEDEV ILLE 

2.89 

i  'at 

BENTON 

A  .82 

2.38 

.  le 

1.21 

•  03 

BENTONVILLE 

1.43 

.09 

1.02 

.15 

.07 

.02 

BERRYVlLLE  4  NW 

•  77 

T 

.31 

.06 

.32 

BIG  FORK 

2.96 

•  43 

BIG  LAKE  OUTLET 

2.97 

T 

.78 

.2: 

.  15 

BLACK  ROCK 

4.80 

•  26 

1 .00 

1.76 

.  66 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

3.23 

T 

2.20 

.10 

BLUEP  CITY 

5.33 

.43 

2.16 

T 

2.74 

6LYTHEV1LLE 

3.41 

•  70 

•  09 

.  66 

800NEV I LLE 

.61 

,18 

'^t 

BOUGHT ON 

3*03 

.92 

.65 

•  35 

1.11 

BRADFORD 

3.05 

.31 

.05 

.23 

.67 

1.00 

BRINKLEY 

.93 

.90 

T 

.03 

BUFFALO  TOWER 

2.26 

•  10 

• 

•  08 

I  •  38 

BUROETTE 

2.65 

.39 

•  90 

•  19 

CABOT   »  SW 

1.34 

T 

•  98 

.05 

CALICO  ROCK 

2.07 

T 

.06 

T 

.65 

.48 

CAMOEN  I 

3.87 

•  27 

.73 

2«84- 

CAMP  CHAFFEE 

•  29 

CARL [ SLE    1  SW 

1.78 

.50 

CLARENDON 

2.45 

•  67 

I  .04 

_ 

CLARKSVJLLE 

1.10 

.01 

.35 

.03 

T 

CL INTON 

2*13 

.12 

1.37 

COLD  SPRINGS 

1.13 

•  30 

.03 

•  05 

*w 

CORN IN6 

3.44 

• 

• 

I  ss 
* 

* 

COTTER 

COVE 

3.2  7 

1 .92 

.15 

.77 

CflOSSETT    7  S 

2*21 

.06 

.47 

CRYSTAL  VALLEY 

3.31 

1 .25 

ll 

.0 

CUMMINS  FARM 

2.67 

.  0 

• 

DAISY 

4.25 

1.43 

1.50 

T 

.31 

DAMASCUS 

1.86 

•  32 

•  03 

.08 

.65 

DANV ILLE 

2.86 

•  83 

•  02 

•  05 

*  aI 

DAROANELLE 

2.80 

•  79 

*  tft 

DE  QUEEN 

4.40 

1 .90 

*  ti 

OERMOTT 

2.50 

.43 

.12 

.37 

1.10 

DES  ARC 

1.67 

.64 

•  06 

T 

T 

T 

.60 

•  22 

DEVILS  KNOB 

1.53 

.13 

OUMAS  I 

3*61 

* 

1  .35 

•  66 

EAGLE  GAP 

2.71 

.78 

1.28 

EL  DORADO  CAA  AP 

5.16 

1.06 

.03 

3.03 

EUREKA  SPRINGS 

.93 

.37 

.19 

.24 

T 

T 

EVENING  SHADE 

2.30 

•  09 

*  62 

.63 

FAYETTEV I LLE 

.65 

T 

T 

- 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

.57 

T 

.02 

•  25 

.09 

•  16 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 

.70 

T 

'T 

•  39 

■  12 

•  11 

.01 

T 

FLIPPIN  CAA  AP 

1.35 

•  01 

.24 

.02 

.21 

T 

FORDYCE  6  w 

2.89 

1.18 

1.58 

FORESTER  *  WNW 

1.36 

.14 

• 

FORT  SMITH  WB   AP  R// 

•  57 

T 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

1.06 

.14 

T 

.02 

.03 

.74 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

3.23 

1.62 

GEORGETOWN 

1.80 

GILBERT 

.05 

.52 

•  27 

GLENHOOD 

4.22 

1.30 

2^02 

GRANNIS 

3.51 

1.67 

•  04 

.13 

U24 

•02 

.06 

GRAVELLY 

1.46 

.10 

.46 

GRAVETTE 

2.50 

•  92 

1«00 

.05 

.01 

GREEN  FOREST 

GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 

2.45 

.85 

GREENWOOD 

.36 

'at 

GURDON 

4.  77 

1.53 

.11 

_ 

*  * 

HAMPTON 

1  .08 

HARRISON 

2.00 

.20 

•  05 

•  50 

MEBER  SPRINGS  3  NE 

2.04 

.15 

.02 

T 

.06 

.89 

HECTOR 

2.51 

•  15  T 

HELENA 

2.85 

.48 

•  18 

1.5 

HENDERSON  2  W 

HOPE   3  NE 

3.68 

2.19 

.35 

.34 

•  69 

HOPPER 

4.23 

1.46 

.18 

1.27 

.05 

•  17 

HORAT 10 

6^28 

3.85 

2.05 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

2*18 

I  .42 

•  03 

HUTT IG  DAM 

INDEX 

4^45 

2.50 

T 

.10 

1.20 

•  65 

JASPER 

.97 

.03 

.08 

.17 

.21 

JESSIEVILLE 

4.40 

1.13 

1*88 

JONESBORO 

3.53 

KEO 

1.52 

■  01 

1.  14 

.  14 

LAKE  CITY 

3.78 

.52 

.05 

.7« 

.62 

LANGLEY 

4.18 

1.23 

T 

.40 

1.20 

.20 

•  09 

LEAD  HILL 

1.51 

LEE  CREEK 

.78 

.01 

.03 

.07 

.29 

LEOLA 

1.63 

1.15 

LITTLE  ROCK  WB  AP  R// 

1.17 

T 

T 

1.05 

.03 

.01 

LITTLE  ROCK  FIlTFR  PL 

1.25 

.01 

.85 

.10 

.06 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

4.40 

2.00 

2.0c 

LURTON 

2.22 

.08 

,37 

.64 

MADISON 

3.03 

.28 

T 

.74 

•  OS 

1.10 

MAGNOLIA  3  N 

2.70 

•32 

.91 

1.43 

MALVERN 

1.87 

.01 

1.48 

•  2e 

.02 

MAMMOTH  SPRING 

1.70 

.32 

.06 

T 

1.08 

MARIANNA  2  S 

2.75 

.45 

.53 

7 

16     17  18 


19     20  21 


22    23  24 


25    26    27  28 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Conlinued  October  i955 


Station 

"d 
o 

Day  of  month 

1  2 

 \  

3 

— '  

4 

 L 

5 

6 

7      8  9 

10  11 

12 

13     14  15 

16      17  lo 

in      on  fi^ 

OO        OO  OA 

ZZ      Zo  Z4 

Zb  Zb 

Z/ 

Zo 

z9  30 

MARKED  TREE 

2.3fl 

.12 

.59 

.64 

T 

T 

.03 

1.00 

MARSHALL 

1.45 

.03 

.14 

.36 

.28 

•  08 

•  56 

MARVELL 

.  72 

.37 

.  10 

•  87 

MELBOURNE 

.43 

1.03 

MENA 

3.01 

30 

08 

1  •  66 

T 

.05 

.54 

MONT ICELUO  3  S 

3.20 

1.59 

.77 

.25 

.59 

MOROBAY  L  AND  0  NO  8 

2.87 

.05 

.56 

1.51 

.75 

MORRILTON 

2.13 

01 

02 

T 

MOUNT  IDA 

'  J 

1 !  85 

.87 

*02 

MOUNT  MAGAZINE 

1.09 

* 

' 

* 

MOUNTAIN  HOME 

1.63 

.22 

.12 

.20 

1.09 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.64 

T 

.05 

.25 

.01 

.25 

T 

.05 

.27 

.76 

MOUNTAIN  VIEW   1  W 

2.05 

•  2  7 

• 

NARROWS  0AM 

5.04 

•  83 

^ 

2*63 

1*01 

■  1 1 

'30 

16 

* 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

4.82 

.68 

T  ' 

,04 

1  .86 

1.24 

.  10 

.70 

NATHAN  A  WNW 

3.52 

1.30 

.05 

.85 

.65 

•  63 

.04 

NEWHOPE   3  E 

2.64 

1  15 

76 

* 

NEWPORT 

*  13 

14 

y 

1.07 

•  36 

.  72 

NIMROO  DAM 

3.44 

2  .00 

* 

•  22 

* 

• 

OOELL 

.68 

.05 

.28 

.31 

.22 

.02 

OOEN 

2.52 

T 

.02 

.32 

1.61 

.02 

.53 

.02  T 

OKAY 

2.47 

.95 

.  84 

OSCEOLA 

* 

OWENSVILLE 

3.02 

T 

.  86 

T 

•  16 

10 

OZARK 

.70 

.08 

.04 

.58 

T 

T 

T 

OZONE 

PARAGOULO 

2.50 

T 

19 

.62  " 

.29 

•  06 

• 

PARKIN 

2.98 

_ 

•  61 

T 

1.29 

PERRYVILLE 

1.83 

.20 

T 

1.16 

T 

.47 

PINE  BLUFF 

3.61 

2*10 

.79 

.03 

.47 

•  22 

PINE  8LUFF  CAA  AP 

2.10 

T 

1.03 

.16 

.  65 

P I N£  R 1  DOE 

• 

POCAHONTAS  1 

4.42 

.76 

.  10 

2.12 

•  26 

1*18 
• 

PORTLAND 

3.32 

.87 

.36 

T 

.15 

1.42 

.50 

PRESCOTT 

2.96 

*56 

.03 

.57 

•  15 

1  .  55 

•  10 

T 

RATCLIFF 

.53 

.11 

3  20 

1*01 

.02 

.  50 

ROGERS 

1.68 

.03 

.02 

* 

RUSSELLVILLE 

1*68 

.03 

.68 

.97 

SAINT  CHARLES 

3.24 

•  67 

T 

1.21 

.59 

.  77 

SAINT  FRANCIS 

3.13 

T 

•  76 

1.13 

•  63 

* 

.24 

•  50 

•  14 

1*0  7 

SEARCY 

4.08 

*23 

.13 

T 

1*15 

1  .  53 

• 

SHERICAN  TOWER 

1.74 

.84 

.45 

.17 

.26 

SHIRLEY 

2.29 

.20 

.06 

T 

•  77 

T 

1.26 

SILOAM  SPRINGS 

1.50 

.02 

.09 

1.27 

.09 

T 

.02 

SPARKMAN  4  E 

.  30 

•  46 

1.23  -50 

STAMPS 

4.16 

1  ,49 

1  .79 

.66 

_ 

STAR  CITY  2  S 

5.62 

2.97 

1^95 

.45 

•  49 

STEVE 

1.77 

1.26 

•  51 

STUTTGART 

3.22 

1  .46 

1.34 

•  42 

STUTTGART  9  ESE 

•  97 

1.01 

■  91 

*  ci 

SUBIACO 

1.35 

T 

SUGAR  GROVE 

1.22 

•  20 

.50 

•  40 

.12 

TAYLOR 

4.62 

1.56 

.76 

T 

2.40 

.10 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

.88 

.75 

!  62 

01 

TURNP IKE 

.15 

.17 

Io4 

•  02 

1*01 

WALDRON 

.20 

WALNUT  GROVE 

2.67 

WALNUT    RIDGE  CAA  AP 

3.67 

.45 

T 

1.62 

•  10 

,32 

T 

.03 

U14 

WARREN 

3*01 

.  12 

.92 

1*22 

.12 

•  63 

WASHITA 

1.93 

.40 

.30 

.30 

.93 

WHITE  ROCK 

.36 

.10 

.08 

.14 

T 

WHITECL IFFS 

1.14 

.57 

T 

T 

.47 

.10 

T 

WILSON 

2.23 

.63 

.73 

.87 

WYNNE 

1.67 

.68 

•  70 

•  49 

YELLVILLE 

1.64 

.80 

•  84 

-  118  - 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1956 


Station 

Day 

01  Month 

16     17  ! 

1  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

-  - 
18 

1 

20  1 

21 

1 

22 

I 

1 

23 

1 

 , 

24 

2S 

.  p 

28 

1 

27 

 1 

28 

29 

1  

30  1 

1 

31  ' 

> 
< 

ALUM  FORK 

^AX 

8A 

80 

80 

80 

65 

66 

83 

73 

75 

82 

85 

65 

70 

74 

73 

70 

" 

79 

60 

82 

60 

7a 
78 

- 

71 

77»  2 

65 

60 

58 

67 

64 

71 

54 

59 

42 

45 

66 

66 

47 

45 

40  1 

46 

45 

44 

45 

55 

43 

33 

38 

54 

42 

40 

34 

50.3 

ARKADELPHIA 

HAX 

B6 

82 

84 

64 

66 

89 

63 

75 

76 

83 

67 

79 

79 

76 

68 

7, 

75 

66 

61 

61 

67 

70 

73 

54 

47 

44 

50 

59 

67 

|,^ 

1° 

11 

4  7 

44 

41 

39 

44 

42 

51 

50 

47 

33 

35 

41 

58 

43 

39 

31 

49.6 

ASHOOWN 

MAX 

86 

82 

85 

86 

87 

69 

82 

76 

74 

79 

80 

72 

MIN 

66 

62 

60 

66 

70 

71 

46 

43 

46 

56 

69 

46 

42 

40 

35 

44 

51 

50 

46 

32 

34 

3  5 

60 

41 

39 

33 

48.7 

BALD  KNOB 

MAX 

81 

77 

80 

78 

66 

86 

65 

7  ^ 

74 

84 

69 

56 

63' 

7, 

6<< 

59 

62 

65 

70 

74 

58 

41 

38 

42 

57 

62 

42 

36 

35 

40 

38 

42 

38 

38 

45 

49 

48 

42 

26 

32 

33 

59 

41 

32 

26 

46.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

«AX 

71* 

84 

81 

83 

76 

8  3 

66 

74 

76 

76 

75 

70 

72 

59 

49 

55 

55 

56 

61 

52 

36 

33 

37 

42 

52 

40 

4  1 

32 

35 

36 

36 

29 

33 

40 

45 

52 

34 

29 

35 

39 

50 

36 

34 

26 

41.7 

BATESVILLE   L    AND   D  NO  1 

«AX 

82 

81 

82 

80 

83 

88 

63 

76 

77 

6  3 

85 

66 

72 

67 

67 

74 

80 

62 

bt. 

53 

59 

66 

70 

71 

56 

41 

40 

40 

53 

64 

42 

40 

34 

38 

36 

41 

32 

39 

54 

47 

59 

42 

28 

33 

37 

56 

45 

29 

28 

45.4 

BENTON 

>(AX 

83 

79 

83 

62 

86 

88 

78 

72 

73 

82 

85 

6  1 

74 

68 

74 

72 

67 

70 

79 

81 

82 

80 

66 

72 

76 

78 

61 

69 

75  8 

63 

57 

55 

65 

68 

76 

52 

42 

48 

43 

53 

61 

43 

37 

34 

4  1 

36 

35 

33 

38 

44 

48 

48 

43 

29 

30 

35 

51 

38 

37 

27 

46.5 

BENTONVILLE 

MAX 

76 

74 

73 

70 

82 

80 

67 

73 

75 

77 

6 1 

79 

63 

51 

66 

75 

61 

77 

61 

80 

58 

73 

7  7 

78 

69 

56 

5 1 

7  1 

71.9 

MIN 

63 

59 

60 

68 

65 

58 

47 

40 

41 

40 

53 

52 

38 

40 

34 

40 

32 

32 

46 

53 

51 

50 

32 

32 

36 

42 

47 

33 

32 

36 

44.9 

BLYTHEV ILLE 

'4AX 

79 

80 

63 

85 

73 

83 

89 

74 

7 1 

75 

63 

85 

7 1 

64 

63 

78 

84 

7 1 

81 

78 

56 

70 

76  1 

59 

51 

61 

65 

66 

70 

57 

43 

41 

45 

49 

56 

44 

42 

41 

47 

40 

47 

35 

43 

47 

49 

53 

42 

36 

41 

41 

57 

46 

38 

33 

47.9 

BOONEVILLE 

4AX 

85 

75 

60 

82 

87 

69 

72 

75 

75 

84 

86 

67 

74 

58 

76 

75 

67 

72 

81 

67 

86 

6  7 

85 

75 

79 

65 

63 

7  3 

64 

59 

77 

78.5 

66 

61 

60 

70 

72 

68 

51 

42 

41 

41 

57 

65 

40 

40 

34 

42 

40 

33 

34 

46 

48 

51 

61 

39 

27 

30 

43 

54 

35 

37 

30 

47.0 

BR INKLEY 

MAX 

86 

84 

80 

79 

85 

90 

65 

72 

75 

84 

84 

75 

74 

68 

71 

76 

70 

76 

79 

70 

52 

71 

66 

63 

55 

66 

69 

73 

57 

43 

40 

44 

56 

62 

43 

42 

34 

36 

32 

40 

48 

51 

45 

27 

34 

58 

36 

29 

48.0 

CAMOEN  1 

><AX 

80 

87 

84 

87 

87 

89 

9 1 

74 

73 

76 

63 

86 

78 

70 

75 

76 

79 

62 

83 

80 

78 

62 

73 

61 

77  6 

66 

60 

60 

62 

70 

73 

53 

46 

43 

46 

52 

60 

48 

45 

38 

39 

43 

40 

37 

42 

49 

49 

49 

49 

34 

34 

36 

44 

45 

41 

31 

47.9 

CAMP  CHAFFEE 

«AX 

79 

84 

74 

79 

84 

87 

89 

71 

73 

74 

83 

67 

65 

74 

67 

78 

75 

55 

70 

61 

85 

85 

65 

83 

54 

77 

82 

62 

52 

62 

59 

77.0 

66 

62 

62 

63 

69 

71 

52 

42 

41 

42 

50 

62 

40 

42 

34 

40 

40 

35 

36 

42 

45 

49 

51 

38 

26 

30 

37 

45 

38 

36 

32 

46.9 

CLARKSVILLE 

MAX 

83 

78 

78 

76 

84 

68 

72 

75 

74 

61 

85 

86 

74 

55 

75 

74 

57 

7 1 

75 

64 

65 

85 

85 

75 

73 

80 

80 

72 

61 

59 

76 

76.8 

66 

59 

59 

69 

70 

65 

52 

42 

42 

43 

56 

66 

40 

37 

34 

41 

33 

34 

46 

46 

50 

55 

38 

29 

31 

39 

52 

37 

33 

31 

46.2 

CONWAY 

MAX 

83 

79 

81 

80 

87 

69 

64 

76 

74 

62 

85 

66 

74 

59 

74 

71 

69 

T\ 

73 

80 

85 

84 

81 

75 

74 

80 

77 

70 

63 

60 

72 

77.0 

64 

60 

60 

60 

71 

76 

54 

46 

43 

47 

58 

66 

45 

44 

39 

44 

42 

40 

38 

47 

50 

56 

57 

42 

33 

36 

44 

54 

42 

37 

35 

49.3 

C0RN1N5 

MAX 

79 

77 

80 

6  1 

74 

84 

85 

71 

70 

73 

80 

63 

72 

73 

55 

69 

54 

63 

56 

70 

76 

80 

80 

61 

62 

71 

60 

76 

64 

51 

64 

73.5 

61 

54 

60 

64 

66 

70 

56 

44 

42 

44 

44 

56 

42 

42 

37 

38 

42 

48 

35 

40 

50 

49 

50 

40 

33 

40 

44 

50 

47 

35 

35 

47.2 

CROSSETT    7  S 

MAX 

90 

90 

85 

89 

91 

93 

89 

75 

78 

69 

88 

85 

74 

72 

75 

80 

80 

73 

76 

62 

83 

86 

63 

78 

73 

80 

61 

77 

67 

63 

74 

80  .  5 

MIN 

67 

62 

61 

68 

59 

72 

60 

50 

42 

51 

56 

60 

55 

41 

35 

45 

39 

38 

33 

40 

42 

49 

45 

56 

29 

30 

40 

62 

39 

34 

30 

48.6 

CUMMINS  FARM 

MAX 

84 

62 

8 1 

82 

69 

90 

84 

7 1 

76 

65 

65 

70 

73 

74 

63 

66 

74 

80 

82 

83 

85 

75 

76 

79 

78 

76 

64 

60 

74 

77.4 

MIN 

63 

58 

58 

64 

65 

69 

56 

44 

41 

42 

56 

52 

45 

40 

42 

44 

36 

37 

34 

40 

46 

49 

38 

37 

43 

62 

47 

44 

44 

46.  1 

DAROANELLE 

MAX 

83 

79 

79 

61 

84 

86 

74 

74 

80 

67 

87 

74 

69 

73 

68 

"^^ 

76 

84 

84 

65 

84 

72 

75 

61 

60 

71 

64 

58 

75 

76.9 

MIN 

68 

60 

60 

68 

73 

71 

54 

45 

43 

46 

57 

67 

47 

44 

38 

44 

44 

37 

37 

45 

51 

53 

58 

42 

33 

35 

40 

54 

41 

39 

33 

49.2 

DE  QUEEN 

MAX 

87 

83 

90 

69 

76 

76 

65 

84 

73 

75 

80 

63 

80 

65 

63 

75 

75 

60 

8 1 

71 

65 

63 

70 

79.2 

MIN 

63 

59 

56 

64 

66 

65 

46 

41 

39 

41 

55 

56 

41 

35 

34 

41 

29 

34 

40 

44 

48 

51 

37 

31 

33 

41 

66 

39 

34 

31 

45.  1 

OES  ARC 

MAX 

82 

73 

69 

58 

59 

74 

60 

85 

84 

63 

65 

72 

74 

79 

67 

53 

60 

76.9 

MIN 

61 

56 

58 

60 

66 

66 

55 

41 

39 

42 

45 

59 

40 

41 

44 

38 

36 

33 

34 

42 

41 

51 

41 

29 

33 

40 

38 

36 

32 

44.5 

DEVILS  KNOB 

MAX 

65 

51 

61 

56 

71 

75 

80 

76 

76 

59 

70 

71 

73 

65 

55 

52 

69 

69.4 

MIN 

60 

55 

58 

63 

64 

61 

46 

46 

46 

52 

60 

59 

46 

42 

43 

40 

39 

48 

54 

67 

50 

58 

34 

43 

63 

53 

43 

35 

32 

40 

49.6 

DUMAS  I 

MAX 

75 

69 

70 

75 

81 

63 

67 

86 

68 

73 

62 

82 

74 

65 

63 

74 

78.  5 

MIN 

65 

60 

61 

69 

68 

72 

59 

46 

43 

61 

57 

62 

49 

42 

39 

41 

42 

38 

43 

44 

51 

53 

60 

33 

38 

41 

60 

42 

39 

34 

49.5 

EL   DORADO   CAA  AP 

MAX 

87 

54 

69 

72 

77 

61 

62 

■64 

81 

69 

72 

78 

80 

71 

53 

51 

74 

77.3 

M  I  N 

66 

62 

61 

66 

69 

65 

55 

50 

45 

54 

59 

54 

62 

42 

36 

46 

41 

37 

43 

49 

49 

48 

39 

32 

33 

43 

60 

42 

34 

33 

48.  7 

EUREKA  SPRINOS 

MAX 

61 

72 

56 

52 

67 

77 

82 

80 

63 

81 

74 

75 

80 

80 

71 

51 

56 

73 

73.  5 

MIN 

62 

56 

59 

67 

69 

62 

51 

35 

43 

42 

56 

55 

40 

40 

39 

40 

35 

35 

53 

63 

51 

62 

32 

40 

52 

53 

44 

35 

33 

39 

47.6 

FAYETTEVILLE 

MAX 

80 

76 

30 

71 

67 

60 

65 

7* 

80 

77 

61 

78 

57 

72 

75 

77 

59 

55 

53 

72 

71.4 

MIN 

64 

60 

61 

66 

69 

59 

47 

41 

4  1 

42 

55 

54 

38 

40 

34 

40 

39 

35 

34 

54 

50 

49 

56 

33 

35 

48 

54 

46 

35 

33 

39 

47.2 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

79 

74 

67 

50 

55 

77 

61 

79 

62 

80 

59 

74 

76 

76 

59 

57 

53 

73 

72.6 

M  I N 

62 

59 

61 

67 

71 

55 

43 

40 

39 

38 

53 

41 

35 

35 

321  35 

34 

29 

31 

49 

51 

45 

44 

29 

30 

37 

55 

43 

37 

33 

36 

43.6 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

73 

57 

50 

65 

75 

81 

78 

61 

60 

74 

73 

77 

79 

70 

56 

53 

73 

72.4 

M  IN 

61 

58 

56 

65 

68 

64 

45 

39 

40 

39 

54 

59 

36 

35 

33 

37 

34 

29 

32 

49 

50 

47 

61 

28 

30 

46 

50 

45 

33 

30 

37 

45.2 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

87 

70 

72 

75 

82 

86 

81 

72 

64 

71 

66 

66 

66 

75 

84 

84 

64 

82 

61 

78 

83 

82 

66 

50 

57 

73 

74.7 

M  I N 

60 

55 

58 

67 

69 

59 

45 

39 

38 

39 

48 

49 

38 

39 

32 

39 

36 

38 

31 

39 

47 

46 

49 

33 

28 

31 

34 

47 

41 

38 

29 

43.4 

FORDYCE    6  W 

MAX 

85 

85 

89 

90 

64 

73 

77 

86 

66 

78 

74 

69 

75 

75 

67 

70 

77 

80 

82 

67 

62 

72 

72 

79 

79 

72 

64 

61 

74 

78.0 

MIN 

60 

56 

65 

65 

71 

73 

65 

45 

47 

49 

62 

66 

49 

42 

40 

47 

38 

43 

42 

55 

67 

56 

48 

36 

41 

53 

59 

41 

36 

39 

51.0 

FORT   SMITH  WB  AP 

MAX 

74 

67 

77 

76 

57 

71 

80 

86 

66 

86 

84 

66 

75 

61 

62 

59 

52 

50 

77 

77.  1 

MIN 

67 

64 

63 

70 

71 

60 

51 

45 

47 

48 

59 

53 

46 

44 

38 

46 

39 

40 

49 

50 

54 

51 

37 

32 

35 

45 

42 

39 

37 

34 

48.3 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

MAX 

82 

74 

78 

69 

74 

71 

54 

59 

76 

84 

84 

84 

83 

79 

73 

79 

60 

79 

60 

50 

75 

76.0 

MIN 

66 

56 

59 

65 

70 

64 

50 

39 

38 

39 

49 

63 

36 

35 

32 

39 

34 

31 

33 

40 

43 

45 

49 

35 

27 

30 

38 

50 

35 

30 

26 

43.6 

GILBERT 

MAX 

82 

85 

85 

66 

76 

68 

67 

70 

79 

83 

90 

66 

85 

75 

80 

66 

61 

51 

50 

75 

76.9 

MIN 

61 

55 

58 

56 

70 

66 

51 

40 

40 

39 

55 

60 

35 

34 

30 

35 

29 

28 

35 

45 

46 

55 

32 

25 

36 

33 

50 

38 

28 

25 

42.7 

GRANNIS 

MAX 

80 

79 

79 

8 1 

83 

62 

68 

70 

70 

76 

82 

64 

72 

66 

72 

77 

69 

68 

73 

77 

76 

79 

77 

70 

69 

74 

75 

67 

51 

57 

74 

73.9 

MIN 

64 

60 

59 

66 

68 

67 

49 

46 

45 

51 

60 

68 

46 

46 

40 

49 

42 

43 

!  *^ 

47 

51 

52 

55 

41 

33 

38 

43 

54 

39 

37 

34 

49.5 

GRAVETTE 

MAX 

79 

75 

73 

70 

62 

74 

66 

63 

57 

76 

83 

79 

62 

SO 

50 

75 

79 

80 

'  59 

58 

56 

74 

72.9 

MIN 

63 

59 

60 

64 

67 

58 

45 

40 

40 

40 

62 

63 

33 

35 

30 

41 

3  3 

27 

33 

49 

52 

50 

54 

28 

33 

43 

52 

45 

31 

32 

33 

1  44.4 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

HARRISON 

MAX 

78 

74 

75 

71 

84 

65 

75 

74 

71 

80 

> 

84 

6 1 

71 

74 

67 

64 

67 

75 

83 

84 

80 

64 

S3 

80 

67 

59 

56 

73 

1  74.6 

MIN 

56 

51 

55 

65 

66 

69 

47 

35 

34 

35 

41 

58 

36 

30 

35 

35 

35 

31 

27 

36 

38 

52 

25 

33 

33 

37 

41 

33 

37 

26 

41.1 

HELENA 

MAX 

85 

83 

83 

62 

87 

90 

87 

75 

82 

65 

86 

60 

74 

69 

72 

74 

65 

66 

74 

79 

82 

82 

83 

78 

70 

76 

78 

73 

72 

61 

71 

1  77.7 

MIN 

67 

56 

49 

45 

49 

55 

59 

49 

45 

42 

43 

40 

45 

39 

43 

52 

65 

53 

47 

37 

41 

41 

58 

42 

38 

35 

60.0 

HOPE   3  NE 

MAX 

79 

86 

83 

88 

66 

69 

89 

73 

73 

75 

86 

68 

86 

76 

70 

78 

78 

69 

73 

79 

61 

84 

86 

81 

67 

76 

79 

80 

73 

55 

51 

78.5 

MIN 

65 

61 

59 

59 

1 

66 

71 

1 

47 

43 

49 

63 

62 

48 

45 

40 

46 

43 

38 

39 

42 

49 

51 

50 

43 

32 

36 

44 

54 

42 

39 

32 

48.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5- Continued 


Station 

Doy  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

85 

82 

82 

84 

85 

87 

80 

75 

77 

82 

85 

84 

75 

71 

76 

75 

69 

73 

76 

81 

84 

84 

81 

74 

74 

79 

SO 

72 

63 

65 

76 

77.9 

MIN 

66 

60 

60 

68 

71 

74 

55 

48 

45 

52 

62 

58 

47 

51 

45 

49 

46 

44 

44 

53 

61 

51 

61 

44 

39 

49 

56 

55 

45 

42 

42 

53.6 

JONESSORO 

MAX 

80 

80 

83 

76 

84 

88 

73 

71 

74 

84 

86 

79 

73 

57 

70 

63 

64 

66 

72 

79 

84 

83 

82 

71 

71 

30 

78 

67 

60 

60 

71 

74.8 

M  I  N 

62 

58 

63 

66 

68 

60 

56 

45 

44 

47 

55 

60 

44 

44 

40 

44 

40 

43 

38 

42 

54 

51 

58 

42 

37 

43 

40 

66 

45 

38 

37 

49.0 

KLEO 

MAX 

82 

78 

83 

82 

87 

90 

79 

72 

73 

34 

87 

80 

73 

58 

72 

72 

71 

69 

73 

81 

82 

84 

81 

56 

70 

77 

79 

71 

61 

60 

73 

76.  1 

MIN 

6A 

57 

58 

68 

68 

72 

56 

43 

42 

46 

58 

64 

44 

41 

37 

38 

38 

39 

35 

40 

47 

53 

51 

43 

31 

35 

38 

57 

41 

39 

32 

47.6 

LEAD  HILL 

MAX 

76 

76 

75 

75 

83 

88 

71 

73 

76 

80 

85 

33 

73 

63 

73 

68 

65 

68 

77 

84 

83 

85 

82 

66 

80 

81 

80 

68 

50 

66 

75 

75.1 

MIN 

61 

54 

58 

66 

70 

63 

50 

37 

38 

37 

48 

56 

34 

35 

30 

36 

33 

29 

29 

38 

43 

43 

49 

32 

27 

29 

30 

48 

38 

30 

26 

41.8 

LITTLE   ROCi;   WB  AP 

MAX 

83 

79 

82 

82 

87 

89 

73 

72 

74 

84 

86 

32 

73 

53 

75 

72 

68 

69 

75 

80 

82 

33 

81 

65 

72 

78 

76 

59 

62 

59 

73 

76.0 

MIN 

67 

61 

63 

68 

69 

63 

58 

52 

50 

52 

61 

59 

52 

47 

42 

47 

45 

45 

40 

46 

51 

55 

59 

43 

33 

42 

45 

51 

43 

38 

35 

51.2 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

67 

84 

88 

88 

90 

92 

86 

72 

75 

86 

39 

86 

77 

71 

77 

77 

75 

72 

79 

81 

83 

84 

83 

78 

74 

80 

82 

76 

63 

61 

76 

79.7 

MIN 

66 

60 

60 

67 

70 

72 

53 

48 

43 

47 

60 

66 

48 

41 

36 

45 

40 

•  35 

36 

45 

53 

60 

57 

37 

34 

34 

47 

56 

41 

39 

34 

49.0 

MALVERN 

MAX 

85 

81 

84 

85 

87 

89 

84 

74 

75 

84 

87 

84 

75 

69 

75 

74 

71 

71 

78 

81 

84 

83 

82 

75 

74 

78 

80 

75 

63 

60 

75 

7S.2 

65 

60 

58 

66 

72 

72 

53 

45 

41 

47 

57 

66 

44 

39 

35 

44 

38 

36 

36 

36 

47 

50 

52 

43 

31 

32 

37 

55 

40 

37 

29 

47.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

76 

81 

81 

73 

86 

84 

78 

74 

77 

33 

38 

81 

74 

65 

71 

67 

57 

69 

75 

33 

87 

85 

85 

74 

78 

85 

84 

67 

60 

68 

75 

76.5 

60 

52 

58 

65 

67 

70 

54 

38 

36 

37 

46 

58 

35 

35 

31 

37 

39 

37 

30 

36 

45 

46 

52 

36 

26 

30 

33 

50 

44 

30 

26 

43.3 

MARIANNA    2  S 

MAX 

72 

83 

80 

80 

79 

86 

69 

74 

72 

76 

34 

85 

74 

72 

58 

71 

71 

67 

67 

72 

78 

82 

83 

82 

53 

70 

73 

78 

72 

61 

60 

75.1 

63 

56 

60 

66 

67 

70 

57 

43 

41 

43 

57 

59 

46 

39 

35 

42 

35 

41 

34 

44 

49 

51 

54 

46 

31 

35 

41 

45 

40 

32 

32 

47.1 

MARKED  TREE 

MAX- 

79 

62 

82 

82 

78 

85 

90 

73 

73 

76 

84 

85 

76 

73 

57 

59 

66 

65 

65 

72 

78 

84 

84 

83 

52 

70 

78 

78 

69 

69 

59 

75.0 

61 

54 

57 

64 

67 

69 

55 

42 

42 

43 

53 

55 

45 

44 

38 

40 

40 

42 

34 

35 

44 

49 

49 

44 

32 

34 

40 

43 

4* 

35 

33 

46.1 

MARSHALL 

MAX 

78 

76 

77 

74 

80 

91 

76 

72 

30 

83 

56 

73 

57 

65 

66 

74 

30 

85 

83 

80 

65 

75 

80 

83 

66 

60 

66 

74 

74.5 

MIN 

60 

52 

55 

62 

58 

69 

62 

36 

37 

40 

53 

36 

36 

32 

35 

34 

31 

30 

59 

46 

47 

33 

30 

42 

48 

47 

38 

35 

46.0 

MENA 

MAX 

83 

78 

78 

78 

83 

83 

67 

70 

73 

31 

82 

84 

70 

65 

75 

75 

62 

'  69 

73 

80 

32 

81 

79 

69 

74 

78 

78 

69 

69 

58 

73 

74.5 

65 

61 

59 

68 

71 

67 

58 

45 

42 

47 

57 

58 

45 

47 

39 

45 

47 

43 

42 

52 

55 

55 

59 

40 

35 

42 

52 

53 

42 

37 

40 

50.9 

MONTICELLO   3  S 

MAX 

85 

82 

82 

84 

89 

90 

89 

73 

35 

83 

83 

83 

74 

71 

74 

S3 

69 

69 

74 

81 

82 

82 

81 

80 

72 

77 

78 

78 

70 

61 

73 

78.6 

66 

61 

60 

69 

69 

72 

59 

42 

46 

49 

53 

63 

49 

39 

36 

36 

36 

36 

35 

50 

49 

57 

50 

52 

31 

36 

43 

65 

42 

36 

35 

49.4 

MORRILTON 

MAX 

84 

78 

78 

80 

86 

89 

82 

74 

75 

32 

86 

86 

74 

69 

74 

73 

59 

71 

75 

30 

85 

84 

82 

74 

75 

80 

77 

72 

63 

69 

73 

77.1 

64 

59 

58 

67 

71 

74 

55 

46 

42 

44 

58 

55 

48 

45 

39 

42 

44 

44 

36 

42 

47 

51 

55 

42 

30 

34 

37 

54 

44 

40 

30 

48.7 

MOUNT  IDA 

MAX 

72 

84 

78 

79 

82 

84 

84 

70 

72 

74 

80 

85 

39 

73 

52 

77 

72 

65 

59 

77 

79 

84 

33 

30 

66 

74 

78 

78 

70 

51 

60 

75.6 

65 

67 

53 

59 

72 

73 

50 

40 

37 

40 

49 

59 

41 

41 

33 

40 

38 

32 

33 

36 

45 

46 

54 

40 

27 

29 

38 

65 

44 

36 

23 

45.2 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

74 

67 

70 

69 

75 

75 

62 

64 

65 

72 

76 

77 

62 

58 

68 

64 

56 

60 

59 

75 

79 

75 

74 

66 

52 

72 

70 

63 

61 

43 

65 

57.2 

60 

57 

59 

63 

65 

60 

44 

51 

47 

53 

61 

51 

44 

40 

46 

53 

38 

38 

47 

47 

53 

61 

57 

33 

43 

52 

54 

42 

33 

30 

34 

49.4 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

74 

76 

76 

80 

84 

85 

70 

72 

75 

80 

84 

80 

70 

62 

70 

65 

64 

67 

75 

82 

82 

83 

81 

70 

77 

82 

80 

67 

68 

65 

72 

74.5 

62 

54 

59 

58 

69 

60 

54 

41 

43 

44 

54 

57 

45 

45 

35 

40 

43 

41 

34 

45 

45 

50 

59 

39 

34 

40 

40 

47 

42 

36 

33 

46.8 

MOUNTAIN   HOME  C   OF  ENG 

MAX 

75 

74 

77 

76 

74 

80 

86 

69 

74 

75 

31 

84 

81 

70 

63 

72 

65 

55 

67 

76 

84 

34 

84 

82 

51 

78 

84 

81 

64 

59 

56 

74.3 

63 

55 

59 

62 

67 

70 

54 

40 

39 

40 

48 

53 

43 

45 

33 

39 

42 

40 

32 

36 

47 

49 

53 

37 

28 

32 

38 

42 

43 

35 

29 

45.1 

NARROWS  DAM 

MAX 

84 

87 

82 

85 

85 

87 

86 

84 

75 

77 

33 

86 

37 

75 

70 

76 

79 

69 

7J 

77 

82 

82 

83 

82 

59 

74 

78 

80 

72 

64 

50 

78.5 

67 

60 

59 

66 

68 

73 

55 

45 

42 

47 

56 

65 

45 

39 

36 

42 

39 

33 

37 

41 

45 

49 

49 

45 

34 

36 

39 

43 

39 

33 

31 

47.0 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

78 

85 

82 

84 

84 

86 

86 

72 

73 

75 

32 

85 

85 

74 

69 

75 

79 

67 

71 

77 

79 

32 

32 

79 

58 

72 

75 

78 

71 

68 

60 

76.9 

64 

61 

62 

64 

68 

71 

50 

44 

45 

52 

54 

53 

44 

44 

37 

44 

40 

35 

40 

43 

46 

61 

50 

39 

33 

36 

41 

47 

39 

37 

33 

47.6 

NEWPORT 

MAX 

83 

82 

88 

80 

88 

90 

75 

73 

77 

35 

87 

86 

75 

68 

74 

69 

70 

70 

75 

81 

85 

85 

83 

73 

74 

82 

79 

66 

62 

61 

74 

77.4 

61 

54 

59 

60 

65 

67 

56 

43 

40 

43 

54 

61 

45 

43 

37 

40 

42 

43 

36 

41 

49 

5  1 

55 

44 

31 

36 

40 

55 

46 

35 

31 

47.2 

NIMROD  DAM 

MAX 

76 

84 

76 

80 

81 

85 

88 

73 

75 

75 

33 

86 

85 

73 

63 

72 

75 

68 

70 

78 

82 

37 

86 

82 

78 

82 

30 

69 

62 

62 

77.3 

66 

58 

55 

69 

68 

68 

54 

47 

44 

44 

43 

53 

44 

43 

33 

33 

4J 

38 

43 

43 

45 

52 

53 

43 

33 

33 

40 

60 

43 

3S 

33 

47.6 

OKAY 

1AX 

87 

84 

86 

88 

90 

90 

85 

73 

75 

85 

83 

37 

85 

75 

77 

81 

74 

75 

79 

82 

33 

84 

82 

77 

73 

79 

80 

76 

56 

51 

78 

80.2 

67 

62 

61 

69 

72 

74 

53 

46 

44 

48 

60 

63 

49 

45 

39 

45 

42 

36 

38 

44 

48 

51 

53 

45 

32 

33 

42 

63 

43 

38 

32 

49.8 

OZARK 

1AX 

84 

74 

79 

78 

83 

35 

74 

74 

75 

81 

36 

36 

75 

70 

74 

75 

69 

73 

76 

85 

85 

85 

35 

68 

78 

80 

81 

69 

64 

61 

78 

77.2 

64 

61 

59 

65 

68 

66 

50 

43 

42 

43 

54 

64 

41 

39 

36 

43 

39 

34 

36 

44 

47 

50 

52 

37 

30 

33 

39 

51 

33 

35 

29 

46.2 

PARAGOULO 

1AX 

79 

80 

83 

75 

82 

38 

83 

70 

74 

81 

83 

79 

71 

58 

68 

64 

64 

70 

73 

85 

81 

32 

76 

70 

80 

78 

70 

50 

57 

70 

76.0 

60 

53 

61 

66 

68 

70 

56 

41 

33 

41 

60 

60 

44 

44 

37 

40 

42 

33 

36 

46 

43 

50 

40 

27 

36 

36 

56 

46 

35 

23 

46.2 

PARIS 

^AX 

87 

78 

81 

82 

88 

91 

74 

75 

77 

83 

83 

89 

75 

70 

79 

77 

69 

72 

82 

88 

88 

90 

36 

78 

79 

85 

84 

73 

63 

60 

78 

79.6 

64 

60 

59 

67 

72 

67 

51 

43 

42 

42 

65 

54 

43 

45 

34 

42 

43 

38 

36 

42 

45 

51 

53 

38 

29 

32 

38 

62 

37 

37 

30 

47.  1 

PERRYVILLE 

•MkX 

85 

83 

81 

82 

86 

90 

79 

73 

74 

84 

87 

83 

75 

73 

75 

71 

74 

71 

76 

82 

38 

35 

83 

73 

76 

31 

78 

72 

63 

71 

74 

78.5 

60 

58 

56 

53 

70 

74 

54 

44 

40 

44 

55 

65 

43 

39 

38 

41 

43 

38 

34 

40 

45 

50 

52 

44 

31 

32 

36 

56 

33 

29 

33 

46.1 

PINE  BLUFF 

^AX 

84 

81 

84 

82 

89 

91 

84 

74 

76 

35 

87 

80 

75 

69 

75 

73 

68 

70 

75 

30 

83 

84 

82 

69 

73 

79 

78 

72 

64 

57 

74 

77.4 

67 

60 

62 

69 

72 

74 

59 

49 

47 

52 

61 

65 

50 

49 

42 

48 

44 

43 

42 

46 

57 

56 

48 

37 

40 

47 

66 

43 

40 

36 

52.0 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

HAX 

84 

80 

85 

85 

89 

92 

74 

73 

75 

85 

86 

78 

73 

68 

74 

72 

68 

69 

75 

79 

82 

84 

82 

65 

72 

79 

79 

73 

63 

61 

73 

76.7 

65 

60 

62 

68 

71 

68 

54 

48 

45 

49 

50 

62 

50 

44 

39 

46 

44 

41 

37 

43 

51 

53 

52 

33 

31 

35 

41 

46 

41 

35 

32 

48.7 

POCAHONTAS  1 

MAX 

82 

82 

84 

79 

82 

87 

84 

74 

75 

81 

85 

87 

73 

67 

71 

65 

65 

68 

70 

78 

32 

80 

82 

75 

72 

80 

77 

70 

67 

59 

70 

76.9 

MIN 

61 

56 

62 

66 

69 

67 

57 

42 

40 

43 

51 

60 

45 

46 

40 

42 

42 

45 

35 

39 

47 

50 

52 

39 

28 

33 

36 

56 

47 

32 

23 

46.9 

PORTLAND 

•1AX 

78 

85 

85 

82 

85 

87 

90 

73 

73 

75 

85 

83 

70 

76 

70 

74 

75 

58 

53 

72 

79 

30 

32 

82 

65 

70 

78 

30 

73 

62 

61 

76.3 

66 

6  1 

59 

62 

59 

68 

60 

50 

45 

45 

50 

60 

53 

45 

40 

40 

40 

42 

33 

38 

43 

48 

52 

54 

32 

32 

33 

42 

45 

31 

31 

47.5 

PRESCOTT 

■tAX 

76 

85 

82 

86 

85 

88 

90 

72 

74 

75 

33 

86 

82 

75 

70 

74 

76 

70 

75 

80 

82 

83 

81 

73 

76 

77 

71 

73 

50 

58 

77.3 

64 

58 

57 

59 

55 

69 

51 

45 

43 

45 

51 

57 

45 

45 

38 

41 

41 

37 

38 

44 

50 

50 

43 

32 

35 

42 

41 

41 

37 

31 

46.5 

ROGERS 

<AX 

75 

73 

71 

70 

79 

84 

64 

70 

73 

75 

79 

72 

52 

66 

70 

63 

59 

64 

75 

80 

80 

81 

80 

68 

73 

73 

78 

57 

55 

53 

73 

71.3 

63 

60 

60 

62 

69 

63 

47 

43 

44 

43 

55 

57 

43 

41 

36 

43 

40 

35 

36 

49 

59 

53 

62 

34 

36 

48 

43 

45 

35 

32 

37 

47.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 

83 

82 

80 

80 

84 

88 

80 

75 

75 

83 

37 

37 

75 

69 

75 

74 

69 

73 

75 

33 

85 

36 

84 

75 

75 

81 

79 

74 

63 

58 

75 

77.9 

MIN 

66 

59 

59 

67 

72 

71 

51 

43 

42 

43 

55 

62 

42 

38 

35 

42 

38 

36 

35 

41 

46 

61 

53 

39 

30 

32 

38 

51 

33 

35 

30 

46.5 

SAINT  CHARLES 

MAX 

71 

84 

80 

81 

82 

86 

90 

75 

•72 

77 

35 

86 

74 

73 

59 

73 

72 

57 

bS 

73 

79 

82 

33 

84 

64 

72 

78 

79 

72 

50 

60 

75.8 

^  I N 

65 

58 

62 

67 

68 

70 

58 

47 

45 

50 

59 

61 

49 

44 

39 

45 

41 

43 

39 

45 

52 

53 

54 

35 

33 

38 

43 

52 

37 

36 

30 

49.0 

SEARCY 

MAX 

62 

79 

82 

78 

86 

89 

32 

72 

75 

84 

86 

83 

75 

58 

74 

59 

63 

68 

73 

80 

84 

34 

82 

72 

73 

SO 

77 

6S 

63 

60 

73 

75.4 

MIN 

64 

58 

61 

67 

70 

74 

57 

45 

43 

45 

57 

64 

44 

44 

38 

43 

41 

41 

37 

41 

49 

54 

55 

43 

32 

34 

39 

56 

41 

37 

30 

48.6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

83 

84 

83 

86 

66 

85 

88 

81 

82 

85 

85 

75 

74 

75 

72 

71 

70 

75 

83 

34 

82 

72 

73 

78 

78 

71 

68 

63 

74 

78.2 

MIN 

43 

40 

41 

53 

59 

45 

41 

39 

37 

39 

39 

42 

43 

43 

44 

42 

31 

35 

36 

34 

30 

30 

40.5 

5IL0AM  SPRINGS 

MAX 

71 

80 

72 

72 

73 

82 

35 

68 

74 

74 

77 

32 

72 

69 

58 

75 

65 

61 

58 

78 

84 

31 

83 

82 

62 

75 

80 

30 

57 

59 

57 

73.  1 

MIN 

64 

62 

6  1 

62 

67 

59 

46 

41 

43 

34 

34 

32 

34 

35 

STUTTGART 

MAX 

84 

80 

83 

83 

87 

91 

85 

75 

78 

86 

88 

37 

75 

59 

75 

75 

70 

71 

77 

82 

85 

86 

34 

74 

74 

31 

80 

73 

62 

62 

76 

78.6 

MIN 

65 

59 

61 

69 

69 

72 

58 

49 

46 

51 

61 

64 

45 

45 

41 

48 

41 

44  1 

42 

45 

52 

55 

55 

48 

36 

39 

44 

57 

41 

40 

35 

50.9 

S« 

B  refer«DCe 

s  following 

station  iDdez. 

ARKANSAS 
OCTOBER  1955 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Oi  Month 

9 

9 

E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

17 

18 

19  1 

20 

1 

21 

22 

1 

23 

24 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

1 

31 

> 
< 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 
MIN 

70 
6A 

85 
58 

79 
60 

80 
62 

81 
68 

86 
69 

89 
57 

73 
44 

71 
44 

75 
48 

84 
49 

85 
60 

75 
45 

71 
40 

68 
38 

73 
39 

72 
38 

67 
39 

69 
36 

73 
39 

78 
48 

S2 
46 

71 

33 

78 
41 

78 
48 

1 

72 
39 

65 
35 

60 
33 

75.5 
46.9 

SUB  I ACO 

MAX 
MIN 

85 
66 

75 
60 

81 
60 

81 
69 

86 
63 

9! 

76 
52 

75 
45 

76 
43 

83 
45 

87 
57 

87 
66 

74 
45 

68 
45 

72 
38 

76 
44 

67 
44 

72 
42 

79 
38 

86 
45 

87 
52 

66 
54 

85 
57 

79 
40 

78 
32 

63 
37 

87 
43 

75 
52 

62 
37 

59 
36 

76 
33 

78.6 
48.0 

TfXAPKANA   WR  AP 

MAX 
MIN 

Si 
67 

8« 
64 

86 
61 

87 
69 

90 
73 

89 
61 

73 
54 

73 
50 

75 
47 

84 

52 

87 
66 

86 

67 

75 
53 

71 
48 

77 
43 

79 
50 

68 
45 

72 
40 

77 
43 

81 

52 

82 
56 

83 
68 

81 

56 

66 
45 

74 

37 

78 
41 

80 
53 

71 
51 

65 
43 

61 
42 

77 
41 

78.0 
52.5 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

76 
59 

70 
55 

72 
58 

69 
61 

73 
65 

76 
66 

73 
47 

43 
46 

69 
47 

73 
52 

76 
60 

79 
56 

67 
46 

58 
44 

66 
44 

63 
48 

59 
41 

61 
40 

67 
46 

72 
53 

76 
58 

75 
56 

73 
59 

64 

35 

65 
44 

71 
52 

70 
53 

64 
43 

52 
35 

54 

33 

66 
40 

68.3 
49.8 

WALDRON 

MAX 
MIN 

85 
63 

83 
59 

82 
5« 

82 
67 

86 
72 

87 
72 

78 
49 

74 

38 

75 
36 

84 

37 

86 
51 

88 
68 

73 
36 

68 
34 

81 
29 

78 
37 

67 
34 

70 
32 

82 
31 

65 
39 

87 
46 

86 
45 

84 

58 

78 

39 

60 
23 

62 
26 

81 
41 

73 
53 

62 
41 

60 
37 

76 
27 

76.6 
44.3 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
59 

80 
5A 

82 
62 

75 
68 

81 
70 

87 
6<> 

72 
49 

71 
44 

73 
42 

81 
44 

83 
56 

78 
51 

72 
44 

65 
44 

69 
39 

64 
41 

67 
42 

67 
41 

70 
36 

77 
43 

82 
51 

81 

50 

79 
56 

61 
38 

71 

33 

79 
39 

78 
43 

66 
49 

60 
40 

58 
35 

69 
33 

73.5 
47.1 

WARREN 

MAX 
MIN 

86 
62 

89 
59 

90 
68 

90 
60 

91 
68 

89 
67 

78 
62 

73 
48 

85 
44 

89 
53 

89 
57 

78 
62 

79 
55 

71 
47 

77 
39 

78 
45 

70 
39 

76 
36 

81 
43 

83 
45 

66 
47 

86 

53 

64 
55 

73 
46 

73 
33 

76 
46 

83 
54 

78 
47 

74 
48 

62 

72 
33 

80.4 
50.7 

WHITE  ROCK 

MAX 

MIN 

76 
60 

66 
59 

69 
61 

67 
6<i 

73 
66 

83 
60 

66 
46 

68 
50 

67 
49 

72 
52 

76 
66 

79 
59 

66 
48 

60 
46 

69 
44 

67 
53 

59 
40 

63 
45 

70 
48 

76 
55 

78 
59 

77 
62 

75 

57 

70 
35 

67 
44 

72 
51 

75 
54 

65 
43 

50 
37 

54 

33 

67 
40 

69.1 
51.2 

WILSON 

MAX 
MIN 

80 
59 

83 
51 

85 
55 

75 
65 

83 
63 

89 
66 

88 
57 

73 
45 

75 
41 

83 
45 

85 
49 

76 
56 

7 1 
44 

67 
42 

69 
41 

64 

40 

63 
40 

47 

35 

78 
45 

47 

49 

49 

43 

31 

41 

41 

52 

46 

39 

70 
32 

75.1 
47.0 

WYNNE 

MAX 
MIN 

83 
63 

81 
60 

82 
63 

78 
66 

81, 
70 

88 

72 

82 
52 

77 
40 

80 
46 

83 
52 

85 
61 

77 
60 

71 
43 

66 
40 

70 
38 

68 

43 

66 
37 

65 
40 

71 
34 

77 
46 

83 
51 

65 
53 

63 

58 

66 

37 

69 
31 

78 
43 

76 
48 

68 
57 

61 
46 

59 
34 

70 
33 

75.2 
48.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.07 

.  10 

.13 

.46 

.24 

.05 

.24 

.21 

.19 

.  13 

.20 

.15 

.  14 

.16 

.  14 

.15 

.  14 

.27 

.  14 

.14 

.  14 

.17 

• 

.44 

4.826 

WIND 

91 

24 

63 

106 

134 

# 

110 

27 

39 

86 

62 

64 

32 

64 

63 

45 

18 

48 

S5 

34 

142 

48 

32 

32 

103 

• 

# 

227 

1729 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.22 

.21 

.09 

.13 

.12 

.20 

.19 

.  19 

.17 

.12 

.  13 

.04 

.33 

.24 

.09 

.19 

.17 

.07 

.19 

.12 

.11 

.12 

.19 

.09 

.16 

.09 

.17 

.13 

.13 

4.70B 

WIND 

46 

28 

28 

10 

21 

34 

49 

47 

34 

13 

5 

23 

18 

50 

43 

5 

39 

44 

28 

52 

10 

10 

31 

38 

5 

5 

41 

44 

31 

25 

eesB 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.09 

.10 

.10 

.04 

.04 

.03 

.16 

.12 

.14 

.12 

.13 

.12 

.  18 

.14 

.13 

.15 

.16 

.13 

.11 

.17 

.13 

.10 

.25 

WIND 

37 

28 

17 

13 

34 

46 

86 

39 

14 

18 

16 

29 

44 

51 

41 

29 

48 

64 

39 

15 

34 

26 

18 

98 

30 

26 

26 

67 

90 

64 

56 

1243 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.09 

.14 

.05 

.18 

.09 

.08 

.24 

.16 

.12 

.12 

.09 

.19 

.26 

.15 

.13 

.16 

.21 

.11 

.15 

.08 

.08 

.11 

.20 

.16 

.11 

.12 

.16 

.21 

.13 

.14 

4.388 

WIND 

21 

22 

23 

9 

39 

59 

60 

43 

22 

25 

25 

28 

31 

32 

36 

19 

35 

38 

28 

15 

19 

17 

16 

59 

25 

16 

14 

63 

77 

56 

49 

1021 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.15 

.08 

.04 

.05 

.13 

.  18 

.15 

.15 

.11 

.13 

.10 

.  14 

.21 

.16 

.11 

.13 

.19 

.20 

.03 

.11 

.12 

.12 

.23 

.14 

.15 

.14 

.12 

.17 

.15 

.16 

4.198 

WIND 

2 

2 

3 

1 

10 

32 

76 

22 

5 

14 

5 

10 

15 

44 

37 

10 

8 

54 

12 

24 

2 

17 

7 

70 

8 

18 

8 

44 

126 

59 

74 

819 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.11 

.12 

.04 

.07 

.06 

.04 

.22 

.15 

.09 

.09 

.11 

.15 

.17 

.  14 

.10 

.12 

.  13 

.17 

.07 

.12 

.06 

.13 

.  10 

.20 

.10 

.10 

.06 

.17 

.11 

.13 

.08 

3.51 

WIND 

11 

3 

5 

10 

11 

12 

37 

6 

8 

4 

7 

15 

26 

27 

4 

10 

26 

22 

5 

7 

5 

6 

11 

36 

4 

4 

9 

34 

51 

45 

9 

469 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.04 

.  15 

.07 

.11 

.08 

.13 

.I'a 

.  14 

.13 

.  12 

.10 

.14 

.00 

.12 

.12 

.12 

.10 

.12 

.13 

.09 

.14 

.10 

.12 

.11 

.10 

.20 

.15 

.10 

.14 

.11 

.14 

3.60 

WIND 

26 

33 

14 

24 

75 

108 

101 

17 

25 

21 

13 

48 

67 

11 

20 

36 

—J 

33 

57 

9 

30 

51 

43 

35 

77 

18 

32 

41 

94 

134 

83 

83 

1458 

-  121  - 


STATION  INDEX 

ARKANSAS 


OCTOBER  1S55 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

County 

O 

D> 

J! 

i 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

2 

Longitu 

.a 

« 

m 

Temp. 

Precip. 

Index! 

1 
& 

Longih 

1 

a 

-■-p. 

Precip. 

Abbott 
Allclft 
Alim  Fork 
Aly 

Anlt;  3  ME 

0006 

0130 
0136 
0150 

Scott 
Lawrence 

Yell 
Clark 

7 

1 

3 
3 

35  04 
35  54 
34  48 
34  47 
34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
755 
834 

5P 

TA 
7A 
5P 
7A 
TA 

James  V.  Williams 

tuby  B .  Owens 

L.  R.  Water  Works 

Gurn  B.  8»atm 

Hrs.  Alta  F.  Garner 

3 
3 

2  3  5 
3 

r 

C 

Lurton 
Madison 
Magnolia  3  N 
Magnolia  5  N 
Malvern 

4386 
4526 

4550 
4562 

St.  Francis 
Columbia 
Columbia 
Hot  Spring 

7 
5 

3 

35  46 
35  00 
33  19 

33  20 

34  23 

93  05 
90  43 
93  14 
93  13 

2007 
215 

360 
311 

6P 
5P 

6A 
TA 
TA 
HID 

5P 

Lola  I.  Dollar 
lOrea  R.  Jones 
larl  E .  Graham 
Ark.  pwr  &  Lgt  Co. 
Malvern  Fire  Dept. 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 

Antolno 
Aplln  1  « 
AppletoD 
Arkad«Ipbla 
ArkBDsas  City 

0178 
0188 
0196 
0220 
0234 

Pike 
Clark 

3 
1 
1 
3 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 

33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 

400 
522 
200 
145 

8A 
7A 
MID 

6P 

Drew  A .  Lamb 
Hobart  Watts 
John  A.  Jones 
Hllloan  E.  Lawrence 
John  W.  Trammell 

3 
3 

2  3  5 

c 

c 
c 

Manmoth  Spring 
Marlaona  2  S 
Marked  Tree 
Marshall 
Marvel  1 

4572 

4654 
4666 

Fulton 

Poinsett 

Searcy 

Phillips 

T 

5 

T 
T 

36  29 

34  44 

35  32 
35  54 
34  33 

91  32 
90  45 
90  25 

92  38 

234 

229 
1050 
195 

SS 
8A 

6P 
SS 

TA 

TA 
TA 

John  H.  McKee 
Univ.  of  Arkansas 
William  H.  Crick 
Mrs.  Hinnle  Horton 
Sterlin  Wallace 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5 
3 

C 

Ashdovn 
Athens 
Au^eta 
Bald  Knob 

BatCBvlUe  Livestock 

0286 

0350 
0458 

Little  River 

Woodruff 
White 

Independence 

4 
7 
7 
7 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
218 
230 
571 

7P 

6P 
9A 

7A 
7A 
6P 
9A 

Southwestern  G  &  E 
Arra  D.  Parker 
David  G.  Griffiths 
[Inlv.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 

c 

lelbourne 
Mena 

iontlcello  3  S 

4696 
4746 
4T56 
4900 

Polk 
Drew 

Ashley 

7 
7 
3 
3 
3 

36  03 
36  04 
34  35 
33  35 
33  19 

92  39 
91  54 
94  15 
91  48 
91  29 

749 

610 
1207 
285 
125 

6P 
5P 

MID 
TA 
TA 
5P 

MID 

Verne  N.  Davenport 
Ivan  L.  Shrader 
E.  W.  St.  John 
Arkansas  A  b  H  Col . 
Ark.    Pwr  &  Lgt  Co. 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

c 

C 

c 

BatesTllle  L  &  0  1 
Bear  Creek  Lake 
Beat;  Lake 

0460 
0496 
0512 
051B 

Independence 

St.  Francis 

Carroll 

White 

7 
7 
5 
7 
7 

35  45 

34  43 

35  05 

36  2a 
35  04 

91  38 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

5P 

TA 
HID 
5P 
7A 
MID 

U.S.   Forest  Service 
L.  G.  Adamson 
H.  E.  Skelton 
Lowell  E.  Perkins 

2  3  5 

3 
3 

c 
c 

lorobay  Lock  t  Dam 
Horrilton 
Mount  Ida 
Hount  Magazine 
Hountaln  Hone 

4938 
4986 
5010 
5036 

Calhoun 

Conway 

Montgomery 

Logan 

Baxter 

3 
1 
3 

7 

33  19 
35  07 

34  33 

35  10 

36  20 

92  27 

92  45 

93  38 
93  41 
92  23 

85 
280 
663 
2800 
800 

5P 
TA 
7P 
TP 

TA 
TA 
TA 

TP 

Ilorps  of  Engineers 
Emna  S.  Leavell 
William  E.  Black  . 
U.S.  Forest  Service 
H.  H.  Ralbert 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

c 
c 

Beedevllle 

Beotonvllle 
Berryvllle  4  SW 

0534 
0D36 
0582 
0586 
0616 

Saline 
Carroll 

7 
7 
6 
1 
7 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
2B5 
1295 
1150 

6P 
6P 

8A 

8A 
7A 
TA 

B.   B.  Haminond 
P.  M.  Breckinridge 
Hrs.  Etta  C.  Burks 
Earle  L.  Browne 
James  C.  Mayes 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

Mountain  Home  C.  of  E. 
Hountain  View  1  w 
Hountainburg  3  SSW 
Hulberry  6  NNE 

5038 
5046 

5056 
>072 

rrawford 
Franklin 
Pike 

7 
7 
1 

3 

36  20 
35  52 
35  36 
35  34 

92  23 
92  08 
94  12 

800 
768 
730 

425 

8A 
5P 
8a 

8A 
TA 
5P 
TA 
8A 

Corps  of  Engineers 
Hlldred  E.  Ward 

.  CLOSED  -  -  ~  -  . 
lenry  G.  Arvln 
?orps  of  Engineers 

2  3  5  6 
3 

lJ/10/54 
3 

2  3  5  6 

c 

c 

Big  Plat 

Big  Fork 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blakely  Uountaio  Dam 

0664 
0676 
0746 

Baxter 
Polk 

yieelsslppl 
Garland 

7 
3 
5 
7 

36  00 
34  29 

36  07 
34  36 

92  24 

93  58 

90  08 

91  06 

1250 
1100 
238 

426 

TA 
TA 
6P 
TA 

CL03BD  -  -  -  -  - 
Anna  M.  Liles 
N.   W.  Douglas 

Corps  of  Engineers 

1/1/55 
3 
3 
3 

Nashville  Peach  Substa. 
Nashville  SOS 
Nathan  4  WNW 
fewhope  3  E 

5112 
5114 
5156 
>174 

Howard 
Howard 

Pike 

4 

3 
3 
7 

34  00 

33  57 

34  07 

34  14 

35  36 

93  56 
93  51 
93  52 
93  50 

550 
373 
550 
850 
225 

TA 

TA 
MID 
TA 
7A 

Untv.  of  Arkansas 
Soli  Cons.  Service 
Edna  J.  Westfall 
Elsie  F.  Word 
Luther  D.  Sumners  Jt 

2  3  5 
3 

2  3  5  T 

c 

Blue  HoUDtain  Dam 
Bluff  City 
Blytheville 
Booneville 
Botklnburg 

0798 
0800 
0806 
0830 
0842 

yell 
Nevada 
yiBBlSBippl 
Logan 

3 
1 

35  06 
33  41 
35  56 
35  09 
35  39 

93  39 
93  09 
69  55 
93  55 

455 
360 
252 
511 
1200 

7P 

MID 
7A 
7A 
7A 

Corps  of  Engineers 
Paul  H.  Adams 

Cleo  E.  Yandell 
Thomas  M.  Pearson 

3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

c 

tlmrod  Dan 
Norfork  Dam 
Odell 
)den 

5200 

5354 

j358 

Baxter 

Washington 

Uontgomery 

7 

3 
4 

34  57 
36  15 

35  48 
34  38 
33  46 

93  10 

92  15 

94  24 

93  48 

425 
1500 
800 
300 

8A 

8A 
HID 
7A 
7A 

Corps  or  Engineers 

jre^  Renzo  Hurst 
Vera  J.  Cann 
J.  T.  Hargis 

2  3  5  6 

3 
3 

2  3  5 

c 
c 

BougbtoD 
Bradford 
BrlDkley 
Buffalo  Tower 
Bull  Sboals  Dan 

0846 

0872 
0936 
1010 
1020 

Nevada 

Monroe 
Newton 

3 
7 
7 
7 
7 

33  52 
35  25 

34  54 

35  52 

36  22 

93  20 
91  28 
91  10 
93  30 

235 
240 

205 

460 

5P 

7A 
7A 

5P 
TA 

Iris  Elmore  Wicker 
Karshall  Blckmon 

Boulah  F.  Fowler 
Corps  of  Engineers 

3 
3 

2  3  5 
3 

T  C 

Osceola 
Owensvl  1  le 
dark 
Paragould 
Paris 

5480 
5498 
5508 
5562 

Mississippi 

Saline 

Franklin 

2 
3 
1 
5 

35  43 

34  37 

35  29 

36  04 
35  18 

89  56 

92  49 

93  50 

90  29 

250 

396 
275 

6P 

6A 
8A 

4P 

SS 

Alwyn  A.  Cowan 
Guy  Cook 
Burns  Wakefield 
Radio  Station  KDRS 
Fred  J.  Glrard 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

Cabot  4  S* 
Calico  Rock 
Camden  1 
Cajgdeu  2 

1052 
1102 
1132 
1152 
1154 

MlBSlBSlppl 

Pulaski 

Izard 

Ouachita 

2 

7 
3 

35  49 
34  57 

36  08 
33  36 
33  35 

89  57 
92  04 
92  08 
92  49 

240 
289 
400 
116 
155 

7A 

6P 
5P 
TA 
7A 

G.  A.  Bale 
B.  K.  Walther 
Austin  D.  Harris 
John  W.  Knight 
Edith  Z.  Lehman 

3 
3 
3 

2  3  5 

T 

Parkin 

Perryvllle 
Pine  Bluff 
Pine  Bluff  CAA  AP 

5586 
5602 
5694 
5754 

CrosB 

Perry 

Jefferson 

Jefferson 

5 
1 
1 
1 

35  16 
35  57 
35  00 
34  12 
34  10 

90  35 
93  15 
92  49 
92  00 

222 

325 
215 
205 

TP 
MID 

7A 
HID 
7A 
7A 

Corlne  D.  Gardner 
Arthur  B.  Carlton 
Francis  Flnkbelner 
Mary  T.  Scheu 
U.S.   Civil   Aero  Adm 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

c 
c 

Canp  Chaffee 

Carlisle  1  SW 
Carpenter  Dan 
Clarendon 

1172 
1188 
1224 
1238 
1442 

Sebastian 

Searcy 

Lonoke 

Garland 

Monroe 

1 
7 
1 
3 
7 

35  18 
35  52 
34  47 
34  27 
34  41 

94  18 

92  44 
91  45 

93  01 
91  18 

419 

172 

6A 

8A 
MID 

SA 
HID 

U.  S.  Army 

Froney  Dell  Horton 

Jthn  L.  Talt 

Ark.    Pwr  b  Sgt  Co, 

B.  F.  Northern 

2  3  5 
3 

c 
c 

Pine  Ridge 
Pocahontas  1 
Portland 
Prescott 
Prescott  SOS 

5760 
5820 
5866 
5908 
5910 

Uontgomery 

Randolph 

Ashley 

Nevada 

Nevada 

3 
7 
3 
3 
3 

34  35 
36  16 
33  14 
33  4B 
33  48 

93  54 

90  59 

91  30 
93  23 
93  23 

840 

330 
122 
318 

5P 
TA 
TA 

7A 
7A 
KID 

J.  R.  Huddleston 

Mrs-  Pearl  Newton 

R.  P.  Hamby 

Soil  Cons.  Service 

3 

2  3  5  T 
2  3  5  T 
2  3  5  T 

Clarkfiville 
Clinton 
Cold  Springe 
Coabs  3  SE 

1455 
1492 
1520 
1574 
1582 

Johnson 

Scott 
MadlBon 

1 
7 
3 
7 
7 

35  28 
35  35 

34  58 

35  48 

36  06 

93  28 

92  28 

93  54 
93  48 

436 

510 
1250 

2166 

eP 

6P 
TA 
TA 
HID 
MID 

Dr.  Irving  F.  Beach 
Earl  B.  Riddick 
Margaret  Zornes 
Maude  C.  Brashears 
William  L.  Blnam 

2  3  5 
3 
3 

c 

Pyatt 
RatcUf  f 
Havana 
Remmel  Dan 

RlSOD 

59T0 
6008 
6016 
6102 
61 T4 

Marion 

Miller 
Hot  Spring 
Cleveland 

7 
I 
4 

3 
3 

36  16 
35  18 

33  04 

34  26 
33  5T 

92  51 
'93  53 
94  02 
92  54 
92  11 

463 

250 

231 

HID 
7A 
HID 

MID 

6A 

Ona  V.  McLean 
Lulu  H.  Weeks 
Bonny  L.  Allen 
Ark.  Pwr  t  Lgt  Co. 
J.  H.  Yaney 

3 
3 

c 

c 
c 

Con>ay 
Corning 
Cotter 
Cove 

CroBsett  7  S 

1596 
1632 
1640 
1666 

Faulkner 
Clay 

polk 
Asbley 

7 
7 
4 

35  05 

36  24 
36  17 
34  26 
33  02 

92  27 
90  35 
92  31 
94  25 

309 
293 

1050 
175 

5P 
7A 

5P 
7A 
7A 
7A 

G.  Y.  Short 

Mrs.  Laura  Polk 

Robert  T.  Fielding 

Joe  C.  Allen 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7  C 

Rogers 

RuseellvUle 
Saint  Charles 
Saint  Francis 
Searcy 

6352 
6380 

Arkansas 

Clay 

White 

7 
1 
7 
5 
7 

36  20 

35  18 

34  23 

36  27 

35  15 

94  07 

93  08 
91  08 
90  08 

1387 
360 
200 
300 
245 

SS 
5P 
SA 

SS 
5P 
8A 
7A 

Howard  Fowler 

U.S.  Forest  Service 
Fish  l. Wildlife  Serv 
William  S.  Buckley 
Adam  C .  Helton 

2  3  5  7 
2  3  5  6 
2  3  5 
3 

Crystal  Valley 
Cumnlns  Farm 

Danville 

1750 
1768 
1814 

1829 

Pulaski 

Lincoln 

Pike 

Faulkner 

Yell 

1 
1 

34  42 

34  08 

34  14 

35  22 
35  03 

92  26 

91  35 

93  45 

92  25 

350 
176 
629 
705 
370 

6P 

7A 
6P 
7* 
7A 

Virda  Byrd 
Cummins  Prison  Farm 
Ferna  Jones  Tedder 
William  A.  Brown 
J.  A.  Houdy 

3 

2  3  5 
3 
3 

C 

Sheridan  Tower 
Shirley 
Slloan  Springs 
Smithville 
Sparkman  4  E 

6566 
6586 
6624 
6698 

Benton 

Lawrence 

Dallas 

3 
7 

T 
3 

34  27 

35  38 

36  11 
36  05 
33  55 

92  21 
92  17 
94  33 
91  18 

290 
600 
1150 
450 
260 

6P 
TA 

6P 
TA 

Ark,  Forestry  Comm. 
Haud  H.  Bradford 
John  Brown  Univ. 
A.  R,  Richardson 
Mrs.   Rachel  Butler 

2  3  5  T 
3 

2  3  5 

c 

Dardanel le 
De  Queen 
Denver  2  E 
Deraott 
Dee  Arc 

1838 
1948 

1956 
1960 

Yell 
Sevier 

Chicot 
Prairie 

2 

35  13 
34  02 

36  23 

33  31 

34  58 

93  09 

94  21 
93  18 
91  26 

330 
420 
1028 
140 
204 

6P 

5P 

7A 
TA 
MID 
8A 

Gretchen  Goodler 
0.  Tucker  Yasser 
Clarence  E.  Collins 
L.  W,  Wilson 
C.  J.  Rlster 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

c 

Stanps 

Star  City  2  S 
Steve 

Stuttgart  9  ESE 

6804 

6820 
6856 
6918 

Lafayette 

Lincoln 

Yell 

Arkansas 
Arkansas 

4 

3 
1 
1 
T 

33  22 

33  54 

34  53 
34  29 
34  28 

93  30 
91  51 
93  19 
91  32 

270 
392 
682 
214 
198 

6P 

TA 
7A 

7A 

Hubert  Baker 
Ark.    Forestry  Comm 
T.  P.  Sine 
George  L.  Clark 
Univ.  of  Arkansas 

3 
3 
3 

2  3  5 

Devlle  Knob  1 

Dumae  2 
Durham 
Eagle  Gap 

1982 
2148 

2150 
2176 
2204 

Johnson 
Desha 

WashlDgtOD 

Scott 

2 
2 
7 
^ 

35  43 
33  53 

33  53 
35  57 

34  43 

93  24 
91  30 
91  30 

93  59 

94  19 

2350 
162 
165 
1243 
1150 

5P 
TP 

7A 
TP 
HID 
HID 

7A 

Earnest  C.  Campbell 
Ben  Johnson 
Ark.  Pwr  ft  Lgt  Co. 
Goldie  E.  Brink 
Hazlne  H.  Hooper 

2  3  5 
2  3  5 

C 
C 

Sugar  Grove 

Sugar  Loaf  Mountain 

Taylor 

Tezarkana  WB  Airport 

6928 
6940 
6944 
T038 
T048 

Logan 

Logan 

Cleburne 

Columbia 

Miller 

1 
1 

T 

35  18 
35  04 
35  29 
33  06 
33  27 

93  39 
93  48 
91  58 

93  27 

94  00 

500 
500 
300 
247 
361 

SS 
HID 

7A 
9A 
7A 
TA 
HID 

New  Sublaco  Abbey 
0.  R.  Fennell 

-CbOSBD  -  -.  -  - 
Idella  0.  Norwood 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
3 

5/25/54 
3 

2  3  5  T 

El  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springe 
Evening  Shade 
Fayettevllle 
Fayettevllle  CAA  AP 

2300 
2356 
2366 
2442 
2443 

Carroll 
Sharp 

Washington 
Washington 

3 
7 
7 
1 
' 

33  13 
36  24 

36  05 
36  05 
36  00 

92  48 

93  44 
91  37 

94  10 
94  10 

252 
1465 
490 

1370 
1253 

MID 

6P 

7P 
HID 

HID 

6P 
7A 
TP 
HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
Mabel  F.  Spray 
Opha  Wolfe 
Charles  F.  Ford 
U.S.  Civil  AftriK  AdMi 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

7  C 

Turnpike 

Viola 

Waldron 

Walnut  Grove 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7262 
T450 
T4B8 
T524 
T530 

Fulton 
Scott 

I  nJependence 

T 
I 
7 
7 

35  40 

36  24 

34  54 

35  51 

36  08 

93  05 
91  59 

94  06 
91  21 
90  56 

2087 
692 
6T5 
250 
2T2 

6P 
5P 
MID 

TA 

5P 
6P 
MID 

U.S.  Forest  Service 

CLOSED  -  -   

Will ian  D.  Blvens 

A.  H.  Fast 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

^3^6-55 
2  3  5  T 
3 

2  3  5 

c 

Fayettevllle  Eip.  Sta. 
Fllppln  CAA  AP 
Fordyce  6  W 
Foreman 

Forester  4  WNW 

2528 
2540 
2544 

2556 

Washington 
Dallas 

Little  River 
Scott 

7 
7 
3 
4 

36  06 
36  18 
33  49 

33  43 

34  47 

94  10 
92  36 

92  31 
94  24 

93  53 

1270 

280 
400 
660 

5P 
HID 

5P 

5P 
HID 

5P 
MID 

TA 

Univ.  of  Arkansas 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
John  Yeager 
Leslie  p.  Callens 
Hrs.  L.  L.  Nelson 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

C 

Warren 
Washita 

Wheeling 
White  Rock 

7582 
7592 
7694 
TT44 
TTT2 

Bradley 
Montgomery 

Fulton 
Franklin 

3 
3 
T 
T 
1 

33  36 

34  38 

35  55 

36  19 
35  41 

92  04 

93  32 

94  11 

91  52 
93  57 

206 
610 

1340 
660 

2285 

6P 
5P 

6P 
TA 
MID 
HID 
TA 

Warren  Cotton  Oil  C 
Nora  Lee  Mayberry 
Effie  D.  Little 
Thomas  W.  Cone 
U.S.  Forest  Service 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 
c 

Forrest  City 

Fort  Smith  WB  Airport 

Port  Smith  Water  Plant 

Fountain  Bill 

Fulton 

2564 
2574 
2578 
2598 

St.  Francis 

Sebastian 

Crawford 

Asbley 

Hempstead 

5 
1 
1 
3 

35  01 
35  20 
35  39 
33  21 
33  37 

90  47 
94  22 
94  0  9 

91  50 
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5P 

HID 
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TA 

U.S.  Weather  Bureau 
R.  J.  Schoeppe 
Jethro  R .  Denson 
Ina  J.  Logan 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 
7  C 

Whitecllffs 

Wilson 

Winfrey 

Wynne 

T812 
T912 
T936 
7950 

Sevier 
Mississippi 
Crawford 
Yell 

Cross 

4 

2 

1 

5 

33  48 
35  34 
35  44 

34  57 

35  13 

94  04 

90  02 
94  06 
93  28 
90  46 

290 
23T 
1152 
350 
260 

5P 

7A 
7A 
HID 
HID 

L.  U.  Snead 
D.  0.  Anderson 
Clyde  P.  Meadors 
Miles  8.  Turner 

3 

2  3  5 

c 
c 

2760 

White 

7 

35  07 

91  26 

200 

6P 
3S 

TA 

Bessie  E.  Akers 

3 

Vellville 

6084 

Marlon 

T 

36  13 

92  41 

T60 

7A 

Madge  V.  Doshier 

3 

— 

Gilbert 
Clenvood 
GrannlB 
Gravelly 

2794 
2843 
2908 

Pike 
Polk 
Yell 

7 
3 
4 

35  59 
34  20 
34  14 
34  S3 

92  43 

93  33 

94  20 

595 
547 
920 
498 

TA 
7A 
7A 

C.  Ell  Jordan 
Myrtle  I .  Price 
W.  B.  HcVay 
Willie  Peadergrase 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 

NEW  STATIONB 

Gravette 

36  24 

94  2  8 

1250 

SS 

SS 

EIeod  B.  Schmidt 

2  3  5 

T 

Green  Mountain 

Greenbrier 

Greenwood 

Gurdon 
Hampton 

BarrlsOD 

Beber  SprlngB  3  SK 

2946 
2962 

3074 
3098 
3132 
3164 

Carroll 
Stone 
Faulkner 
Sebastian 

Clark 

Calhoun 

Boone 
Cleburne 

7 
7 

3 
7 
7 

36  20 
36  02 
35  14 

35  13 

33  54 
33  32 

36  19 
36  14 
35  28 

93  26 
92  12 

92  23 

94  15 

93  09 

92  2S 

91  29 

93  07 

92  03 

1350 
1100 
360 
518 

210 
202 
362 
1150 

7A 

6P 

7A 
7A 
8A 
7A 

7A 
8A 

HID 
7A 

HID 

Obed  B.  Wilson 
O.S  .  Forest  Service 
Thomas  E,  Cantrell 
Dorothy  H,  Been 

Roy  S.  Robbs 
Soil  Cons.  Service 
Theresa  Donaldson 
Bea  Cray  Beene 

3 

2  3  5 
3 

3 
3 

2  3  5 

C 

C 

t 

Heber  Springs  3  NE 
Danville  SC8 

3228 
1835 
6403 
5S14 

Cleburne 
Yell 
Fulton 
Johnson 

1 
7 

35  32 

35  04 

36  23 
35  38 

92  01 

93  24 
91  50 
93  27 

525 
370 
668 
1900 

7A 

iiD 

Soil  Conservation  S( 
Jas.  B.  Caldwell 
Maurice  R.  Brandt 

3 
3 

c 

Helena 

Benderson  2  W 
Hope  3  Ht 

3242 
3258 

Phillips 
Baxter 
BempGtead 
Hontgosery 

1 
2 
7 
4 

35  28 
34  32 

36  22 

33  43 

34  22 

92  58 
90  35 

92  16 

93  33 

200 
580 
375 
700 

6P 
8A 

7A 
7A 
7P 
7A 

Dorothy  H.SpllBbury 
CharLey  U.  Frlddell 
Emil  W.  Bentzien 
Cecil  M.  Bittle 
Lona  A.  Shields 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5  6 

C 

Horatio 

Hot  Springs  1  HME 
BuntBvllle 
Huttig  Dan 

3466 
3540 
3556 
3584 

Garland 
MadiBOQ 
Union 

Little  River 

3 
7 
3 

33  56 

34  31 
36  05 
33  02 
33  35 

94  22 
93  03 

93  44 
92  05 

94  03 

337 
630 
1453 

300 

5P 

6A 
5P 
HID 
8A 
8A 

Natl  Park  Service  ' 
Hay  Pearl  Markley 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 

3 
3 

T 

C 

c 

JeaBlevllle 
Jooesboro 

KlDgsland 

3600 
3704 
3734. 
3862 
3904 

Newton 
Garland 
Craighead 
Lonoke 

7 

7 
1 
3 

36  01 
34  42 

34  36 
33  50 

93  11 
93  04 
90  42 
92  00 
92  16 

857 

345 

230 
214 

6P 
7P 

7A 
7A 
7A 
TP 
HID 

Mrs.  Velma  H.  Dunn 
Benedictine  Sisters 
R.   A.  Waller 
Claudle  W.  Hunter 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Lake  City 
Lamar  2  SW 
Langley 
Lead  Hill 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

3998 

4060 
4106 
4116 

Craighead 

JOhOBOO 

Pike 
Boone 
Crawford 

5 
1 
3 

1 

35  49 

35  26 

34  19 

36  24 

35  42 

90  26 
93  25 

93  51 
92  54 

94  19 

230 
550 
796 
710 
1000 

TP 

TA 
HID 

TA 
TP 
7A 

Tressa  St.  Clair 
Peach  Exp.  Station 
Habel  F.  Forrester 
F.  W.  Kellogg 
U.S.  Forest  Service 

3 
3 

2  3  5 
3 

C 

VLlttle  Rock  WB  Airport 
Little  Hock  Flit.  PI. 

Louann  2  SE 

4134 
4248 

4250 
4324 
4332 

Grant 

Pulaski 

Pulaski 

On  ion 

3 

: 

34  10 
34  44 

34  46 

35  34 

33  22 

92  35 
92  14 
92  19 
92  50 
92  46 

261 

512 
1S50 
130 

MID 

7A 
HID 
HID 

7A 

6P 

J.  R.  Rhodes 
U.S.  Heather  Bureau 
L.  R.  Water  Works 
CatbariDe  Russell 
Flora  A.  Hamilton 

3 

2  3  5 

3 
3 

7  C 

t  continuation 

Of  S 

ugar  Loaf  Hou 

t  DRAIHAGE  CODE;      1.   ARKANSAS     2.   MISSISSIPPI     3.  OUACHITA     4.   RED     5.   SAINT  FRANCIS     6.   SALINE     7.  WHITE 
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REFERENCE  NOTES 


j  The  four  digit  Ideotif Icat Ion  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  wlth- 
I  in  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 
!j  Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  in  "F  .  ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  In  milea, 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

I  Bvaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Aaounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,   6,  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
BQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or 
■ore.  Water  equivalent  samplee  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CXlmBtologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  In  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry, 
•f      And'also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount   Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 
E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjuoted 
to  represent  the  value  for  the  full  month. 
I  R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
I  T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total   for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

I  Subscription  Price:     20  cents  per  copy;   monthly  and  annual,  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).     Checks  and  money  orders  should 
I  be  u4«  pvyahlLe  to  the  Buperlntemdent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Gowernment  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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ARKANSAS  -  NOVEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 

November  was  cool  and  very  dry.     Temperatures  averaged  49.4°  or  2.0°  below  nor- 
mal.    Rainfall  averaged  1.97  inches  or  52%  of  normal.     The  rains  during  the  last 
half  of  the  month  benefited  winter  grains,  meadows,   and  pastures. 

November  1st  was  mild  but  a  cold  front,  which  crossed  the  State  during  the  night, 
ushered  in  the  first  general  freeze  of  the  season  over  the  main  crop  areas.  The 
cool  spell  lasted  until  the  10th.     The  11th  was  warm  and  some  record-breaking 
high  temperatures  occurred  during  the  hot  spell  from  the  12th  to  15th.  Maximums 
for  the  period,  which  were  also  the  highest  temperatures  for  the  month,  ranged 
from  the  middle  and  upper  70' s  at  a  few  high-elevation  stations  to  90°  at  Dumas. 
The  cold  front  which  crossed  the  State  on  the  night  of  the  15th  introduced  a 
three-day  cool  spell.     Warm  weather  prevailed  on  the  21st  and  22d.     Two  more 
cold  fronts  crossed  Arkansas  during  November — one  on  the  night  of  the  22d  and 
the  other  during  the  afternoon  of  the  27th.     The  first  of  these  dropped  the  temp- 
eratures to  slightly  below  normal  and  the  other  preceded  the  coldest  days  of  the 
season,  the  28th  to  30th.     Daily  mean  temperatures  averaged  16°  to  18°  below  nor- 
mal during  the  last  three  days  of  the  month  and  all  stations  except  three  regis- 
tered their  coldest  temperatures  for  the  month  during  that  period.     Monthly  mini- 
mums  ranged  from  8°  at  Gravette  to  23°  at  Little  Rock.     Monthly  mean  temperatures 
ranged  from  44.2°  at  Siloam  Springs  to  54.9°  at  Okay.     Monthly  mean  temperatures 
were  below  normal  at  practically  all  stations. 

Very  little  rain  fell  during  the  first  two  weeks.     A  few  scattered  showers  oc- 
curred over  the  north  on  the  2d.     Scattered  showers  occurred  on  several  days  during 
the  last  half  of  the  month.     In  general,   the  showery  days  were  the  14th  to  16th, 
18th,   22d  to  25th,   and  30th,     The  larger  amounts  occurred  in  the  eastern  part  of 
the  State.     Rainfall  over  the  extreme  west  was  very  light  and  several  western  sta- 
tions received  less  than  an  inch  of  rain  during  the  entire  month.     The  least  amount 
was  0.36  inch  at  Gravette.     Several  scattered  localities  from  El  Dorado  to  the  ex- 
treme northeastern  part  of  the  State  received  amounts  in  excess  of  3.00  inches. 
The  greatest  monthly  total,  3.79  inches,  occurred  at  Hampton.     Precipitation  was 
below  normal  at  all  stations  except  Paragould.     The  greatest  deficiencies  were  in 
the  extreme  southwest.     Snow  flurries  occurred  at  many  stations.     The  greatest 
snowfall  amount,  0.8  inch,  occurred  at  Fort  Smith. 

The  weather  during  November  was  favorable  for  outdoor  farm  activities  which  con- 
sisted principally  of  cotton  picking,  rice  and  soybean  harvest,  picking  corn, 
pruning  orchards,  gathering  pecans,  care  of  livestock,  clearing,  hunting,  fencing, 
fertilizing,  butchering,  digging  potatoes,  plowing,   and  planting  winter  grains. 
Pastures  were  brown  during  the  first  part  of  the  month  but  improved,   as  did  the 
fall  sown  grains,  during  the  latter  half  in  response  to  the  rains.  Livestock 
continued  in  good  condition  with  plenty  of  feed. 


STORMS 


A  tornado  injured  five  persons  and  caused  $15,000  property  damage  in  Van  Buren 
County  shortly  before  noon  on  the  2d.     Tornadoes  occurred  in  Cleburne,  Independ- 
ence, Lawrence,  Newton,  Perry,  and  Washington  Counties  during  the  afternoon  and 
evening  of  the  15th.     They  caused  at  least  one  death,  several  personal  injuries, 
and  several  thousand  dollars  of  property  damage.     For  more  details  concerning 
the  severe  storms  that  occurred  in  Arkansas  during  November,   the  reader  is  re- 
ferred to  Climatological  Data,  National  Summary. 


Lucius  W.  Dye 
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SUPPLEMENTAL    DATA  Arkansas 


NOVEMBER  1955 


Wind 

direction 
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m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averagM  - 
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Number  of  days  with  prccipitAtioD 

Station 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

tr 

% 

M 

rag. 

rag. 

•  o 

> 
< 

•2 

3^ 

< 

<  • 

1891 

49.7 

87 

10 

5.56 

1892 

49.9 

79 

20 

5.83 

1.2 

1893 

49.3 

84 

10 

4.21 

0.0 

1894 

50.4 

81 

12 

1 .12 

T 

1895 

49.9 

82 

16 

4.82 

0.1 

1896 

52.8 

88 

8 

4.34 

0.1 

1897 

51 .6 

88 

15 

2.32 

T 

1898 

47.5 

87 

9 

3.20 

T 

1899 

54.3 

87 

17 

2.61 

T 

1900 

51.4 

90 

18 

4.28 

T 

1901 

50.5 

88 

15 

2.99 

0.0 

1902 

56.5 

90 

18 

6.66 

T 

1903 

47.6 

89 

2 

0.64 

0.1 

1904 

51.4 

89 

17 

1.38 

T 

1905 

53.2 

88 

9 

3.28 

T 

1906 

50.2 

88 

13 

5.90 

0.1 

1907 

49.0 

84 

10 

5.71 

T 

1908 

53.8 

88 

5 

5.40 

T 

1909 

59.3 

90 

16 

3.75 

0.0 

1910 

51.5 

85 

17 

0.47 

0.0 

1911 

46.8 

86 

5 

3.18 

0.2 

1912 

50.5 

89 

13 

1.66 

T 

1913 

57.6 

85 

20 

2.47 

0.0 

1914 

52.6 

88 

11 

2.32 

T 

1915 

54.8 

88 

17 

5.40 

0.1 

Temperature 

Precipitation 
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t 

• 

Jo 

i 

£ 

3 

> 
< 
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1916 

52.1 

87 

10 

2 

95 

T 

1917 

50.7 

85 

11 

1 

96 

T 

1918 

49.7 

88 

18 

3 

91 

0.1 

1919 

51.4 

86 

14 

6 

27 

T 

1920 

47.8 

89 

10 

1 

95 

T 

1921 

54.9 

88 

17 

5 

53 

T 

1922 

52.9 

88 

20 

3 

89 

0.0 

1923 

50.8 

81 

21 

3 

34 

0.3 

1924 

53.4 

88 

15 

2 

36 

T 

1925 

50.4 

89 

15 

5 

67 

T 

1926 

47.2 

81 

10 

3 

33 

0.7 

1927 

56.7 

96 

20 

3 

67 

0.1 

1928 

50.2 

82 

13 

4 

25 

T 

1929 

46.1 

85 

7 

2 

61 

2.3 

1930 

50.5 

87 

16 

4 

15 

T 

1931 

57.6 

88 

18 

6 

34 

T 

1932 

46.7 

82 

9 

1 

98 

0.1 

1933 

53.0 

85 

20 

1 

86 

T 

1934 

54.0 

88 

20 

6 

89 

0.6 

1935 

49.8 

89 

16 

3 

81 

T 

1936 

48.5 

87 

12 

3 

00 

0.2 

1937 

48.3 

90 

6 

4 

99 

0.5 

1938 

50.7 

89 

8 

5 

26 

0.1 

1939 

48.8 

87 

14 

3 

39 

T 

1940 

49.3 

82 

3 

5 

93 

T 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 
1054 
1955 


Temperature 


49.9 
54.5 
49.7 
52.7 
53.5 

53.6 
47.7 
50.9 
52.3 
47.4 

45.0 
49.7 
49.5 
50.7 
49.4 


88 
87 


85 
89 


Precipitation 


2.31 
3.83 
1 .10 
4.70 
3.97 

9.09 
5.06 
5.78 
0.37 
2.24 

5.13 
7.01 
2.16 
1.37 
1.97 


Beginning  with  1955,  averages  have  been  weighted  according  to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this  table  for  earlier  years. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0 

> 
< 

B 

1 

1  1 

Q  u. 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

1 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

0 

(- 

Mai.  Depth 
on  Ground 

• 
c 
Q 

1 
Z 

ft 

o 

z 

0 

Si 

ft 

0 

.H  0 

na 

o  t 

on 

HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

55  •'•^< 

3t.6'-' 

51  .CM 

-  0.5 

84 

13 

20 

26  + 

448 

0 

0 

14 

0 

0.51 

-  4.76 

0.  50 

1  6 

0.0 

0 

1 

1 

0 

ASHOOWN 

66.8 

5  9.4 

53.1 

86 

13  + 

18 

29 

405 

0 

0 

1  1 

0 

1  .99 

0.  78 

14 

0.0 

0 

4 

1 

0 

BENTON 

63.7 

34.7 

49.2 

-  1.1 

86 

13 

17 

29  + 

490 

0 

0 

16 

0 

1  .62 

0.60 

19 

0.0 

0 

4 

1 

0 

BENTONV ILLE 

59.0 

31.4 

45.2 

-  2.8 

82 

13* 

1  1 

30 

60  5 

0 

1 

18 

0 

0.82 

-  2.46 

0.57 

16 

0.0 

0 

2 

1 

0 

BOONEV ILLE 

65.2 

35.1 

iC.2 

88 

13 

16 

17  + 

479 

0 

0 

16 

0 

1  .62 

0.77 

19 

T 

0 

3 

2 

0 

CAMP  CHAFFEE  AM 

6'4.  3M 

3  1  .  IM 

4  7,7M 

66 

14 

15 

29  + 

530 

0 

0 

20 

0 

0.98 

0.49 

19 

0.0 

0 

4 

0 

0 

CLARCSVILLE 

64.7 

34.7 

49.7 

66 

13 

17 

29 

484 

0 

0 

19 

0 

2.29 

1.12 

22 

0.0 

0 

4 

2 

1 

CONMAY 

64.0 

38.3 

51.2 

-  0.5 

85 

13+ 

19 

29 

445 

0 

0 

14 

0 

1.75 

-  2.27 

0.89 

18 

0.0 

0 

3 

2 

0 

DARDANELLE 

64.7 

37.2 

51.0 

-  0.7 

87 

13 

21 

29 

446 

0 

0 

14 

0 

1.71 

-  1.77 

0.71 

19 

0.0 

0 

3 

2 

0 

DE  QUEEN 

67.0 

37.4 

52.2 

-  0.4 

87 

12  + 

1  7 

29 

425 

0 

0 

16 

0 

D.46 

-  3.64 

0.25 

19 

0.0 

0 

2 

0 

0 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1955 


Temperature 


Station 

Average  j 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

V 
0 

0 

o 

1.00 
or  More 

°  I 

s< 

«°  0 

nm 

o  S 
n2 

0  J 
om 

DEVILS  KNOB 

57.3 

35.9 

46.6 

78 

13 

1  1 

28 

555 

0 

1 

14 

0 

1  .  32 

0.  35 

1  9 

0.0 

0 

4 

0 

0 

EUREKA  SPRINGS 

51,0 

35.0 

48.0 

-  U9 

83 

15 

12 

29 

525 

0 

2 

1  5 

0 

1.81 

-  1.42 

1.09 

16 

0.0 

0 

3 

1 

1 

FAYETTEVILLE 

59.7 

34.7 

47.2 

82 

15 

14 

29 

550 

0 

1 

18 

0 

0.99 

0.49 

16 

T 

0 

3 

0 

0 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

59.0 

29.8 

44.4 

82 

15 

1  2 

30 

517 

0 

1 

20 

0 

1,44 

0.45 

30 

T 

T 

30 

4 

0 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

60.4 

32  .9 

46.  7 

-  2.5 

82 

15 

1  1 

29 

553 

0 

1 

19 

0 

1.43 

-  1.62 

0.73 

16 

T 

0 

3 

1 

0 

FLIPPIN   CAA  AP 

60.7 

30.8 

45.8 

83 

13  + 

1  3 

28 

585 

0 

1 

21 

0 

1.05 

0.51 

18 

0.0 

0 

3 

1 

0 

FORT   SMITH  WB  AP 

R 

// 

62  .  5 

34.4 

48.5 

-  2.0 

86 

13 

18 

29 

507 

0 

0 

15 

0 

1.50 

-  1.52 

0.52 

1  8 

0.8 

1 

30 

5 

1 

0 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

64. A 

30,5 

47.5 

83 

13 

1  3 

29 

535 

0 

0 

21 

0 

1.03 

0.48 

19  + 

0.0 

0 

2 

0 

0 

01L8ERT 

63.9 

31.3 

47.6 

84 

13 

12 

30 

537 

0 

0 

20 

0 

2.55 

-  0.34 

0.85 

23 

0.0 

0 

4 

3 

0 

GRANN I S 

64.2 

37.5 

50.9 

0.0 

83 

13  + 

1  3 

17 

453 

0 

0 

14 

0 

1.02 

-  3.57 

0.47 

23 

0.0 

0 

3 

0 

0 

GRAVETTE 

60.0 

29.9 

45.0 

-  3.5 

81 

15 

8 

29 

608 

0 

1 

19 

0 

0.36 

-  2.82 

0.25 

15 

0.0 

0 

2 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  AM 

HARRISON 

51.2 

29.9 

45.6 

-  2,8 

82 

12  + 

10 

30 

589 

0 

0 

20 

0 

1.05 

-  1.68 

0.58 

1  8 

0.0 

0 

3 

1 

0 

HOPE   3  NE  AM 

65.8 

37.4 

51.6 

-  1.5 

85 

13  + 

20 

29 

440 

0 

0 

14 

0 

1  .94 

-  2.51 

0.58 

1  9 

0.0 

0 

5 

2 

0 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

64.5 

41.3 

53.0 

-  0,8 

84 

1  3 

21 

28 

390 

0 

0 

9 

0 

1 .  72 

-  2.60 

0.55 

15 

0.0 

0 

3 

2 

0 

LEAD  HILL 

62.8 

28. OM 

45. 4M 

-  2.1 

84 

15 

11 

30 

605 

0 

1 

20 

0 

1.70 

-  1.68 

0.51 

2 

0.0 

0 

4 

1 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

R 

// 

62.3 

39.4 

50.9 

-  0,6 

86 

13 

23 

2  8+ 

459 

0 

0 

9 

0 

1  .80 

-  2.12 

0.77 

1  8 

0 

4 

2 

0 

MALVERN 

55.4 

37,4 

51.4 

86 

13 

20 

29+ 

439 

0 

0 

15 

0 

2  .04 

0.  50 

1  8 

0.0 

0 

5 

1 

0 

MAMMOTH  SPRING 

61.3 

30. 5M 

46. CM 

-  2,3 

85 

13 

12 

30 

575 

0 

0 

20 

0 

1  .59 

-   1.8  1 

0.55 

3 

0.0 

0 

4 

1 

0 

MARSHALL 

61.6 

32, 9M 

47,  3M 

-  3,2 

83 

13 

13 

30 

553 

0 

0 

0 

0.  89 

-  2.70 

0.70 

1  9 

0.0 

0 

2 

1 

0 

MENA 

63.3 

39,3 

51,3 

-  0.6 

84 

14 

19 

28  + 

44  5 

0 

0 

13 

0 

1,54 

-  1.93 

1.09 

15 

0.0 

0 

2 

2 

1 

MORRILTON 

64.2 

37,1 

50.7 

0,0 

85 

13 

20 

29  + 

458 

0 

0 

1  5 

0 

1  .36 

-  2.51 

0.  65 

19 

0.0 

0 

4 

1 

0 

MOUNT    IDA  AM 

62.8 

32.0 

47,4 

-  2.7 

84 

14 

15 

30 

535 

0 

0 

20 

0 

1.11 

-  3.04 

0.52 

1  9 

0.0 

0 

3 

1 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

54. 6M 

34. 3M 

44.  5M 

75 

13  + 

10 

28  + 

617 

0 

2 

13 

0 

1.69 

0.51 

1  5 

0.0 

0 

3 

3 

0 

MOUNTAIN  HOME 

51.1 

3  4.7 

4  7,9 

-  0.7 

83 

1  5 

1 4 

30 

524 

0 

0 

17 

0 

1.52 

-  1.65 

0.50 

1  8 

0,0 

0 

1 

0 

MOUNTAIN   HOME   C   OF   ENG  AM 

60.4 

29.7 

45.1 

84 

16 

1  3 

28+ 

599 

0 

1 

22 

0 

1.76 

0.  56 

15+ 

0.0 

0 

4 

2 

0 

NARROWS  DAM  AM 

65.2 

3  4  ,  6M 

49  .  9M 

85 

13  + 

20 

30 

48  5 

0 

0 

18 

0 

1,58 

0.40 

1  6 

0.0 

0 

0 

0 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA  AM 

64, 9M 

35,5 

50. 2M 

85 

14 

18 

29 

462 

0 

0 

14 

0 

1.54 

0.37 

2  3 

0.0 

0 

5 

0 

0 

NIMROD  DAM  AM 

6 7 .  3M 

3  3  ,  9M 

50  .  6M 

85 

1  4 

1 6 

30 

4  50 

1  9 

1.45 

0.60 

2  3 

0.0 

2 

0 

OKAY 

69.0 

40.8 

54.9 

1.6 

87 

12 

21 

29 

353 

0 

0 

11 

0 

1  .42 

-  2.94 

0.52 

18 

0.0 

0 

4 

1 

0 

OZARK 

64.7 

33.4 

49.1 

-2,0 

87 

13 

17 

29  + 

496 

0 

1  8 

0 

1.35 

-  1.73 

0.54 

24 

0.0 

0 

3 

0 

PARIS 

55.8 

34,7 

50.8 

88 

13 

18 

29  + 

450 

0 

0 

17 

0 

1.73 

0,82 

23 

0.0 

0 

3 

1 

0 

PERRYVILLE 

57. 2M 

33. 2M 

50. 2M 

0.1 

85 

13  + 

17 

30 

480 

0 

0 

1  8 

Q 

1.95 

-  1.65 

0.97 

16 

0.0 

0 

4 

0 

ROGERS 

61  .  3M 

34.1 

47, 7M 

-  1.0 

83 

15 

13 

29 

52  1 

0 

15 

0 

1.28 

-  1.75 

0.94 

15 

0,0 

0 

3 

1 

0 

RUSSELLV I LLE 

64,4 

35,5 

50.0 

-  0.1 

87 

13 

19 

29 

470 

0 

0 

16 

0 

2.55 

-  1.22 

0.  88 

1  5 

0.0 

0 

4 

0 

SHERIDAN  TOWER 

86 

14 

0 

0 

0 

0.0 

0 

SILOAM  SPRINGS  AM 

59.4 

28.9 

44,2 

83 

14+ 

1  1 

29  + 

619 

0 

1 

19 

0 

0.  79 

0.48 

15 

0 

2 

0 

0 

SUB lACO 

65.4 

36.5 

51,0 

-   1  ,0 

87 

1  3 

1  7 

28 

454 

0 

0 

15 

0 

2.19 

-  0.98 

0.92 

23 

0.0 

0 

4 

2 

0 

TEXARKANA   WB  AP 

R 

// 

65.5 

41.5 

53.6 

-  1,2 

85 

12  + 

2  1 

29 

395 

0 

0 

8 

0 

1.15 

-  3.18 

0.73 

1  8 

0 

3 

1 

0 

TURNPIKE 

55,9 

35,0 

45.0 

77 

1  3 

1  3 

28+ 

572 

0 

0 

12 

0 

1 .  84 

-  2.25 

0.82 

2  3 

0.0 

0 

4 

2 

0 

WALDRON 

65.0 

33.1 

49,1 

87 

14 

14 

30 

505 

0 

0 

18 

0 

2.24 

-  1.31 

1.30 

15 

0.0 

0 

4 

2 

1 

WHITE  ROCK 

57.9 

36.3 

47.1 

77 

1  3 

12 

28  + 

540 

0 

1 

13 

0 

1.12 

0.48 

23 

0.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

4  R.  8 

-  1.9 

1.48 

-  2.20 

T 

DELTA  DIVISION 

ARKADELPHIA 

55  ,  3 

38.7 

52.0 

-  1.2 

86 

13 

22 

30 

418 

0 

0 

1 1 

0 

3.77 

-  0.08 

2.05 

14 

0.0 

0 

4 

2 

2 

BALD  KNOB 

63,3 

34.6 

49.0 

86 

13 

17 

29 

502 

0 

0 

18 

0 

1.58 

0.58 

1  8 

0.0 

0 

4 

2 

0 

8ATESVILLE  LIVESTOCK  AM 

51,2 

29.4 

45.3 

86 

14 

11 

30 

594 

0 

1 

20 

0 

1.42 

0.67 

1  9 

0 

3 

1 

0 

BATESVILLE  L   AND  D  NO  1 

62,2 

36,0 

48.6 

84 

13 

1  5 

30 

510 

0 

0 

17 

0 

3.41 

-  0.04 

1  .  76 

1  6 

0.0 

0 

4 

3 

1 

BLYTHEV I LLE 

59.8 

35  ,2 

48.0 

-  2.2 

85 

13 

15 

28 

52  3 

0 

0 

1  3 

0 

2.80 

-  0.55 

0.77 

18 

0.0 

0 

5 

3 

0 

BR  I NKLEY 

63. 9M 

35, 6M 

49.  8M 

-  2.1 

87 

13 

18 

9+ 

49  1 

0 

0 

0 

2.89 

-  1.07 

1.10 

1  8 

0,0 

0 

5 

2 

1 

CAMDEN   1  AM 

65.0 

35,0 

50.  5 

-  2.9 

87 

14+ 

20 

30 

453 

0 

0 

17 

0 

2.96 

-  1.45 

1.00 

1  6 

0.0 

0 

4 

3 

1 

CORNING  AM 

59.  1 

34.0 

45,5 

-  2,0 

83 

14 

14 

28 

555 

0 

0 

17 

0 

1.19 

-  2.30 

0.46 

19  + 

0.0 

0 

4 

0 

0 

CROSSETT    7  S 

56.5 

39. 9M 

53, 2M 

-  0,5 

87 

13+ 

19 

29 

409 

0 

0 

12 

0 

2.37 

-  1,84 

0.98 

2 

0.0 

0 

6 

1 

0 

CUMMINS  FARM 

64 .  5 

40.4 

52  .  5 

87 

14 

18 

29 

412 

0 

0 

8 

0 

2.71 

0.82 

19 

0.0 

0 

4 

3 

0 

DES   ARC  AM 

62.  7 

3  1  .  4M 

47.  IM 

87 

14 

15 

29 

559 

0 

0 

20 

0 

2.28 

1.28 

19 

0.0 

0 

4 

2 

1 

DUMAS  1 

55.  1 

39.2 

52,2 

-  1.3 

90 

14 

20 

29 

422 

1 

0 

1  1 

0 

3.58 

-  0.65 

1  .  74 

18 

T 

0 

5 

2 

1 

EL  DORADO  CAA  AP 

54.7 

39.5 

52,  1 

-  3.0 

86 

12  + 

22 

29  + 

430 

0 

0 

1 1 

0 

3.06 

-  1.72 

1.49 

18 

T 

0 

3 

2 

1 

FORDYCE   6  W 

55 .  9M 

42  .  IM 

54, OM 

0 , 5 

85 

14 

19 

29 

374 

0 

0 

0 

1  .85 

-  2.15 

0.53 

1  8 

0.0 

0 

6 

1 

0 

HELENA 

53.5 

41  .6 

52.6 

-  0.1 

85 

13  + 

21 

29 

406 

0 

0 

7 

0 

2.92 

-  1,52 

1.15 

19 

0.0 

0 

5 

4 

1 

JONESBORO 

50 .  2M 

35.8 

48  .OM 

-  3,9 

83 

13 

1  5 

29 

519 

0 

0 

1  3 

0 

2.24 

-  1,12 

0.65 

1  5 

0.0 

0 

5 

3 

0 

KEO 

63,5 

35.9 

50.2 

88 

13 

19 

29 

476 

0 

0 

15 

0 

2.71 

1,11 

IB 

0,0 

0 

6 

2 

1 

MAGNOLIA    3  N 

58.2 

40.  1 

54.2 

-  0.8 

88 

13 

20 

29 

377 

0 

0 

1  3 

0 

1  .52 

-  3,11 

1  .20 

1  9 

0.0 

0 

3 

1 

1 

MARIANNA  2  S 

63,3 

35. 9M 

49.  6M 

-  2,3 

87 

13 

1  8 

29 

485 

0 

0 

0 

2.41 

-  0.96 

0,61 

1  8 

0.0 

0 

5 

2 

0 

MARKED  TREE 

61,4 

35.5 

48.5 

-  0,4 

86 

13 

16 

29 

515 

0 

0 

14 

0 

1 .  73 

-  2.35 

0.83 

19 

0.0 

0 

3 

2 

0 

eMONTICELLO  3  S 

66.5 

39.  7M 

53  .  IM 

87 

14 

14 

29 

402 

0 

0 

8 

0 

2  .  76 

1  .  00 

1 8 

2 

NEWPORT 

53,9 

35. 7M 

49. 8M 

-  1,1 

86 

13 

18 

28  + 

481 

0 

0 

15 

0 

2.48 

-  1,61 

0.  90 

19 

0.0 

0 

4 

3 

0 

PARAGOULD 

50.  5M 

34. 3M 

47. 4M 

84 

13 

14 

28 

528 

0 

0 

19 

0 

3.50 

0,19 

1.27 

18 

0.0 

0 

5 

4 

1 

PINE  BLUFF 

64.2 

41.8 

53.0 

-  0,3 

87 

13 

20 

29 

402 

0 

0 

6 

0 

2  .  52 

-  1.66 

1  .  52 

19 

0 

4 

1 

1 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

53.5 

38.7 

51.1 

87 

13+ 

19 

29 

459 

0 

0 

1  4 

0 

2  .  39 

1  .15 

1  8 

0.0 

0 

5 

\ 

1 

POCAHONTAS  1 

61  .CM 

32. 6M 

46, 8M 

-  3,2 

85 

13 

12 

28 

558 

0 

0 

19 

0 

1.51 

-  2.06 

0.60 

23 

0.0 

0 

4 

2 

0 

PORTLAND  AM 

53.  5M 

35. 4M 

50. OM 

-  4,2 

86 

15 

22 

20  + 

482 

0 

0 

14 

0 

2  .  70 

-  1.45 

0.75 

5 

0.0 

0 

5 

0 

PRESCOTT  AM 

62.9 

33.9 

48.4 

-  5,5 

84 

14 

18 

29  + 

521 

0 

0 

21 

0 

1  .40 

-   2.3  1 

0.85 

1  9 

0 

4 

1 

0 

SAINT   CHARLES  AM 

53.0 

36. 5M 

49, 8M 

86 

14  + 

19 

29 

479 

0 

0 

12 

0 

2.48 

1  .39 

1  9 

0.0 

0 

5 

2 

1 

SEARCY 

53.9 

37,4 

50,7 

-  0.2 

87 

13 

19 

29 

458 

0 

0 

15 

0 

1  .62 

-  2.58 

0.78 

1  9 

0.0 

0 

3 

2 

0 

STUTTGART 

64. 6M 

39,6 

52,  IM 

-  0.3 

87 

13 

19 

29 

419 

0 

0 

10 

0 

2.84 

-  1.25 

1.27 

19 

0.0 

0 

6 

2 

1 

STUTTGART   9  ESE  AM 

51.6 

3  5,7M 

48,  7M 

-  2,2 

86 

14 

18 

29 

505 

0 

0 

0 

3.60 

-  0.94 

1.51 

19 

0.0 

0 

4 

3 

.  2 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

58.8 

34,2 

45,  5 

83 

13 

14 

28 

563 

0 

1 

1  7 

0 

1 .83 

0.  72 

1  8 

0.0 

0 

3 

2 

"  0 

WARREN 

65.  2M 

40. 8M 

5  3,5M 

-  0.4 

87 

13 

21 

29 

385 

0 

0 

0 

3.68 

-  0.48 

1.59 

1  6 

0.0 

0 

5 

2 

1 

WILSON 

51  .8M 

37.2 

49,  5M 

-  0.9 

66 

13  + 

15 

2  8+ 

482 

0 

0 

12 

0 

2.45 

-  1.07 

1.02 

19 

0.0 

0 

4 

2 

1 

WYNNE 

62. CM 

37. 5M 

49, 8M 

-  1.4 

85 

13 

15 

30 

490 

0 

0 

0 

2.97 

-  0.83 

1.48 

1  8 

0.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

50.0 

-  2.2 

2.50 

-  1.45 

T 

STATE 

49.4 

-  2.0 

1.97 

-  1.84 

T 

Precipitation 


DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORR 
ALf 

AN  ITT    3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  Cirv 
ASHOOHN 

ATNCNS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVlLLE  L   AND  0  NO 

BEATY  LAKE 
BEAVER 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

BENTONVlLtE 
BERRTVILLE  *  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELT  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY 
8LYT NEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHT ON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  *  str 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE   1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 
COLD  SPRINGS 
CONtfAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 
OE  QUEEN 

OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   ExP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FOfiDYCE  6  W 
FORESTER  *  WNK 
FORT   SMITH  «6  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

Fut.TON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 
GRANN  IS 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 

GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

6UR00N 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTTIG  DAM 

INDEK 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONES80R0 

KEO 

LAKE  CITY 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 
LITTLE  ROCK  FILTER  PL 
LOST  CORNER 
LOU ANN  2  SE 
LURTON 

HADISOM 
MAGNOLIA   3  H 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 


1.13 
2.00 
2.59 


5  6 


2.06 
1.68 
5.77 


1.99 
1.42 
3.*l 


.01  .20 
.96 


2.09 
.05  T 

.7a  .02 


1.10 
1  .09 


ARKANSAS 
NDVEMBER  1955 


19     20     21     22     23     2-1     25     26     27     28     29     'JO  31 


.65 
1 .06 
1.15 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONT  rCELLO  3  S 
M0R06AV  L  AND  D  NO  B 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  W 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  OAH 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

■ ODELL 
ODEN 
OKAY 

OSCEOLA 
0WEN5VILLE 

OZARK 
OZONE 
PARAGOULD 
PAR  IS 
PARK  IN 

PERRYVlLLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCL IFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SU6IAC0 

SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


X.54 
1.06 

1.08 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1955 


2.03 
1.04 
1.15 
1.84 


1.57 
2.46 
2.97 
1.19 


Day  of  month 


13  14 


15 


1.27 
1.51 
.67 


25     26  27 


28     29  30 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1955 


Station 


ALUM  FORK 
ARKADELPHIA 
ASHDOWN 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BAIESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONV ILLE 

BLVTHEV ILLE 

BOONEVILLE 

BR  INKLEV 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT    7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1 

EL   DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE   6  W 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT   SMITH   WATER  PLANT 


GREEN  MOUNTAIN 


77  82  58 
57     58  33 


73  73  52 
57     52  29 


70 
56  23 


72  71  51 
60     51  30 


77  78 
55  52 


73  63  52 
60     34  22 


64     49     2  7 


75  78  52 
54     52  30 


74  79 
34  59 


76  83  67 
40     55  26 


76  74  55 
64     52  27 


79     82  56 


63  64 

27  37 


65  69 
27  40 


62  64 

24  27 


62  68 
23  32 


64  64 

23  31 


64  72 
26  40 


60  67 
27  35 


71  76 

22  37 


62  64 
22  31 


54  64 

27  31 


56  75 
23  31 


65  70 
25  32 


63  65 
28  38 


50  62 
25  29 


66  61 

23  32 


Day  Oi  Month 
12  I   13  j   U    15     16     17  18 


59  59 
J2  29 


57  59 
35  26 


58  58 
34  26 


59  58 
24  20 


61  53 
23  U 


55  51 
24  21 


53  59 
26  20 


48  56 
22  21 


48  55 
28  25 


63     54  58 


65     58  56 


63  52 
32  26 


60  54 
27  18 


56  56 
26  22 


55  58 
30     2  6 


54  50 

27  23 


58  58 
30  27 


76  84 
36  53 


78  84 
36  60 


64  73  81 
25     39  54 


68  73 
27  44 


73  81 
47  62 


65  75  83 
23     34  56 


71 

49  47 


36     45  58 


78  86 
48  54 


26     41  59 


67  77 
35  47 


60  75  78 
22     33  41 


76  85 

37 


66  75  63 
28     43  59 


65 
38  46 


63  76  82 
33     42  59 


84  83 
67  62 


86  79  60 
61     64  61 


86  86 
64  64 


86  83  82 
69  62 


81  86 
59  52 


66  78  71 
61     59  6« 


82  73  8; 
61     43  51 


66     63  4t 


63     55  6! 


87     61  8; 


63  65  6; 

85  86  8C 
56  53  6( 

86  83 
58  57 

85  84  8! 

66  64  6' 

80  83  71 

66  54  5A 

87  87  6: 
69  69  b'. 


34     26  34 


75     49  45 

39     25  33 


76  50 
39  25 


72  48  45 
37     21  26 


41  48 
16  20 


77  47  45 

34  19  26 

76  47  41 

35  20  29 

58  42  43 

18  16  33 

47  43  39 

33  25  33 

71  49  40 

28  16  33 

78  46  43 


73  54  52 
53     25  25 


83  40  48 
26     17  26 


50  42 
19  32 


38     22  32 


80     43  46 


19    20  21 


60  62  67 
34     33  34 


60  61  68 
34     32  31 


62     64  68 

38     30  37 


57  60  66 
31     26  26 


46     56  61 

29     25  30 


55     60  67 

32     27  33 


28  26  27 

57  65  68 

33  31  34 

4  7  5  7  66 

32  26  34 

62  70  75 

35  30  36 

54  60  68 

33  26  31 


37     33  31 


43  62  69 
32     30  28 


58  64  69 

36  32  36 

39  45  58 

32  27 

60  68  69 

39  30  29 


75  73  64 
52     48  34 


80  74  57 
52     61  37 


75  71  63 
52     43  30 


42     32  20 


76  72  52 
54     43  23 


48     45  33 


75  69  49 
56     31  23 


73  70  48 
49     46  29 


80  74  49 
51      41  29 


70  77  63 
32     49  35 


75  81  57 
37     40  27 


72  62 
40  29 


66     72  64 


40     29  34 


63  63  68 
33     27  34 


66  66 
26  28 


60  60 
21  36 


60  60  58 
30     22  33 


60  60  67 
38     24  34 


49  58  55 
24     20  20 


33     28  38 


58  57  66 
30     26  35 


50  62  62 
34     2  8     2  7 


50  60  66 
27     29  29 


60  56  66 
30     25  30 


61  5  7  66 
37     28  37 


46  59  59 
27     26  30 


69  60  69 
42     28  33 


MAX 
MIN 

75 
45 

79 
59 

65 
40 

61 

36 

63 
44 

56 
60 

62 
29 

52 
32 

58 
26 

63 
34 

76 
39 

63 
57 

86 
69 

87 
70 

8C 
6< 

78 

43 

47 
26 

44 
34 

53 
34 

69 

33 

68 
34 

75 
50 

72 
61 

63 
36 

59 
42 

62 
31 

59 
38 

MAX 
MIN 

82 
49 

73 
53 

54 
31 

66 
27 

72 
37 

63 
48 

62 

29 

55 
32 

56 

26 

57 
26 

76 
44 

84 
60 

87 
61 

85 
59 

81 
b( 

76 
34 

49 

24 

44 
34 

52 

35 

56 

32 

72 
33 

76 
44 

71 
43 

52 
30 

61 

34 

65 
27 

65 

32 

MAX 
MIN 

84 
55 

79 
57 

60 
29 

66 
25 

69 
40 

67 
53 

55 

28 

64 
31 

53 
24 

57 
23 

79 
35 

87 
60 

86 
63 

87 
52 

8« 
6S 

75 
35 

53 
25 

45 

36 

67 
35 

67 
31 

73 
30 

81 
61 

76 
46 

53 
30 

62 

32 

63 
27 

58 
31 

MAX 
MIN 

73 
34 

74 
55 

70 
27 

54 
23 

62 
29 

53 
42 

55 

23 

65 
25 

53 
20 

58 
23 

66 
30 

75 
41 

83 

87 
63 

83 
64 

82 
45 

49 
19 

47 

22 

39 

30 

51 
26 

59 
32 

58 
36 

75 
42 

60 
28 

49 
28 

61 

23 

57 
32 

MAX 
MIN 

68 
56 

64 
44 

49 
23 

60 

36 

63 
44 

57 
43 

55 
35 

50 
25 

64 

32 

60 

37 

70 
47 

76 
53 

78 
63 

74 
56 

73 
5< 

65 
22 

41 

20 

35 
27 

54 

27 

59 
38 

63 
43 

69 
49 

66 
31 

44 

23 

69 
32 

61 

39 

60 
30 

MAX 
MIN 

80 
62 

80 
54 

56 
34 

63 

27 

60 

37 

60 
50 

62 

30 

52 
30 

58 
25 

56 
34 

77 
40 

84 
59 

88 
69 

90 
58 

8C 
6C 

76 
40 

60 
25 

45 
31 

56 

35 

68 
33 

70 
32 

78 
61 

72 
48 

51 
36 

68 
41 

53 
30 

72 
39 

MAX 
MIN 

78 
57 

83 
46 

54 

30 

64 
27 

52 
37 

69 
45 

54 

35 

51 
30 

56 
27 

64 
35 

76 
44 

86 
62 

86 
68 

85 
70 

7! 
7( 

T5 
33 

60 
28 

43 
34 

62 
36 

67 
31 

70 
30 

79 
65 

76 
49 

49 
38 

61 
34 

60 

30 

70 
34 

MAX 
MIN 

75 
62 

63 
44 

50 
23 

67 
32 

72 
45 

55 
42 

49 

27 

50 
28 

68 

25 

54 

33 

73 
62 

81 
65 

80 
61 

79 
42 

8: 

6i 

74 

19 

42 
18 

43 

33 

58 
33 

70 
37 

70 
40 

76 
65 

70 

32 

46 
24 

66 
29 

60 
26 

68 
26 

MAX 
MIN 

75 
61 

65 
38 

49 
26 

63 
26 

71 
47 

61 
40 

50 
25 

48 

25 

56 
21 

53 

29 

71 
61 

78 
69 

80 
65 

77 
49 

82 
62 

63 
18 

44 
17 

44 

32 

58 
32 

54 

32 

59 
46 

75 
56 

62 

33 

52 
28 

66 
32 

57 
21 

55 
24 

MAX 
MIN 

78 
49 

66 
29 

50 
21 

64 

22 

72 
37 

55 
26 

50 
20 

48 
19 

56 
18 

64 
25 

72 
52 

79 
60 

81 
50 

76 
49 

82 
42 

42 
15 

44 
14 

45 
34 

65 
31 

66 

26 

69 
45 

75 
46 

50 

32 

54 
24 

54 

26 

57 
19 

60 
18 

MAX 
MIN 

75 
61 

72 
47 

49 

20 

63 
30 

72 
43 

55 
42 

48 
20 

47 
19 

55 
21 

53 
27 

71 
49 

79 
67 

81 
62 

77 
44 

82 
51 

73 
17 

42 
15 

46 

30 

57 
30 

53 

32 

68 

42 

76 
54 

72 
30 

62 
24 

63 
27 

56 
20 

66 
26 

MAX 
MIN 

75 
60 

66 
36 

50 
27 

67 
23 

72 
31 

56 
31 

64 
22 

50 
26 

59 
20 

67 
25 

74 
44 

82 
49 

83 
59 

76 
49 

83 
5S 

70 
23 

44 

20 

43 
32 

57 
31 

68 
27 

71 
30 

76 
44 

58 
33 

45 
20 

68 
26 

57 
20 

62 
20 

MAX 
MIN 

77 
56 

80 

60 

60 
32 

64 
31 

50 
43 

65 
61 

63 
32 

58 

29 

54 
40 

75 
44 

85 
50 

86 
59 

85 
69 

80 
6S 

77 
45 

49 
24 

42 
32 

60 
36 

64 
34 

69 
41 

75 
66 

73 
62 

61 

35 

51 
36 

61 
34 

58 
47 

MAX 
MIN 

83 
56 

66 
36 

56 
29 

67 
28 

73 
38 

60 
35 

60 
27 

53 
30 

50 
23 

68 
25 

77 
42 

85 
54 

86 
58 

80 
54 

83 
50 

50 
26 

48 

20 

41 

33 

59 
38 

68 

35 

73 
38 

80 
51 

57 
35 

50 
31 

60 
31 

57 
28 

62 
23 

MAX 
MIN 

80 
64 

78 
51 

58 
22 

64 

20 

73 
28 

72 
42 

57 
20 

57 
22 

50 
17 

65 
2  1 

76 
30 

82 
41 

83 
52 

81 
51 

8 
6< 

80 
23 

48 
14 

48 

32 

62 
27 

64 
26 

70 
26 

78 

58 

75 
37 

51 
20 

59 
25 

68 

20 

61 
25 

MAX 
MIN 

76 
60 

74 

50 

54 
23 

68 

20 

72 
29 

66 
40 

57 
19 

63 
21 

62 
18 

69 
22 

75 
38 

83 
60 

84 
67 

81 
50 

8 
5 

73 
29 

47 
15 

42 

27 

60 
28 

69 
24 

72 
29 

76 
65 

71 
38 

48 
18 

51 

25 

59 
17 

65 

27 

MAX 
MIN 

78 
59 

72 
54 

66 

30 

62 
28 

55 
38 

64 
61 

62 
30 

63 
29 

66 

30 

64 
25 

74 
36 

82 
55 

S3 
65 

83 
51 

8C 
5 

75 

30 

56 
13 

45 
32 

52 

33 

52 
36 

68 
34 

76 
68 

74 
42 

52 
JO 

51 
32 

60 
33 

66 
35 

MAX 
MIN 

72 
50 

59 
36 

52 
17 

65 
24 

73 
44 

59 
37 

49 
19 

60 
18 

56 
18 

54 

22 

71 
49 

79 
55 

80 
56 

75 
40 

6 
5 

50 
15 

44 

12 

43 
31 

69 
32 

67 

33 

69 
30 

77 
56 

71 

29 

50 
24 

54 
24 

59 
18 

58 
22 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

75 
59 

69 
41 

51 
21 

69 
20 

72 
29 

62 
41 

53 
21 

47 
26 

61 

16 

65 

22 

72 
43 

82 

53 

82 
52 

80 

55 

8 

6 

68 

i  20 

43 

1 1 

43 

29 

57 
28 

69 

23 

73 
36 

76 
54 

64 
31 

45 
16 

55 
21 

64 

15 

61 
24 

MAX 
MIN 

76 
54 

78 
58 

6C 
35 

68 

30 

60 
39 

55 
51 

60 
33 

58 
33 

55 
28 

62 
38 

73 
43 

79 
60 

85 
68 

85 
68 

b 
6 

i  78 
45 

46 

29 

44 

36 

63 
37 

58 

30 

55 
36 

73 
62 

70 
66 

65 
35 

55 
.  *' 

69 
34 

64 
43 

MAX 
MIN 

76 
36 

82 

62 

82 
3C 

66 
26 

i 

65 
31 

66 

52 

65 
33 

64 

33 

53 
26 

59 
29 

66 
33 

76 
61 

85 
57 

85 
69 

8 
7 

79 
41 

52 
27 

49 

30 

40 
31 

63 

32 

66 

36 

72 
38 

78 
46 

62 
34 

52 
36 

63 
2S 

62 
30 

23     23  22 


62     46  43 


69     32  41 


41  41  38 

20  20  15 

47  44  40 

21  17  17 

26  33  39 

14  13  11 

48  37  37 

15  17  16 

39  42  38 

19  17  16 


19     16  IS 


62  36  41 
22     15  16 


41  43  37 
22     17  20 


23     19  21 


54  40  42 
14     17  17 


63      44  48 


60  39  42 
21     18  21 


4  7  44 
23  21 


48  48 
19  17 


18     16  16 


30     37  36 


56  42 
23  20 


26     22  22 


29     31  39 


27     35  40 


27  35  41 
17     13  12 


27     34  40 


29  35  36 
13     16  14 


36     39  38 


36  40  41 
18     15  12 


17     18  21 


34      36  38 


53  39  39 
23     21  25 


21     20  22 


Sm  r«f«r«DC*  Bot««  follovlnt  Ststloa  Indas. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1955 


MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 


PARAGOULD 


PERRYVILLE 


PINE  BLUFF 


PINE   BLUFF   CAA  AP 


POCAHONTAS  1 


RUSSELLVILLE 


SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


SILOAM  SPRINGS 


STUTTGART 


71  68 
58      37  26 


73  72  69 
31      61  26 


76      78  80 


75  81  80 
37      61  27 


73  72  63 
53      46  30 


83  82 
62  63 


79  73 
59  M 


69  67 
62  46 


82  78  54 
59  51 


77  79 
58  53 


70 
47  29 


72  79 
32      48  36 


73      80  72 


73  67 
63  43 


76      74  55 


72      77  78 


73  72  61 
55  51 


5  5  56 
74     78  54 


77  79  55 
53  55 


51  68  73 
24      25  34 


59      65  66 


5  7      64      6  8 


57      68  72 


27      45  50 


58  68  57 
23     31  45 


63  61  65 
30     41  52 


27     36  45 


24      29  39 


52  63  62 
27      28  38 


55  63  65 
24      25  47 


27     43  42 


67      71  65 


26      34  43 


65      63  61 


64      66  65 


21     32  45 


50 
29  23 


54  51 
27  20 


66  55 
28"  26 


63  54  60 
27      28  23 


24      23  20 


25  30  21 

58  60  58 

26  23  26 

62  51 

33  34  28 

62  52  57 

30  29  25 

60  56  59 

28  25  21 

56  60  51 

38  34  28 

64  63  52 


48  56 

23  22 


63      57  56 

26      29  23 


28     28  25 


65     55  59 


65     58  59 


32      47  56 


59  66  73 
22  25 


5  8  64 
28  33 


68  75  83 
30  38 


26     32  53 


65  78  87 
26  44 


76  84 
36  48 


28     42  57 


56      60  64 


84      85  82 


26      22  32 


84  38  45 
28     20  26 


83  48  52 
40     23  30 


79  48  51 
36     26  30 


Tciblfi  5  -  ContinuGd 

Station 

Day 

Of  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

75 

74 

57 

64 

62 

63 

66 

57 

59 

65 

75 

83 

84 

82 

7£ 

73 

5 1 

64 

63 

69 

72 

72 

5  3 

64 

60 

66 

58 

46 

40 

64. 

6 

M  IN 

58 

55 

32 

32 

45 

50 

35 

32 

31 

37 

44 

58 

69 

70 

6S 

35 

27 

33 

35 

37 

43 

55 

45 

32 

37 

34 

43 

21 

22 

24 

41. 

3 

J0NES60R0 

MAX 

71 

72 

50 

62 

65 

59 

60 

53 

72 

37 

60. 

2 

MIN 

50 

46 

31 

28 

34 

46 

31 

29 

25 

34 

43 

58 

6C 

57 

45 

38 

25 

29 

34 

29 

33 

45 

42 

30 

36 

32 

33 

16 

15 

19 

35. 

e 

KEO 

MAX 

77 

79 

5  1 

6  1 

63 

67 

62 

5  1 

66 

76 

85 

88 

82 

39 

63. 

5 

MIN 

55 

49 

29 

24 

33 

45 

27 

29 

21 

28 

40 

59 

66 

67 

65 

36 

22 

29 

33 

29 

30 

48 

46 

31 

40 

29 

36 

21 

19 

20 

36. 

9 

LEAD  HILL 

MAX 

77 

67 

54 

69 

74 

60 

54 

50 

62 

83 

83 

70 

38 

62. 

8 

MIN 

50 

40 

21 

21 

29 

40 

20 

_  20 

18 

23 

47 

46 

5; 

24 

15 

27 

32 

25 

27 

40 

35 

26 

23 

16 

25 

15 

16 

11 

28. 

0 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAX 

75 

7  7 

52 

63 

63 

52 

38 

62. 

3 

MIN 

58 

42 

34 

30 

39 

46 

33 

34 

28 

32 

44 

62 

69 

6f 

7C 

32 

29 

33 

36 

33 

34 

50 

41 

34 

39 

34 

29 

23 

23 

24 

39. 

4 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

47 

68. 

2 

MIN 

59 

65 

32 

25 

4C 

50 

31 

31 

25 

32 

47 

60 

61 

7C 

7( 

45 

27 

27 

36 

32 

35 

56 

49 

36 

39 

29 

28 

24 

20 

21 

40 

1 

MALVERN 

MAX 

70 

42 

65 

4 

M  I  N 

5£ 

5C 

30 

25 

34 

48 

26 

31 

23 

25 

33 

59 

66 

6' 

6S 

42 

25 

30 

30 

29 

30 

51 

48 

34 

37 

28 

35 

22 

20 

20 

37 

4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

70 

41 

74 

69 

39 

61 

3 

MIN 

52 

4{ 

27 

22 

2S 

2C 

24 

20 

2': 

41 

50 

6C 

50 

41 

26 

18 

28 

32 

24 

27 

45 

39 

19 

24 

19 

25 

14 

16 

12 

30 

6 

MARIANNA    2  S 

MAX 

58 

87 

82 

78 

47 

42 

54 

59 

67 

73 

71 

49 

5  7 

59 

66 

41 

39 

63 

3 

MIN 

42 

52 

32 

24 

36 

47 

2; 

21 

3; 

42 

56 

66 

6' 

40 

24 

3  1 

35 

27 

36 

46 

31 

27 

37 

21 

18 

20 

35 

9 

MARKED  TREE 

MAX 

73 

60 

67 

59 

79 

86 

75 

82 

76 

46 

40 

50 

56 

65 

73 

70 

54 

56 

5  7 

65 

45 

38 

37 

61 

4 

HIN 

3« 

47 

34 

25 

34 

44 

28 

26 

23 

3  1 

40 

59 

6e 

59 

6^ 

36 

24 

29 

34 

28 

32 

47 

43 

30 

36 

29 

36 

17 

16 

17 

35 

6 

MARSHALL 

MAX 

76 

70 

50 

67 

81 

83 

77 

8C 

70 

46 

40 

58 

66 

70 

74 

70 

4  7 

57 

56 

65 

36 

40 

61 

6 

MIN 

56 

47 

29 

23 

44 

22 

24 

20 

28 

45 

58 

67  50 

65 

25 

16 

30 

27 

33 

38 

43 

35 

18 

25 

20 

25 

15 

14 

13 

32 

9 

MENA 

MAX 

83  84 

8 

59 

70 

74 

38 

63 

3 

MIN 

62 

51 

30 

28 

42 

52 

32 

3i 

27 

32 

46 

62 

6  8  62 

65 

31 

22 

35 

31 

32 

42 

59 

41 

32 

34 

29 

39 

19 

19 

20 

39 

3 

MONTICELLO   3  S 

MAX 

7j 

86     87  8. 

54 

50 

58 

77 

75 

57 

68 

69 

43 

44 

66 

5 

57 

62 

34 

25 

33 

3f 

31 

24 

34 

40 

6C 

69 

69 

6£ 

45 

27 

34 

37 

33 

37 

49 

53 

36 

39 

27 

22 

14 

1  8 

39 

7 

MORRILTON 

MAX 

75 

78 

55 

66 

68 

63 

62 

58 

67 

67 

75 

83 

85  82 

8^ 

75 

49 

42 

60 

65 

69 

74 

72 

55 

60 

56 

64 

46 

43 

40 

64 

.2 

MIN 

51 

52 

31 

26 

35 

45 

29 

29 

27 

25 

42 

59 

65  62 

6i 

38 

25 

30 

35 

33 

32 

46 

45 

29 

36 

25 

30 

23 

20 

20 

37 

•  1 

MOUNT  IDA 

MAX 

72 

76 

77 

54 

64 

65 

54 

62 

52 

59 

68 

74 

82  84 

a. 

60 

42 

50 

39 

60 

64 

69 

74 

58 

49 

60 

60 

69 

33 

43 

62 

.8 

MIN 

50 

55 

28 

21 

33 

43 

26 

26 

20 

2  1 

30 

41 

54     57  5< 

32 

18 

28 

32 

26 

27 

34 

43 

24 

32 

22 

25 

19 

20 

15 

32 

.0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

65 

65 

43 

58 

59 

55 

50 

44 

46 

58 

65 

74 

75      75  6 

67 

41 

34 

62 

67 

64 

40 

57 

48 

53 

35 

30 

31 

54 

.6 

MIN 

56 

37 

22 

33 

34 

42 

34 

24 

29 

30 

45 

52 

62  62 

6C 

18 

21 

21 

42 

45 

31 

25 

33 

33 

33 

10 

10 

17 

34 

.3 

86  84  85 
67      60  54 


66      61  64 


84  82 
69  71 


34      20  23 


40      26  34 


79  87 
38  51 


64  76  84 
35  45 


64  77  84 
32  45 


65  71 
28  45 


54  62  75 
28      38  42 


56  64 

25     29  43 


65  72 
33  48 


59      63  75 


67      74  84 


57  65 
22  24 


65  76  83 
33     40  62 


84     78  7S 


59     55  64 


8  5  8C 
70  71 


65  50 

28  18 

67 

36  24 

78  48  42 

29  19  33 

73 

23  29  28 

79  47  40 

39  29  35 

76  47  40 

30  28  35 


78  82 
54  51 


82  81  86 
62      68  6! 


83  84  83 
62      65  62 


78  48  45 
45     22  23 


63     44  43 


60     44  63 


65      65  69 


40      56  66 

32      29  30 


40  65  65 
34     30  30 


39  64  63 
31      34  32 


54      62  69 


65  67  72 
37      33  31 


62  65  73 
32     31  31 


48     55  65 


61      69  75 


29      33  28 


55  63  69 
36      34  38 


54      63  69 

35      32  35 


46  56  62 
38     22  30 


38     60  65 

30     30  31 


58     66  70 

33     33  38 


69  75  52 
34     38  20 


70  76  62 
32     48  35 


36      43  33 


76      70  49 


70  79  62 
33.   44  28 


63      49  37 


79  73  49 
50      38  25 


81      75  63 


76  74  5  3 
54      49  35 


75  70  48 
57     41  35 


72      70  50 


56  55  60 

28  25  29 

45  57  56 

20  2  1 

50  66 

35  28  30 

49  65  65 

34  29  34 


49  62  58 
30     25  31 


65  63  69 
38     28  35 


28     23  29 


56  54  64 
32     26  32 


58  59  65 
30     26  30 


35     26  31 


59  62  69 
41     33  43 


35     32  32 


28     25  29 


85  8C 
53  63 


70  49  47 
32      22  33 


81     52  48 


84  72 
6e  39 


84      86      79  72 


7e  83 
47  18 


87  85  81 
72      67  65 


77      47  42 


34      30  33 


43      54  61 


59  61  58 
35      30  32 


43      58  67 


54  60  62 
33     34  32 


68     77  63 


68  75  61 
32     45  32 


76     68  50 

55     32  25 


77     73  55 


40     51  34 


75  72  52 
48     44  36 


70  77  49 
45     35  25 


75  72  53 
49     47  33 


50     58  62 


48  60  60 
32     27  27 


55  58  55 
30     24  26 


60  55  53 
31     25  29 


64  57  68 
38     30  34 


52  53  57 
25     20  22 


60  60  68 
41     31  38 


15     17  14 


20     18  20 


18     18  19 


67     47  44 


25     21  23 

37  40  40 
20     17  17 


47  42  41 
22     18  18 


23     19  17 


50  43  43 
25     20  25 


24     19  23 


20     18  18 


22     19  20 


37  41 
19  22 


22     19  21 


55     28  34 


23     19  23 


61.1 
34.7 


60.4 
29.7 


65.2 
34.6 


63.9 
35.7 


67.3 
33.9 


64.7 
33.4 


60.5 
34.3 


66.  8 
34.7 


67.2 
33.2 


64.2 
41. S 


63.5 
38.7 


61.0 
32.6 


62.9 
33.9 


61.3 
34.1 


64.4 
35.5 


63.0 
36.6 


63.9 
37.4 


See  refereDCe  notes  (ollovlog  Station  Index. 
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Table  S  -  ConliDued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1955 


Day  0<  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

I 

23 

24 

"l 

26 

1 

27 

28 

r 

29  1 

30  j  31 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 

70 

76 

78 

51 

60 

59 

65 

62 

60 

56 

63 

74 

81 

86 

83 

80 

52 

46 

40 

53 

58 

65 

73 

59 

49 

58 

58 

66 

37 

40 

61.6 

35 

52 

31 

27 

27 

43 

26 

26 

24 

25 

31 

42 

61 

66 

6! 

51 

26 

27 

33 

39 

49 

34 

34 

32 

32 

23 

18 

22 

35»7 

SUBIACO 

MAX 

81 

76 

55 

68 

74 

65 

62 

65 

58 

69 

78 

86 

87 

86 

81 

75 

50 

45 

61 

65 

73 

80 

75 

52 

67 

57 

64 

46 

41 

41 

65.4 

M  I  N 

6A 

45 

30 

27 

35 

46 

30 

31 

25 

27 

43 

67 

60 

57 

6> 

28 

21 

33 

33 

32 

35 

48 

40 

30 

35 

27 

32 

17 

19 

19 

36.6 

TEXARKANA    W8  AP 

MAX 

83 

83 

55 

65 

68 

65 

63 

61 

69 

65 

77 

86 

86 

86 

7t 

76 

52 

42 

62 

66 

71 

61 

63 

50 

63 

63 

70 

44 

47 

46 

66.5 

M  I  N 

60 

44 

32 

31 

41 

45 

36 

36 

29 

31 

47 

62 

69 

70 

7; 

34 

29 

34 

38 

39 

40 

62 

47 

38 

38 

36 

37 

25 

21 

27 

4  1.6 

TURNP1K.E 

MAX 

65 

65 

47 

57 

61 

57 

53 

48 

49 

58 

62 

75 

77 

73 

71 

64 

41 

36 

54 

67 

62 

68 

66 

45 

55 

60 

58 

34 

35 

35 

55.9 

M  IN 

55 

43 

24 

36 

43 

45 

36 

27 

32 

37 

41 

54 

63 

54 

6< 

24 

21 

29 

30 

36 

41 

44 

33 

24 

32 

37 

34 

13 

13 

16 

36.0 

WALORON 

MAX 

81 

76 

54 

68 

71 

67 

61 

54 

57 

59 

77 

86 

85 

87 

B( 

61 

69 

43 

60 

68 

73 

78 

73 

60 

67 

62 

66 

46 

41 

39 

66.0 

63 

53 

24 

19 

33 

41 

20 

23 

15 

17 

41 

61 

66 

63 

5C 

26 

17 

30 

34 

27 

32 

55 

39 

23 

28 

21 

30 

19 

IS 

14 

33.  1 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

MAX 

69 

70 

50 

61 

65 

57 

59 

50 

53 

63 

71 

79 

83 

66 

8) 

74 

46 

39 

50 

58 

65 

72 

59 

45 

58 

53 

64 

29 

39 

37 

58.8 

40 

30 

26 

36 

36 

29 

28 

24 

33 

46 

50 

66 

62 

6i 

26 

23 

30 

32 

29 

37 

49 

35 

28 

31 

28 

22 

14 

17 

17 

WARRE  N 

79 

78 

63 

65 

66 

62 

61 

58 

75 

84 

87 

86 

79 

77 

50 

40 

55 

67 

77 

74 

61 

62 

60 

44 

44 

66.2 

MIN 

A6 

52 

34 

26 

5  1 

32 

36 

26 

41 

46 

62 

69 

67 

7C 

38 

27 

32 

38 

31 

35 

64 

50 

41 

40 

31 

41 

22 

21 

22 

40.8 

WHITE  ROCK 

MAX 

70 

58 

48 

57 

67 

60 

64 

49 

60 

59 

68 

75 

77 

74 

76 

70 

43 

37 

57 

58 

64 

69 

67 

51 

57 

50 

58 

27 

36 

33 

57.9 

MIN 

57 

44 

25 

35 

44 

42 

35 

26 

29 

36 

46 

54 

52 

61 

64 

17 

20 

27 

29 

44 

43 

52 

31 

27 

33 

36 

27 

12 

12 

20 

36.  3 

WILSON 

MAX 

72 

74 

51 

60 

64 

64 

60 

54 

54 

64 

72 

79 

86 

79 

8e 

73 

39 

42 

67 

73 

71 

61 

54 

57 

66 

38 

42 

38 

61.8 

MIN 

51 

46 

39 

27 

35 

46 

28 

28 

24 

36 

46 

69 

62 

60 

6( 

40 

26 

33 

32 

33 

36 

50 

45 

29 

33 

28 

28 

15 

17 

15 

37.2 

WYNNE 

MAX 

73 

73 

50 

61 

64 

63 

61 

48 

56 

63 

73 

79 

85 

82 

8 

75 

46 

38 

51 

68 

67 

76 

72 

42 

38 

38 

62.0 

MIN 

50 

47 

31 

26 

40 

42 

23 

25 

22 

34 

43 

51 

68 

67 

6" 

34 

20 

27 

35 

27 

38 

54 

44 

20 

16 

16 

37.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

£>a7  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.17 
120 

.07 
117 

.20 

193 

.09 

47 

.31 
167 

.14 

80 

.08 
29 

.05 
25 

.  10 

33 

.40 

298 

77 

.18 

200 

95 

.  20 
49 

# 

.  10 

130 

.09 
54 

135 

71 

.07 
50 

241 

112 

54 

2377 

lOPE   3  NE 

EVAP 
WIND 

.13 

40 

.07 
40 

.17 

71 

.09 

20 

.08 

7 

.09 
14 

.16 
43 

.08 
33 

.06 
10 

.08 

4 

.07 
12 

.  10 

58 

.12 

39 

.09 
28 

.13 
47 

.11 
79 

.09 

34 

.12 

51 

.00 

22 

.07 

5 

.05 

3 

.07 

20 

.08 

31 

.15 
77 

.08 

30 

.05 

8 

.08 
9 

.09 
56 

39 

16 

2.  74B 
948 

lARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.16 

65 

.12 
119 

.  14 
89 

.09 
29 

.22 
19 

.08 
35 

.10 
22 

.04 
47 

.08 
22 

.08 

20 

.06 
21 

.16 

65 

.05 
46 

.06 
32 

.08 

70 

.31 

132 

.11 
46 

.13 

32 

.02 
20 

.07 

22 

.08 

21 

.11 

63 

.13 
80 

.15 

50 

.05 
29 

.13 
23 

.03 
25 

65 

74 

30 

3.  168 
1415 

IIMROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
47 

.09 
44 

.07 

60 

.08 

22 

.  10 
12 

.08 
8 

:13 
5 

.13 

57 

5 

18 

.26 

2 

.12 
51 

.14 

45 

.  15 
13 

.09 

20 

.02 

130 

43 

15 

17 

5 

22 

18 

66 

12 

4 

6 

7 

55 

61 

24 

895 

lUSSELLVlLLE 

EVAP 
WIND 

.08 
11 

.21 
27 

.10 
23 

.08 
4 

.05 
9 

.08 
9 

.15 
28 

.10 
6 

.04 

3 

.04 
4 

.09 

27 

.08 
8 

.10 
14 

.08 
16 

.13 
11 

.17 
60 

.04 

6 

.01 
18 

.05 
18 

.03 
8 

.08 

8 

.02 

10 

.15 

23 

.07 
23 

.06 
14 

.07 

6 

.05 
10 

55 

21 

16 

2.468 
496 

.TUTT6ART  9  ESE 

EVAP 
WIND 

.18 

138 

.11 

161 

.  18 

104 

.06 

21 

.08 
30 

.09 

55 

.07 

20 

.08 

11 

.07 

16 

.03 
15 

.  13 

40 

.07 
214 

.01 
122 

.28 

99 

.02 
93 

.29 
235 

.05 
48 

.13 

50 

37 

.03 

10 

.05 
32 

.09 
85 

.28 

137 

.12 
30 

.02 
45 

.06 
9 

.05 

38 

61 

60 

23 

3.02B 
2039 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"iDO  CAA  AP 
.AYETTEVILLE  EXP  5TA 
ORT  SMITH  WB  AP 
ITTLE  ROCK  WB  AP 
■RESCOTT 
EXARKANA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
0.8 

T 

-  133  - 


STATION  INDEX 


OtaDOD 

d 
2 

County 

1 

(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1  Precip. 

Abbott 

0006 

1 

35  04 

94  12 

624 

James  V.  Willlans 

La^ence 

35  54 

91  OS 

256 

Ruby  B .  Owens 

Alua  Fork 

0130 

Saline 

34  48 

92  52 

755 

5P 

5P 

L.  R.  Water  Works 

Aly 

0136 

Yell 

3 

7A 

Gurn  B.  Swaiti 

3 

C 

Amity  3  HE 

0150 

Clark 

3 

34  17 

93  25 

- 

71 

Hrs.  Alta  F.  Garner 

3 

0178 

Pike 

3 

34  02 

93  25 

285 

8A 

*plln°l  » 

34  58 

93  00 

400 

7A 

H^blr t  Wa t ts 

Appleton 

019G 

Pope'' 

1 

35  25 

92  53 

522 

HID 

Jobn  A.  Jones 

Arkadelphla 

0220 

Clark 

3 

34  07 

93  03 

200 

6P 

6P 

Bllilman  E.  Lawrence 

2  3  5 

C 

Arkaneas  City 

0234 

2 

33  37 

91  12 

145 

8A 

John  *.  Trajwsell 

3 

Asbdovn 

0266 

Little  Blver 

33  40 

94  OB 

329 

7P 

7P 

Southwestern  G  &  E 

^ 

34  19 

93  58 

7A 

Augusta 

0326 

Woodruff 

7 

35  17 

91  22 

218 

7A 

David  G.  Griffiths 

^ 

Bald  Koob 

03S0 

7 

6P 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

Batesvllle  Livestock 

0458 

7 

35  49 

91  47 

571 

9A 

9A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

C 

Batesvllle  L  b  D  1 

0460 

Independence 

7 

35  45 

91  38 

277 

5P 

7A 

34  43 

90  42 

220 

HID 

U.S.  Forest  Service 

Beaty  Lake 

0512 

St.  Francis 

5 

35  05 

90  43 

400 

5P 

L.  G.  Adamson 

Beaver 

0518 

Carroll 

7 

7A 

B.  E.  Skelton 

3 

0530 

35  04 

91  53 

250 

HID 

Lowell  E.  Perkins 

c 

Beech  Grove 

0534 

Greene 

7 

36  09 

90  38 

298 

8A 

B.  B.  Bammond 

35  26 

91  06 

221 

8A 

P.  H .  Breckior idge 

BentoD^^^* 

0582 

Saline 

6 

34  33 

92  37 

285 

6P 

8A 

Hrs.  Etta  C.  Burks 

BeotoQvllle 

0586 

Benton 

1 

94  13 

1295 

6P 

7A 

Earle  L.  Browne 

2  3  5 

BerryvlUe  4  KW 

0616 

Carroll 

7 

36  26 

93  37 

1150 

7A 

David  L.  Stldhara 

3 

c 

Big  Flat 

0662 

36  00 

92  24 

1250 

7A 

CLOSBD  -  -   -   -  - 

1/1/55 

P^k**^ 

^ 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

Big  Lake  Outlet 

0676 

Mississippi 

5 

35  51 

90  08 

238 

N.  W.  Douglas 

Black  Rock 

0746 

7 

91  06 

259 

7A 

Lee  W.  HcKenney 

3 

Blakely  Uountalo  Dan 

0764 

Garland 

3 

34  36 

93  11 

426 

8A 

Corps  of  Engineers 

3  6 

c 

0798 

Yell 

1 

35  06 

93  39 

455 

HID 

Corps  of  Engineers 

Bluff  City 

33  41 

Paul  U.  Adams 

Blythevllle 

0806 

msslselppl 

5 

35  56 

6P 

Ivy  W.  Crawford 

Boonevllle 

0830 

Lofian 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

Cleo  E,  Yandell 

2  3  5 

c 

BotklDburg 

0842 

Van  Buren 

7 

35  39 

92  30 

1200 

HID 

Thomas  H.  Pearson 

c 

BoughtoD 

0848 

3 

33  52 

93  20 

235 

Iris  Elmure  Wicker 

White" 

35  25 

91  28 

Harsball  Blckmon 

BMnkley 

0936 

Honroe 

7 

34  54 

91  10 

205 

5p 

5P 

Robert  D.  Schaefer 

2  3  5 

7  C 

Buffalo  Tower 

1010 

35  52 

93  30 

7A 

Beulah  F.  Fowler 

Bull  Shoals  Dam 

1020 

36  22 

92  34 

460 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

1052 

MisBissippi 

2 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.  A.  Hale 

Cabot  4  3W 

34  57 

92  04 

289 

5P 

1132 

Izard 

7 

36  08 

92  08 

400 

7A 

Austin  D.  Harris 

Ouachita 

3 

7A 

John  W.  Knight 

2  3  5 

Camden  2 

1154 

3 

33  35 

92  51 

155 

HID 

Edith  Z.  Lehman 

c 

Canp  Chaffee 

1172 

35  18 

94  18 

419 

8A 

8A 

U.  E.  Army 

2  3  5 

Searc*^" 

^ 

35  52 

92  44 

HID 

c 

Carlisle  1  SW 

1224 

Lonoke 

1 

34  47 

91  45 

235 

8A 

John  Lv  Tait 

3 

Carpenter  Dam 

1238 

Garland 

3 

93  01 

Ark.   Pwr  k  Sgt  Co. 

c 

Clarendon 

1442 

Vonroe 

7 

34  41 

91  18 

172 

7A 

B.  F.  Northern 

3 

ClarkevUle 

1455 

Johnson 

1 

35  28 

93  28 

436 

6P 

6P 

Dr.   Irving  F.  Beach 

2  3  5 

35  35 

92  28 

510 

7A 

Earl  B .  Rlddick 

Cold  Springs 

1520 

Scott"^° 

3 

34  58 

93  54 

1250 

7A 

Hargaret  Zornes 

3 

Combs  3  SE 

1574 

7 

35  48 

93  48 

1400 

HID 

Haude  C.  Brashears 

J, 

Compton 

1582 

Newton 

7 

36  06 

93  18 

2166 

HID 

William  L.  Blnam 

c 

1596 

Faulkner 

35  05 

92  27 

309 

5P 

SP 

G.  Y.  Short 

2  3  5 

Corning 

36  24 

90  35 

7A 

7A 

Mrs.  Laura  Polk 

Cotter 

1640 

Baxter 

7 

36  17 

92  31 

Robert  T.  Fielding 

1666 

Polk 

34  26 

94  25 

1050 

7A 

Joe  c.  Allen 

3 

CroBsett  7  S 

1730 

Ashley 

3 

33  02 

91  56 

175 

SP 

SP 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Crystal  Valley 

1750 

Pulaski 

J 

Vlrda  Byrd 

Daisy 

1814 

Pike 

3 

Ferna  Jones  Tedder 

DanascuB 

Faulkner 

1 

35  22 

92  25 

705 

7A 

■llliam  A.  Brown 

3 

Danville 

1834 

Yell 

35  03 

93  24 

370 

7A 

J.  A.  Houdy 

3 

7 

Dardaoelle 

1838 

Yell 

1 

35  13 

330 

6P 

7A 

Gretcben  Goodler 

2  3  5 

Oe  QuecD  ? 

5P 

7A 

2  3  5 

7 

Denver  2  E 

1956 

Boone 

7 

36  23 

1028 

HID 

Clarence  E.  Collins 

c 

Dermott 

1960 

Chicot 

2 

33  31 

91  26 

140 

8A 

L.  W.  Wilson 

3 

196S 

Prairie 

7 

34  58 

91  30 

204 

7A 

7A 

C.  J.  Rister 

2  3  5 

1982 

Johnson 

1 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

Earnest  C.  Campbell 

2  3  5 

2148 

33  53 

91  30 

162 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Dumas  2 

2150 

Desha 

2 

33  53 

91  30 

165 

HID 

Ark.    Pwr  1.  Lgt  Co. 

c 

Washington 

7 

35  57 

93  59 

1243 

Goldie  E.  Brink 

Eagle  Gap 

2204 

Scott 

1 

34  43 

94  19 

1150 

7A 

Haxlne  H.  Booper 

3 

El  Dorado  CAA  AP 

2300 

Union 

3 

33  13 

92  48 

252 

yiD 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

2356 

Carroll 

36  24 

1465 

6P 

6P 

2  3  5 

7  C 

Evening  Shade 

2366 

7 

36  05 

91  37 

490 

7A 

Opha  Wolfe 

3 

Fayettevllle 

2442 

1 

36  05 

94  10 

1370 

7P 

Charles  F.  Ford 

2  3  5 

Fayettevllle  CAA  AP 

2443 

Washington 

7 

36  00 

94  10 

1253 

UID 

HID 

U.S.  Civil 'A*TO  AdA 

2  3  5 

Payettevtllo  K^ip.  Sto. 

2444 

Washington 

7 

36  06 

1270 

5P 

5P 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

7 

Fllppln  CAA  AP 

252S 

36  18 

92  36 

700 

HID 

HID 

2  3  5 

Fordyce  6  W 

2540 

Dallas 

3 

33  49 

92  31 

280 

5P 

5P 

John  Yeager 

2  3  5 

2544 (Little  River 

33  43 

94  24 

HID 

Leslie  p.  Callens 

J, 

Forester  4  WKH 

2556 

Scott 

1 

34  47 

93  53 

660 

7A 

Hrs.  L.  L.  Nelson 

3 

2564 

St.  Francis 

5 

90  47 

261 

HID 

Thomas  A.  Hoore 

C 

Fort  Smith  VB  Airport 

Sebastian 

94  22 

456 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Fort  Smith  Water  Plant 

2578 

Crawford 

1 

35  39 

94  0  9 

793 

SP 

7A 

R.  J.  Schoeppe 

2  3  5 

Fountain  Bill 

2538 

Ashley 

3 

33  21 

91  50 

175 

6P 

Jethro  R.  Denson 

3 

2670 

Bempstead 

33  37 

93  48 

260 

BA 

Ina  J.  Logan 

3 

2760 

7 

35  07 

91  26 

200 

7A 

Bessie  E.  Akers 

3 

Gilbert 

2794 

7 

6P 

7A 

2  3  5 

7  C 

Glenwood 

2842 

Pike 

3 

34  20 

93  33 

547 

7A 

Myrtle  I .  price 

3 

2908 

Polk 

34  14 

94  20 

920 

SS 

7A 

W.  E.  HcVay 

2  3  5 

2922 

Yell 

1 

34  53 

93  41 

498 

7A 

Willie  Pondergrass 

3 

GreerForest 

2930 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

Elson  B.  Schmidt 

2  3  5 

7 

2946 

Carroll 

7 

36  20 

93  26 

1350 

7A 

Obed  B.  Wilson 

3 

Green  Hountaln 

2952 

Stone 

7 

7A 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

2962 

Faulkner 

35  14 

92  23 

^360 

Thomas  E.  Cantrell 

Greenwood 

2976 

Sebastian 

35  13 

94  15 

518 

7A 

Dorothy  H.  Been 

3 

Gurdon 

3074 

Clark 

3 

33  54 

93  09 

210 

7A 

Roy  S.  Robbs 

3 

Huaptou 

3098 

Calhoun 

3 

33  32 

92  28 

202 

SA 

Hardy 

3132 

Sharp 

7 

36  19 

91  29 

362 

HID 

Theresa  Donaldson 

C 

3164 

7 

36  14 

93  07 

6P 

2  3  5 

Beber  Springe  3  SW 

3230 

Cleburne 

7 

35  28 

92  03 

- 

HID 

C 

3235 

1 

35  28 

92  58 

555 

Dorothy  H.Spilsbury 

3 

Belena 

3242 

Phillips 

90  35 

200 

6P 

7A 

2  3  5 

BenderaoD  2  W 

3258 

Buter 

7 

36  22 

92  16 

7P 

Emll  W.  Bentzien 

3 

Bope  3  KE 

3428 

Benpstead 

33  43 

93  33 

375 

8A 

7A 

Cecil  U.  Blttle 

3438 

Uontgomery 

3 

34  22 

93  41 

700 

7A 

Lona  A.  Shields 

3 

3442 

* 

94  22 

337 

6A 

Elizabeth  W.  Friday 

3 

Bot  Springs  1  HUE 

3466 

93  03 

5P 

5P 

2  3  5 

Buntsvllle 

3540 

Uadlson 

7 

36  05 

93  44 

1453 

HID 

Hay  pearl  Uarkley 

C 

3556 

3 

33  02 

-92  05 

60 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

35S4 

Little  River 

33  35 

300 

8A 

W.  E.  HcDowell 

3600 

Newton 

7 

36  01 

93  11 

857 

7A 

3 

Jeaslevllle 

3704 

Garland 

3 

34  42 

93  04 

H^s*^Velia'*H"'^Dunn 

3 

Jonesboro 

3734 

Craighead 

7 

35  50 

90  42 

345 

6P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

7 

3862 

1 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  Waller 

2  3  5 

KlngEl and 

3904 

Cleveland 

3 

33  50 

92  16 

214 

HID 

Claudie  W.  Bunter 

C 

Lake  City 

3998 

Craighead 

5 

35  49 

90  26 

230 

7A 

3 

Lamar  2  SR 

4019 

1 

35  26 

93  25 

550 

HID 

C 

4060 

Pike 

34  19 

796 

7A 

3 

Lead  Bill 

4106 

Boone 

7 

36  24 

92  54 

710 

TP 

7P 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

4116 

Crawford 

35  42 

94  19 

1000 

7A 

U.S.  Forest  Service 

3 

4134 

Grant 

3 

34  10 

92  35 

261 

7A 

J.  R.  Rhodes 

3 

'Little  Rock  WB  Airport 

4248 

1 

34  44 

92  14 

257 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Little  Rock  Filt.  PI. 

4250 

1 

34  46 

92  19 

512 

HID 

L.  R.  Water  Works 

3 

Lost  Corner 

4324 

7 

35  34 

92  50 

1550 

7A 

Catherine  Russell 

3 

Louann  2  SE 

4332 

Dnlon 

3 

33  22 

130 

6P 

Flora  A.  Bamilton 

3 

t  DRAINAGE  CODS: 


Nlmrod  Dam 
Norfork  Dan 
Odell 


ryvllle 
e  Bluff 
e  Bluff  ( 


Russellville 


Statio 


HadlBon 


ay  Lock  t  Dam 


iln  Home  C.  of  E. 


Frai 


Idan  Tower 
ley 

am  Springs 
hville 
Sparkman  4  B 


Sugar  Gi 
Sugar  Li 
Taylor 
Tezarkai 


Ridge  CAA  AP 


Washita 
:  Fork 
illng 


Danville  SCS 


Ashley 

Calhoun 
onway 

Logan 


3228  I 
1835  ' 
6403  1 
5514  . 


hlngton 
Hontgomery 
Howard 

isslppl 


County 


Hontgomery 

Randolph 

Ashley 


Logan 
Cleburm 
Colunbl, 
Hiller 


35  00 
33  19 

33  20 

34  23 


36  04 
34  35 

33  35 


35  07 

34  33 

35  10 
20 

36  20 
35  52 
35  36 
35  34 
34  10 

34  00 

33  57 

34  07 

34  14 

35  36 

34  57 

36  IS 

35  48 
34  38 


35  43 

34  37 

35  29 


35  16 
35  57 
35  00 


33  04 

34  26 

33  57 

36  20 

35  18 

34  23 

36  27 


33  22 

33  54 

34  53 
34  29 

34  28 

35  18 


35  40 

36  24 

34  54 

35  5 


33  41 
35  34 
35  44 

34  57 


93  05 
90  43 
93  14 


92  27 

92  45 

93  38 


89  58 

92  49 

93  50 

90  29 


92  49 

92  00 
91  56 

93  54 

90  59 

91  30 
93  23 

93  23 

92  51 
'93  53 

94  02 
92  54 


94  00 

93  OS 
91  59 

94  06 
91  2 
90  56 


94  06 
93  28 
90  46 


Obser- 
vation 
time 


2  3  5 
2  3  5 


Lola  I.  Dollar 
LoreD  R.  Jones 
Earl  E.  Graham 
Ark.  Pwr  tt  Lgt  Co. 
Malvern  Fire  Dept. 

John  H.  McKee 
Univ.  or  Arkansas 
William  M.  Crick 


E.  W.  St.  John  2  3  5 

Arkansas  A  It  U  Col.  2  3  5 
Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 


Refer 

to 
tables 


7P  U.S.  Forest 


Corps  of  Engli 


Westfall 
.  Word 
D.  Summers 


Guy  Cook 

e  Wakefield 

o  Station  FCDRS 


V.  HcLean 
H.  Weeks 
Bonny  L.  Allen 
Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 


ward  Fowler 
S.  Forest  Service 
sh  b  Wildlife  Scr 
William  S.  Buckley 


restry  Cobub  . 
Bradford 


Hubert  Bake: 


0L08BD   _-  - 

Idella  O.  Norwood 
U.S.  Weather  Bureau 


Nora  Lee  Hayberry 
Effle  D.  LI 


2  3  5  7 

2  3  5  6 
3 

11/10/54 
3 

2  3  5  6 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5      7  C 

2  3  5 

3,^116/55 
2  3  5  7 


Oil  Cc  2  3  5 


U.S.  Fo] 


L.  H.  Snead 
D.  O.  Anderson 
Clyde  F.  Ueadors 
Miles  B.  Turner 
Wm.  H.  Courtney 


NEW  STATIONS 


7  35  32 

I  35  04 

7  36  23 

I  35  38 


92  01 

93  24 
91  50 
93  27 


.  of  Sugar  Loaf  Hounta 


ARKAMSAB     2.   HISSISSIPPI     3.  OUACBITA     4.    RED     5.  BAINT  FRANCIS 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  miles  and  direction  froBn  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Decayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unlt'ss  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F  .  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  an  Tables  3,  5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTP 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  sain7>leK  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  Stale  CI imatologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AU     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

U      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month, 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  iP?de  pvyable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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U.  S.  DEPARTMENT O^*  COMMERCE  LIBRARY 


SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFEH,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


DECEMBER  1955 
Volume  LX        No.  12 


ASHEVILLE:  1956 


ARKANSAS  -  DECEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


December  was  quite  cold  and  extremely  dry.     Temperatures  averaged  41.1  degrees 
or  2.0  degrees  below  normal.     Rainfall  averaged  1.18  inches  or  28%  of  normal. 
The  only  drier  December  of  record  was  1896  when  the  average  precipitation  for 
the  month  was  0.84  inch.     The  weather  was  favorable  for  outdoor  work  which  con- 
sisted of  the  usual  late  fall  activities. 

A  series  of  storms  crossed  Arkansas  during  December,  producing  some  rather  pro-  ] 
nounced  cyclic  temperature  characteristics.     Each  cycle  included  rising  tempera- 
tures, a  wind  shift  with  the  frontal  passage,  then  plunging  temperatures.     De-  ; 
cember  1st  was  quite  cold  with  daily  mean  temperatures  near  the  freezing  mark.  t 
By  the  3d,  temperatures  were  in  the  70' s  before  the  first  cold  front  passage. 
The  7th  was  seasonably  mild  but  the  second  storm  dropped  the  temperatures  to 
below  freezing  by  the  9th.     Other  fronts  crossed  the  State  on  the  14th,  17th 
and  18th,  24th  and  25th,  and  on  the  29th.     In  general,  below-normal  temperatures  i 
prevailed  except  on  the  3d,   7th,  18th,  and  23d  to  29th.     The  most  severe  weather 
followed  the  frontal  passage  on  the  14th.     Modified  Arctic  air  poured  into  the 
State  bringing  the  coldest  temperatures  of  the  month  on  the  15th  and  16th.  All 
stations  registered  their  lowest  minimums  on  the  16th.     Minimums  on  that  date 
ranged  from  3  degrees  at  Batesville  Livestock  to  17  degrees  at  Helena,  Pine 
Bluff,  and  Stuttgart.     Unusually  high  maximums  were  registered  over  the  entire 
State  on  the  day  before  Christmas.     Maximums  on  that  date  were  mostly  in  the  i 
middle  70' s  and  lower  80' s.     The  temperature  at  Lead  Hill  reached  84  degrees  on 
the  24th.     A  cold  front  on  Christmas  Eve  started  another  downward  temperature  | 
trend  and  the  frontal  passage  on  the  29th  dropped  the  temperatures  to  below  nor- 
mal.    The  last  two  days  were  rather  cool.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from 
36.0  degrees  at  Batesville  Livestock  to  47.8  degrees  at  Crossett  7S .  Monthly 
mean  temperatures  were  below  normal  at  almost  all  stations.     In  general  the 
greatest  departures  were  in  the  northern  part  of  the  State. 

Practically  all  the  precipitation  for  the  month  occurred  during  the  first  three 
days.     Totals  were  mostly  less  than  0.50  inch  along  the  northern  edge  of  the 
State  and  at  a  few  stations  in  the  west  central  section.       Southeastern  Arkansas 
received  more  than  2.00  inches  and  a  few  stations  in  the  extreme  southeast  re- 
ceived more  than  3.00  inches.     The  greatest  total,  4.35  inches,   fell  at  Crossett 
7S .     Precipitation  was  below  normal  over  the  entire  State.     Deficiencies  ranged 
from  slightly  more  than  an  inch  in  the  extreme  southeast  to  more  than  4.00  inches 
at  Warren  and  El  Dorado.     Many  stations  lacked  at  least  3.00  inches  of  receiving 
their  December  normal  amounts.     Snow  flurries  were  rather  widespread  over  the 
State  although  numerous  stations  received  no  snow.     Measurable  amounts  fell  at  a 
few  locations  in  the  extreme  east  central  and  over  several  counties  in  the  north- 
western part  of  Arkansas.     The  greatest  amount  3.0  inches,   fell  at  Odell. 

Very  little  rain  occurred  during  December  after  the  3d  and  the  soil  moisture  was 
badly  depleted  by  the  end  of  the  month.     Streams  were  low.     There  were  a  few  grass 
fires.     Winter  grains  and  cover  crops  made  slow  progress.     Farm  work  continued 
through  most  of  the  month  except  during  the  cold  weather  on  the  15th  and  16th. 
Outside  work  included  butchering,  caring  for  livestock,  clearing,  cutting  wood, 
fencing,  gathering  corn,  cutting  stalks,  plowing,  disking,   fertilizing,  pulling 
cotton,  pruning  orchards,   and  harvesting  pecans.     The  pecan  harvest  was  near 
completion  by  the  middle  of  the  month.     Livestock  continued  in  good  condition 
through  most  of  the  month.     At  the  end  of  December,   their  condition  was  fair. 


Lucius  W.  Dye 
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FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
TEXARICANA  WB  AIRPORT 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 
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NNE 
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s  s  s 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


7.1 
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Relative   humidity  averages  - 
peiceot 


Number  ol  day*  writh  precipitation 
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ARKANSAS 
DECEMBER  1965 
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COMPARATIVE  DATA 


Tempsratuje 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Predpltatian 

Tmi 

• 

e 

e  a 

Year 

e 

*  =3 

Year 

• 

1 

1 

1 

« 

s 

0-3 
*  t 

1 

1 

t 

? 

• 

> 

Ave 

e  /^ 

< 

Ave 

1 

0 

> 
< 

Ave] 
■noi 

? 
< 

.ja 
X 

i 

3 

Avei 

1  s 
<  8 

1891 

46.9 

72 

13 

4.69 

1916 

42. 1 

82 

-16 

3.35 

4.5 

1941 

44.7 

80 

14 

3.67 

0.3 

1892 

40.9 

83 

-10 

8.79 

0.7 

1917 

34,? 

81 

z2X- 

1.29 

6.2 

1942 

42.7 

80 

16 

4.87 

0.6 

1893 

45.4 

79 

3 

1.  83 

T 

1918 

47.6 

88 

9 

S.62 

0.2 

1943 

40.7 

82 

-5 

3.43 

0.7 

1894 

44.6 

82 

-11 

3.48 

1.3. 

1919 

40.4 

78 

1 

1.94 

T 

1944 

38.0 

76 

4 

7.86 

0.4 

1895 

43.8 

78 

5 

3.  96 

1.4 

1920 

43.2 

74 

6 

S.95 

0.4 

1945 

37.7 

79 

-12 

2.25 

2.  1 

1896 

45.8 

81 

8 

0.84 

T 

1921 

47.1 

82 

11 

2.78 

T 

1946 

48.3 

81 

4 

4.  18 

0.6 

1897 

40.3 

81 

10 

6.00 

2.2 

1922 

47.8 

86 

12 

4.59 

T 

1947 

44.2 

78 

10 

4.22 

0.2 

1898 

39.5 

76 

-4 

1.87 

2.9 

1923 

49.1 

80 

9 

6.24 

T 

1948 

44.3 

83 

8 

4.03 

T 

1899 

41.0 

74 

8 
10 

4.08 

1.3 

1924 

41.4 

86 

-8 

3.65 

0..3 

1949 

44.9 

85 

9 

4.77 

0.1 

1900 

44.9 

82 

2.76 

T 

1925 

40.2 

81 

-6 

1.71 

0.3 

1950 

38.6 

81 

-  8 

1.25 

1.3 

1901 

38.  5 

87 

-6 

4.42 

1.3 

1926 

43.3 

79 

-3 

7.  15 

2.1 

1951 

43.9 

84 

-  1 

3.76 

T 

1902 

40.8 

75 

5 

5.71 

3.3 

1927 

40.  9 

84 

-2 

4.  18 

0.1 

1952 

42.7 

80 

12 

3.66 

T 

1903 

39.7 

74 

6 

3.44 

0.7 

1928 

43.4 

87 

10 

4.41 

T 

1953 

41.1 

72 

0 

3.15 

T 

1904 

42.9 

80 

3 

5.  10 

0.6 

1929 

44.4 

82 

-5 

3.S4 

2.7 

1954 

43.1 

75 

8 

4.75 

0.5 

1905 

38.5 

69 

7 

4.  96 

1.4 

1930 

40.6 

83 

9 

2.58 

0.9 

1955 

41.1 

84 

3 

1 .18 

0.1 

1906 

46.5 

83 

10 

5.64 

0.2 

1931 

48.7 

78 

17 

7.79 

T 

1907 

44.4 

85 

11 

2.70 

0.7 

1932 

39.  9 

79 

-5 

7.86 

3.6 

1908 

46.0 

82 

11 

1.50 

0.2 

1933 

49.3 

83 

11 

5.41 

0.1 

1909 

35.3 

82 

1 

5.26 

3.2 

1934 

41.5 

74 

4 

3.78 

0.2 

1910 

40.8 

75 

9 

3.57 

0.8 

1935 

37.6 

73 

-4 

2.  95 

2.8 

1911 

43.0 

78 

3 

7.00 

1.0 

1936 

45.5 

78 

13 

5.32 

T 

1912 

41.7 

76 

8 

2.63 

1.2 

1937 

42.2 

78 

0 

4.61 

0.1 

1913 

43.6 

77 

14 

3.26 

2.3 

1938 

44.6 

74 

6 

2.93 

T 

1914 

36.1 

70 

-11 

6.26 

4.3 

1939 

45.5 

84 

5 

2.46 

1.4 

1915 

43.  9 

78 

11 

4.73 

0.3 

1940 

46.7 

77 

14 

3.90 

T 

B«KlDDlng  with  1955,  averages  have  been  weighted  according  to  area  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  In  this  table  for  earlier  years. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Aveiage 
Maximum 

Average 
Minimum 

Aveiage 

Departure 

From  Normal 

Higheil 

Date 

Loweat 

O 

Degree  Days 

No,  ol  Days 

s 
.2 

Departure 

From  Normal 

Q 
1 

2 

6 

e 

■e 

a 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  Dayi 

Max 

Min 

1 

h 

Date 

5 
I 

i 

e 

0 

3 

s 

0 
i-t  0 

"oj 

n  £ 

3  k 

HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

53. 8M 

30. 3M 

42  .  IM 

1.7 

84 

2  5 

12 

16 

728 

0 

0 

0 

0.00 

3.82 

0.00 

0.0 

0 

0 

0 

0 

ASHDOWN 

57.  1 

33.2 

46.2 

82 

24 

10 

16 

611 

0 

0 

16 

0 

1.57 

1.57 

1 

0.0 

0 

1 

1 

BENTON 

53.0 

28.2 

40.6 

1.4 

80 

24 

8 

16 

749 

0 

0 

21 

0 

2.  13 

0.95 

2 

T 

0 

1 

0 

BENTONVILLE 

48. AM 

25.  IM 

36. 8M 

2  .0 

76 

24 

10 

16 

870 

0 

1 

25 

0 

0.39 

2.07 

0.37 

0.5 

0 

0 

0 

BOONEV ILLE 

54.5 

29.7 

42.  1 

83 

24 

1  1 

16 

701 

0 

0 

19 

0 

0.50 

0.  38 

T 

T 

1 

0 

0 

CAMP  CHAfFEE  AM 

51  .CM 

24. 5M 

37. BM 

81 

25+ 

10 

16 

839 

0 

0 

26 

0 

0.73 

0.73 

0.5 

T 

1 

1 

0 

CLARKSVILLE 

54.0 

29.4 

41.7 

79 

24 

11 

16 

712 

0 

0 

21 

0 

0.32 

0.32 

0.0 

0 

0 

0 

CONWAY 

53.0 

31.2 

42.1 

0.9 

80 

24 

13 

li 

700 

0 

0 

17 

0 

1.37 

2.94 

0.77 

0.0 

0 

2 

0 

DARDANELLE 

54.  1 

30.4 

42.3 

0.5 

81 

24 

15 

16 

702 

0 

0 

21 

0 

0.93 

2.61 

0.  74 

2 

0.0 

0 

1 

0 

DE  QUEEN 

56. 2M 

29. 9M 

43.  IM 

2.1 

82 

24 

1  1 

16 

675 

0 

0 

0 

1.28 

2.61 

1.28 

1 

T 

0 

1 

1 

Precipitation 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


arkansa: 
december  195: 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Daye 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

& 
0 

8^ 
•-i  0 

5  * 
a> 

°  1 

5  J 

In  » 
rt(0 

0  J 
•  "3 

Offl 

DEVILS  KNOB 

Hi  1 

37  8 
* 

72 

2  4 

I  I 

1  6 

63  7 

0 

3 

2  2 

0 

0,52 

0.30 

2 

1.0 

1 

2 

0 

0 

EUREKA  SPRINGS 

3  1  •  2 

5 

Q 

2  i 

0 

0.37 

-  2*61 

0.37 

T 

J 

0 

FAYETTEVILLE 

^  • 

39*2 
• 

7  5 

2  4 

10 

1  6 

793 

0 

1 

2  3 

0 

0,50 

0.48 

0.4 

0 

I 

0 

0 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

^1  *  I 

24,3 

\ 

2  4 

0 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

38*5 

-    1  6 

7  5 

24 

1  6 

813 

0 

2  6 

Q 

0.54 

-  2.24 

0.51 

0.2 

1 

I 

FL I PP I N   CAA  AP 

4q  1 
• : 

^  • 

3  7,0 

79 

24 

g 

1  6 

861 

0 

1 

2  6 

0,37 

0,25 

J 

J 

J 

FORT    SMITH   WB   AP  R 

/■/ 

•  ^ 

-   2  5 
* 

^6 

769 

2 

2  ]_ 

-   2  48 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

39"4M 

77 

24 

16 

786 

0 

2  5 

0 

0,68 

0*68 

J 

X 

GILBERT 

23*9 

39'  1 

24 

16 

79  5 

26 

0 

-  3,13 

0*10 

J 

GRANN I S 

CO  '  9 

3 1 .  7M 

42  ,  8M 

-  1.7 

77 

2  4 

1  1 

1  6 

684 

0 

0 

0 

1.15 

-  3,83 

0,94 

0.0 

0 

2 

GRAVETTE 

^9*6 

24,5 

3  7.1 

- 

77 

24 

It 

1  6 

859 

0 

2  6 

0 

0.42 

-  1,96 

0.42 

T 

T 

I 

I 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  AM 

HARR I  SON 

2  t  •  V 

^  ' 

: 

_ 

HOPE   3   NE  AM 

si*n 

83 

?s 

AO? 

1  8 

1*81 

2*83 

1  *oo 

0*0 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

H 

• 

0*2 
* 

79 

?4 

16 

hU? 

0 

0 

14 

0 

1.12 

-  3.51 

0,85 

X 

3 

0 

LEAD  HILL 

^1  *  T 

865 

Q 

2  8 

J 

J 

^ 

LITTLE   ROCK   WB   AP  R 

* 

80 

24 

16 

69  3 

1  4 

Q 

1.93 

-  2.15 

0.95 

J 

X 

MALVERN 

55  1 

30*9 

43*0 

8 1 

2  4 

1  6 

6  76 

2  0 

1  .  60 

1.08 

J 

0 

2 

2 

PiArnr'lUIrl  i)rKllNU 

50*  A 

2  5*  3M 

3  7,  9M 

1  4 

78 

631 

0,55 

-  2.72 

0,30 

30 

0.0 

0 

2 

Q 

MARSHALL 

?  7  'oM 

1  '0 

79 

24 

1  6 

77  8 

2  3 

Q 

0,19 

-    3  , 

0,19 

T 

I 

0 

32*1 

42  *0^ 

_  0.6 

73 

2  4 

1 3 

16 

1 

1  9 

Q 

0  .  94 

-  3,05 

0,62 

0.0 

0 

2 

MORR I L  T  ON 

52  *  9 

- 1  *n 

42*0 

79 

2  0 

1  6+ 

70  5 

0 

0 

2  0 

0 

0.76 

-  3,26 

0,51 

J 

0 

2 

MOUNT    IDA  AM 

2  5  *2M 

38'4M 

4*6 

- 

2  5 

0 

Q 

2  6 

Q 

-  3.50 

0.0 

45  ^ 

2  8,7 

37.1 

72 

24 

1 0 

g 

859 

0 

2  1 

0 

0,43 

0.43 

1 

1 

1 

c 

0 

MOUNTAIN  HOME 

^y,9 

27,5 

38,7 

-  1.2 

78 

24 

9 

16 

605 

Q 

2  3 

Q 

0.17 

-  3.37 

0,17 

1 

T 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN   HOME   C   OF   ENG  AM 

48.5 

24,0 

36.3 

79 

25 

9 

16  + 

883 

0 

\ 

2  7 

Q 

0,  30 

0.  11 

J 

T 

T 

1  + 

1 

0 

0 

NARROWS   DAM  AM 

54,5 

29,2 

41.9 

81 

25 

10 

16  + 

709 

1  9 

Q 

1  ,  32 

0.90 

0.0 

0 

2 

1 

NASHVILLE   PEACH   5UBSTA  AM 

53.3 

30,3 

41.8 

80 

25 

10 

1  6 

712 

1  8 

1  .46 

1  .  12 

T 

T 

1 

2 

1 

NIMROD  DAM  AM 

52,0M 

25. 4M 

38.  7M 

8 

16 

606 

0 

0 

25 

0 

1  ,04 

0.62 

0.0 

0 

2 

1 

OKAY 

56.3 

33.5 

45.9 

-  0.7 

83 

24 

1  1 

16 

593 

0 

0 

14 

0 

1  .  70 

-  3.45 

1.58 

0.0 

0 

1 

1 

_    ^  ^  2 

8  1 

1 0 

0 

0 

24 

0 

-  2.02 

0.39 

7 

0 

2 

0 

0 

PAR^S 

53  •  9 

28,6 

41.3 

83 

2  4 

1 2 

1  6 

72  8 

0 

0 

23 

0 

0,63 

0.63 

T 

,  J 

10 

\ 

0 

PE  RR  YV  I L  L  E 

54.  3  M 

2  8,  5M 

41 »  4M 

-  0.4 

1  3 

1  6 

73  3 

0 

0 

0 

0.65 

-  3.33 

0,62 

0.0 

0 

1 

\ 

0 

50,7 

3  8.8 

~  0.4 

78 

2  4 

9 

1  6 

80  6 

0 

0 

23 

0 

0  »  40 

-  2,04 

0  .  40 

0.5 

0 

1 

0 

0 

RU5SELLV I LLE 

53,7 

29*4 

41,6 

_  0,2 

81 

2  4 

1  2 

1  6 

717 

2  2 

0 

0.66 

-  2.69 

0,57 

0*0 

0 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

78 

2  4 

0 

0 

0 

0.0 

0 

SIL0AMSPRIN6S  AM 

4a  6 

2  3.6 

36,  1 

7  7 

2  5 

7 

I  6 

50  7 

0 

1 

2  5 

0 

0.39 

0,38 

0.4 

T 

1  + 

1 

0 

0 

53*2M 

1  4 

1 2 

742 

Q 

1  8 

0 

0.55 

-  2.88 

0.55 

T 

T 

10 

I 

I 

0 

TEXARKANA   WB   AP  R 

/  / 

55*5 

35*9'^ 

4  5.7 

■'  *  3 

b3 

^4 

16 

0 

0 

1  3 

0 

1.75 

-  3,09 

1,71 

T 

0 

1 

\ 

TURNP I KE 

45*3M 

27*  6M 

70 

"^4 

1 2 

1  6 

8  7  5 

Q 

3 

22 

■Q 

0.72 

-  3,49 

0,53 

T 

T 

1 

2 

I 

0 

W ALORON 

5  5,3 

40,7 

62 

7 

6 

7  50 

Q 

2  4 

Q 

0,32 

-  3,28 

0.32 

0.0 

0 

1 

0 

0 

u  M  1  T  F    (?nr  If 

VV  n  1  1  L     >MJ^_  N 

5 

• 

37,9 

70 

■^4 

0  + 

633 

2  1 

Q 

0,72 

2,5 

2 

1 

I 

I 

0 

D I  V  I S I  ON 

4." 

-,  ^ 

0.77 

-    t  •  V  9 

0.2 

DELTA   0  I  V  i  S I  ON 

ARK  ADE  L  PH I  A 

* 

4  3.7 

7  y 

16 

65  3 

0 

0 

1  5 

0 

1  80 
* 

-  3.24 

0.75 

0*0 

0 

2 

0 

o  A 1  n   V  M  n  D 

^  1  '  q 

t  A  'n 

0.0 

OATFc\/ri  1  r   1  iv/FCTni^f  am 

^  7  '  \ 

HQn 

7  7 

n  *  7A 

0 

nATCc\/iiiF    1     amh    n    Wf*t  i 
□  Alt-DVlLLt    L    Anu    U    IH\J  i 

?^  * 

'  *  ^ 

1  h 

7A? 

_ 

2  3 

- 

_ 

0  '  44 

_ 

0 

- 

0 

BLtI ntVJLLt 

*^ 

c*  c 

2  8.5 

1  ^ 

*  AQ 

7  '  ft? 

n  ' 

n  D  T  Ml'  1    F  V 

5  3,1 

2  9  .  OM 

1  "  1  M 

^ , 

2,7 

7 

78 

2  4 

1 0 

! 

7^  A 

736 

7n 

HAS 
0  ,  65 

A*  AA 

rAMflFWl  AM 

55.7 

3  0,  9M 

4  3.  3n 

-  2.0 

8  3 

2  5 

1 2 

1  6 

66  b 

0 

1  q 

1,95 

1  '  1  ^ 

CORN  I N G  AM 

t  A  * 

3.2 

72 

ol 

1  \ 

^TR 

a' 

* 

-1  *  AA 

n  'n 

CROSSETT    7  S 

^7.  6M 
* 

* 

1  .2 

24 

1  A 

A^  7 

0 

\l 

• 

7  7ft 

n  ft 

no 

J: 

CUMM I NS   F A  RM 

54.2 

a/*  ^ 

8  1 

2  4 

1 6 

1 6 

n  7A 
1*7^ 

* ,  f 

n  n 

DES   ARC  AM 

'  ^ 

^  t  '  0 

39.2 

I  J 

2  5 

it 

16  + 

707 

T 

DUMAS  1 

1  *  t 

1  ^ 

A7P 

0 

1  A 

1  '  1  A 

0  0 

EL   DORADO   CAA  AP 

4^. 

24 

16 

An7 
60 

IK 

5^7 

4*55 

FntJ n  v("  F  u 

r  VJK  U  I  ' .  C.     D  w 

3^.2 

45,4 

-  0,5 

80 

2  4 

1  5 

1  6 

608 

?  '  A  1 
\  '  n 

1  '  A7 
* 

HELENA 

^n'  ^ 

0.0 

2  4 

1 1 

1  6 

0 

1  A 

fl 

n  *  tft 

a 

0.0 

J: 

J: 

J  ON  E  S  BORO 

ft 

^  1  *  A 

1,1 

7A 

7A? 

2  1 

1  'n7 

I  3^1 
* 

* 

4 

s  ^  n 

80 

5/* 

1  7 

1  A 

7A1 

- 

1  '  7n 

: 

M  AG NOL I  A   3  N 

50  9 

35  6 

473 

1  6 

24 

1 

16 

551 

2  *0  1 

3  73 

1  '05 

0  '  0 

^ 

MAPIANNA   2  S 

53,5 

32,0 

42,8 

-  1,1 

79 

24 

13 

1  6 

605 

1  ft 

1.50 

-  3.13 

0.  80 

1 

0.0 

0 

4 

MARKED  TREE 

51,1 

2  9,6 

40.4 

-  0.3 

75 

2  4 

1 1 

16 

757 

J: 

?n 

1  ,  79 

-  2.75 

0.90 

4 

T 

0 

4 

MONT ICELLO   3  S 

57,8 

34,0 

45.9 

81 

24 

10 

16 

586 

J: 

2.51 

1.30 

1 

0.0 

0 

3 

NEWPORT 

52.  1 

29,0 

40.6 

-  1.6 

76 

24 

1  1 

1  6 

747 

2  1 

^ 

1.24 

-  2.86 

0.46 

2 

0.0 

0 

3 

0 

PARAGOULD 

^^,9M 

2  7.  7M 

3  8  .  8M 

72 

24 

1  1 

16 

808 

0 

0 

24 

0 

0.78 

-  3.bO 

0.27 

3 

0.0 

0 

4 

0 

PINE  BLUFF 

5  3,7 

3  5.5 

0 

0 

14 

0 

2.23 

1.03 

2 

X 

0 

5 

2 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

53,2 

34.0 

43.6 

81 

24 

15 

16 

660 

0 

0 

16 

0 

2.70 

1  .30 

1 

T 

0 

3 

3 

1 

POCAHONTAS  1 

^9,8 

27, 5M 

3  6.  7M 

-  1.6 

72 

24 

16 

808 

0 

0 

23 

0 

0.47 

-  3.33 

0.40 

2 

T 

0 

1 

0 

0 

PORTLAND  AM 

55,tiM 

3  5.  8M 

45. eM 

-  1.4 

76 

2  4 

575 

0 

0 

17 

0 

2.  80 

-  2.99 

2  .00 

2 

0.0 

0 

3 

2 

1 

PRESCOTT  AM 

50,4 

26.8 

39.6 

-  5,B 

79 

25 

1  1 

16 

782 

2  1 

Q 

2.03 

-  2.63 

1  .06 

1 

T 

0 

4 

2 

1 

SAINT   CHARLES                         '  AM 

52,9 

31.5 

42.2 

80 

25 

14 

16 

703 

0 

0 

20 

0 

2.38 

0.  76 

1  8 

0.0 

0 

4 

3 

0 

SEARCY 

51,3 

31.0 

41.2 

-  1.6 

76 

24 

13 

1  6 

734 

0 

0 

18 

0 

1.  15 

-  3.46 

0.64 

2 

0.0 

0 

3 

1 

STUTTGART 

54, 8M 

34. 7M 

44. 8M 

0.6 

81 

24 

17 

16 

625 

0 

0 

16 

0 

1.48 

-  3.54 

0,95 

3 

T 

0 

4 

1 

0 

STUTTGART    9   ESE  AM 

51,9 

31.6 

41.8 

-  1.4 

78 

25 

16 

16 

714 

0 

1 

19 

0 

2.05 

-  3.25 

0.  86 

2 

T 

T 

1 

5 

2 

0 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

AT. 8 

28.6 

38.2 

72 

3+ 

14 

16 

82? 

0 

1 

21 

0 

0.  79 

0.41 

1 

T 

T 

1 

2 

0 

0 

WARREN 

57,0 

35.2 

46.  1 

0.5 

82 

24 

1  5 

16 

584 

0 

0 

14 

0 

1,51 

-  4.25 

1.4  1 

1 

0.0 

0 

1 

1 

1 

WILSON 

51  .2H 

2b, 6 

39. 9M 

-2.1 

74 

24 

12 

16 

770 

0 

0 

23 

0 

1.23 

-  3.61 

1.^3 

3 

0.0 

0 

1 

1 

1 

WYNNE 

51.1 

30,  1 

40.6 

-  1.7 

77 

24 

10 

16 

753 

0 

0 

22 

0 

1  .34 

-  3.57 

0.60 

1 

0.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

42  .  1 

-  1.9 

1  .  62 

-  3.23 

T 

STATE 

41.1 

-  2.0 

U  18 

-  3.11 

0.1 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


,37   U15  .03 


ftSBOTT 
ftUlCIA 
fcLUM  FORK 

UMlTY   i  NE 

4MT0INE 

aplin  I  w 

*RKADELPMIA  I . BO  .55      . 75 

ARKANSAS  CITY  *.07  .10  1.15 

ASMDOWN  1.^7  1.57 

ATMCNS 
AUGUSTA 
3ALD  KNOS 

3ATESVILL6  LIVESTOCK 
BATESVlLLE  C  AND  D  NO  1 

BEATV  LAKE 
BEAVER 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYvlLLE  ♦  NW 
BIG  FORK. 
BIG  LAKE  OUTLET 
SLACK  ROCK, 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY 
9LVTHEVILLE 
800NEVILLE 
eOUGMTON 

BRADFORD 
BRINKLEV 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT   »  SW 

CALICO  ROCIt 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE   I  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 
COLD  SPfilNOS 
CONWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
OANV  tLLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  W  2.37 
FORESTER  *  WNW  .A5 
FORT  SMITH  WB  AP  R//  .66 

FT  SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 

glEnwood 

GRANN IS 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 

GREEN  MOUNTAIN 
GREENBRIER 

GREENWOOD  .65 
GURDON  1.96 
HAMPTON  1.30 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
rteCTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

HUTT IG  DAM  2.72 

INDEX  l.tiS 

JASPER  .14 

JESSIEVILLE  1.08 

JONESBORO  1*07 

KEO  1.70 

LAKE  CITY  1.22 
>LANGLEY 
LEAD  HILL 
■LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE  HOCK  W8  AP 
LITTLE  ROCK  FILTER  PL 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
iLURTON 

HAD  I  SON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
I^MARIANNA  2  S 


ARKANSAS 
DECEMBER  1955 


Day  ol  month 


M    8   I    ^   I  '°  I 


10     U     12     13     14     15     16     17  18 


T  .Oi 


I         ,0Z  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  DECEMBER  l' 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

2  1 

 L 

3 

4   1  5 

 1  

6 

7  1   8   1  9 

 1  1  

10 

11  1  12 

 1  

13  1  14  1  15 

,  1  1  

16 

17 

'  L 

18 

19 

20  21 

 1  

22    23  24 

 1  1  

25     26  27 

 1  1  

28 

29  1 

 L 

30 

markeo  tree 

1.79 

.12 

.90 

T 

T 

•  02 

•  20 

.19 

.19 

T 

T 

MARVELL 

' MELBOURNE 

.39 

.06 

MENA 

.9A 

.62 

.  32 

T 

T 

T  T 

T 

T 

MONT ICELLO  3  S 

2.51 

1.30 

.09 

.  50 

.51 

T 

•  02 

.09 

T 

T 

MOROBAY  L  AND  D  NO  6 

.40 

1.05 

•  09 

.66 

.30 

.02 

MORR ILTON 

.76 

.25 

•  51 

T 

T 

T 

MOUNT  IDA 

.63 

.51 

•  31 

•  01 

MOUNT  MAGAZINE 

•  43 

T 

MOUNTAIN  HOME 

.17 

.  17 

T 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

.30 

.11 

.09 

T 

.04 

■  06 

MOUNTAIN  VIEW   1  W 

»i*2 

.07 

.23 

.12 

MULBERRY  6  NNE 

•  60 

.80 

T 

1  *32 

.90 

.31 

.03 

.08 

NASHVILLE   PEACH  SUB5TA 

1.46 

1.12 

•  2  5 

.09 

T 

.73 

.73 

NEWHOPE    3  E 

1.46 

NEWPORT 

1.24 

.24 

.46 

T 

.34 

•  04 

T 

•  08 

.08 

NIMROD  DAM 

1.04 

.36 

•  62 

•  06 

.70 

•  60 

.  10  T 

T 

1,07 

.42 

.47 

.08 

.10 

OKAY 

1.70 

1.  58 

•  06 

.06 

OSCEOLA 

i.ia 

T 

.  56 

*  50 

.04 

.08 

OWENSV I LLE 

•  46 

•  38 

•  21 

.77 

T 

T          •O 1 

T 

.56 

•  39 

.16 

T 

.01 

OZONE 

.53 

.25 

.26 

T 

T 

T  T 

PARAGOULD 

.  78 

•  26 

•  12 

•  2  7 

•  03 

.  10 

PARIS 

.63 

•  63 

PARK  I N 

1.19 

T 

.  65 

•  09 

•  09 

.  1  3 

PE  RR  YV 1 LL  E 

.63 

■  62 

.03 

p  1        g LUFF 

2.23 

.32 

U03 

.10 

•  27 

T 

T 

.51 

T 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

2.70 

1  .30 

.02 

.  72 

•  5  7 

•  09 

T 

PINE  RIOGE 

1.12 

.64 

.26 

.22 

POCAHONTAS  I 

.47 

.  40 

.02 

•  05 

PORTLAND 

2.60 

2  .00 

.70 

■  10 

T 

T 

PRE  SC  OT  T 

2.03 

1  .06 

.65 

.  1  3 

.19 

T 

RATCLIFF 

.  56 

.56 

T 

RISON 

2.46 

•  37 

ROGERS 

•  40 

T 

RUSSELLV 1 LLE 

.66 

.57 

.09 

T 

T 

SAINT  CHARLES 

2.38 

.16 

.  77 

.65 

T 

.78 

T 

.02 

SAINT  FRANCIS 

.41 

.21 

.09 

•  05 

•  06 

SALEM 

SEARCY 

1  15 

.15 

.  64 

.05 

.22 

•  07 

.02 

SHERIDAN  TOWER 

SH I RL  E V 

.36 

.04 

.34 

SILOAM  SPRINGS 

.39 

.38 

.01 

T 

5PARKMAN  4  E 

1.69 

I  .  10 

.49 

•  10 

1.85 

1.07 

.53 

.25 

STAR  CITY  2  S 

2.25 

.30 

.98 

.  16 

.56 

.25 

T 

.00 

STUTTGART 

1.48 

.20 

.04 

.95 

.12 

•  17 

T  T 

STUTTGART   9  ESE 

2.05 

.15 

.  86 

.15 

.33 

•  50 

T  ^02 

.04 

.55 

.55 

T 

.40 

.40 

T 

TAYLOR 

2.00 

•  78 

.76 

TEXARKANA  W8  AP  R// 

1.75 

1.71 

•  02 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

TURNPIKE 

.72 

.53 

.19 

WALORON 

.32 

.32 

T 

T 

WALNUT  GROVE 

.  79 

.35 

•  OS 

.26 

T 

T 

.11 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

.79 

.41 

•  05 

•  16 

.02 

•  02 

•  02 

T 

•  02 

.07 

WARREN 

1.51 

1.41 

•  04 

.06 

T 

T 

T 

WASHITA 

.90 

.90 

T 

T 

WHITE  ROCK 

.72 

.65 

.05 

T 

T 

.02 

WHITECLIFFS 

1.59 

1.30 

.20 

.09 

T 

WILSON 

1.23 

.23 

WYNNE 

1.34 

.60 

■  15 

.  15 

YELLV ILLE 

.36 

.38 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1966 


Station 


ALUM  FORK. 
ARKADELPHlA 
ASHDOWN 
BALD  ICN08 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

6ATESVILLE    L   AND   U   NO  I 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLYTHEV ILLE 

BOONEVILLE 

8R1NKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

I 

!  CLARKSVRLE 
CONWAY 
CORNING 

1 

j  CROSSETT  7  S 
,  CUMMINS  FARM 
i  DAROANELLE 

OE  QUEEN 

DES  ARC 

OEWILS  KNOB 

DUMAS  1 

EL  DORADO   CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FOROYCE   t>  W 

FORT   SMITH  HB  AP 

FT   SMITH   KATER  PLANT 


SREEN  MOUNTAIN 
HARRISON 
HELENA 
HOPE  3  NE 


Day   Ol  Month 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


i9  54 
i2  35 


3"!     55  73 

2A     33  39 


38     56  75 


35  51  76 
29     32  36 


27     33  4'. 


35     62  6B 


39  63 
30  34 


35  64  70 
22     33  52 


48     46  67 

24     33  45 


38  35 
20  31 


28  32  45 
35     52  77 


19     30  32 


30     41  62 


39  67  72 
31      36  59 


35  55 
30  32 


31      34  48 


38  47  66 
19     28  42 


28  43  67 
21      2  6  40 


42  69  68 
29     56  40 


41     69  72 


34  64  72 
27     32  49 


36  59  68 
28     34  48 


39  60  68 
27     31  48 


34  59  75 
26     33  42 


39     66  71 


33  50  73 
30     33  40 


27     31  43 


37  59  77 
29     30  36 


37  50  73 
29     31  43 


26     32  45 


2  5     30  40 

39  65  66 
2  7     38  60 


43     44  68 


55  56 
38  27 


52  52 
30  23 


75     51  50 


49  53 
26  26 


45  57 
28  24 


51  52 
30  24 


60  50 
33  31 


26     27  19 


49  50 
26  25 


48  52 
29  26 


30      25  22 


30      29  24 


33     30  21 


51  64  41 
16      28  19 


62  52 
33  26 


62  50  40 
26     28  19 


5  7  36 
26  25 


M  12 


40  40  4^ 

21  21  18 

43  43  43 

24  32  19 

36  41  44 


36  42 
2  7  25 


39      36  37 


37  42 
26  26 


37  43 
20     1 7 


36      36  44 


54  60 

35  29 


54  55 
34  31 


46  53 

32  25 


54  56 
34  26 


67  48 
27  23 


41  43 

27  26 


50  50 
33  30 


66     48  60 


38  50 
27     2  1 


37  46 
27  20 


36  49 
19  16 


39  48 

25  17 


58     63  55 


6  6  60.  4  3 
22     30  16 


36     30  IB 


61  60  40 
35     33  21 


47  66  42 
26     27  22 


65     62  52 


63  65  42 
39     33  24 


33      34  20 


36     29  22 


53  59 
24  29 


60     60  35 


39     30  25 


66     56  42 


61     51  35 


68  46 
35  26 


59     37  37 


67  52 
26  25 


39  41 
26  16 


34  30 
30  14 


38  42 
31  17 


37  43 
31  26 


37     37  45 


42  47 
32  15 


32  37 
22  22 


40  45 
31  21 


36     40  42 


26     33  24 


20     34  26 


53  64  4b 
26     26  26 


52      46  3y 

16      23  21 


42  61  39 
16     22  17 


51  4  9  40 
16     24  23 


54  44  4  1 
16     27  27 


51  60  41 
20     25  21 


57  47  44 
26     34  23 


51  48  43 
17     24  23 


47  66  66 
19      19  20 


44  57  49 
17     26  22 


50  4  5  44 
27      36  23 


63  46  40 
23     30  24 


21     21  21 


65  66  60 
20     28  27 


21     32  31 


66  45  43 
21     30  25 


56  56  42 
15     27  21 


43  53  47 
20     22  20 


44     41  33 


21     28  26 


66  56  43 
20     27  26 


63  46  33 
30     33  14 


37  41 
26  17 


36  41 

20 


37     39  40 


48  40  51 
26     24  17 


51  55 
32  31 


43  55 
30  24 


65  48  48 
21     25  19 


46  55 
20  15 


54  62 
34  25 


37  50 
24  14 


32  23 
65 

40  36  22 

59  44 

34  2  5 

63 

25  28  12 

66  57  38 

28  22  19 

61  56  42 


58  40 
26  23 


37  42 

26 


37  43 
23  20 


3  9  49  5  7 
12     21  21 


41     53  61 

13     22  28 


42     55  66 


32     37  54 


3  8     60     4  7 


37  54  53 
10     21  16 


36     60  52 


45     57  60 


37  45  54 
10     20  37 


42  43  51 
12      13  29 


40     51  57 

11     22  23 


40     50  65 


32  32  48 

U  15 

42  54 

12  26 

38  43  47 

16  26  41 

41  56  59 

16  20  26 

48  68  65 

11  20  29 

34  38  46 


37  36  41 
25     29  18 


36  44 
27  17 


38  39  42 
23     30  16 


36  39  42 
25     25  12 


56     43  60 


43     35  32 


26     21  16 

62  58  41 
39     34  26 


59     62  56 


21     22  13 


30     29  16 


27     29  15 


23     27  12 


26     33  26 


57  46  32 
26     29  18 


50  49  43 
26     30  19 


18     23  19 


61  50  46 
22     36  23 


62     41  31 


52  45  32 
23     22  11 


51     57  65 


41  44  54 

15  27 

44  60 

12  26  47 

39  60  55 

10  20  20 

37  52  55 

10  29  19 

37  62  58 
6  25  16 

36  52  68 

6  26  16 

39  62  52 

8  17  20 

41  48  68 
15  29  40 

42  68  66 

10  24  24 

39  51  67 

6  14  18 

36  54  56 

5  15  20 

39  57  61 

11  23  34 

38  54  55 


38     43  56 


37  41  52 
17     29  39 


19    20    21    22    23    24    25  26 


57  39  42 
27     20  32 


56      41  40 


58     4  7  44 


44  40  41 
26      24  23 


40  40 
17  16 


44      40  41 


49      38  41 


38     41  47 


43     36  40 

21      19  19 


26     26  36 


47      40  40 

25      22  23 


64  52  43 
36     30  32 


55  45  37 
20     26  29 


45     45  47 

2  8     2  7  24 


46  36  43 
29      21  34 


59      48  47 


47      42  40 


47      36  45 


57  46  46 
34     35  36 


53  36  41 
23     21  22 


19     21  27 


30     25  32 


61      44  44 


46  47  46 
19     21  22 


21     28  29 


46     42  49 

22     25  25 


47  42  47 
19     23  24 


35  36  44 
21     21  21 


50     46  41 


44     38  45 

25     30  28 


52     44  48 

20     24  24 


48  42  47 
18     20  26 


54     45  47 

29     32  35 


18     23  22 


37     42  46 


50     41  40 


37     33  52 


36     36  61 


47  65 
2  1  33 


51     46  33 


74  65 
46  32 


76     63  66 


42     44  56 


63     47  42 


35     30  47 


52  57  75 
27     36  41 


59  72  63 
23     37  46 


19      39  49 


40  67  76 
30      29  52 


45  55  64 
21      30  34 


23      33  44 


49      57  80 


44      45  61 


67      78  81 


63  75  61 
37     40  62 


62  72  62 
32     34  44 


42     52  59 


43  58  72 
30     36  51 


65  77  82 
38      44  67 


57  76  82 
29     46  61 


50  66  76 
32     41  55 


26      36  44 


51  57  75 
26     35  61 


55     65  79 

22     28  35 


34     44  61 


21     27  36 


54     58  82 


47  67  77 
35     35  51 


50  66  77 
25     34  50 


50     66  82 


2(,      46  55 


42  53  74 
35     37  57 


64  54 
40  35 


52  56 
42  31 


67  61  67  54 
35     50     34  25 


56  64  61  61 
34      50      41  20 


,0  50  50  53 
•I      4  3      36  18 


38     47  32 


56  62  59  64 
31      60     30  16 


67  52  60  56 
36     45      34  15 


5  7  50 
29  24 


70      6  3      6  7 


74      5  7  55 


63  71 
63  53 


61  61 
35  36 


74  67 
43  44 


72  59 
46  35 


75  56 
50  46 


79  62 
45  41 


66  57 

45  42 


71  57 
55  47 


73  58 
57  48 


69  56 
44  41 


72  56 
40  35 


62  53 
42  30 


76  70 
60     4  6 


70  51 
45  43 


76  57 
33  41 


56  62  60  55 
39  38  31 

65  69  66 

39  49  32  17 

53  57  58  51 

38  43  19 

57  57  56 
31  36  30 

75  63  50  51 

35  50  33  17 


50  53 
34  22 


68  65  64  52 
41      47  41 


54  70  64  63 
44     48     36  23 


53  69  53 
49  35 


55     69     57  58 


64  62  49 
50  22 


65  72  60  52 
42      47      34  23 


55.  7 
30.9 


63.0 
31.2 


47.6 
25.  7 


47.  1 
26.4 


58  53 
29  22 


63  55  40  60 
42     32     22  20 


53      67  41 
41     28     16  12 


53  59  43  47 
43     32  23 


51  42  64 
34  24 


53  51 
36  22 


55  60  57  51 
37     49     27  12 


66  57 
27 


53.9 
31.7 


66     64  59 


78  55  52 
32     39  19 


75     55  57 


64  67  39  51 
31      28      16  10 


55     56     40  55 


62  65  61  48 
46     45     35  25 


42      36  24 


S«.  r«f*r«BC*  not**  foUovlaC  Stktloa  IndAZ. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANS* 
DECEMBER  195 


Slation 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOT    SPRINIjS    1  NNE 

MAX 

38 

50 

75 

69 

50 

53 

62 

56 

45 

39 

36 

44 

54 

46 

43 

41 

52 

61 

54 

40 

40 

47 

70 

79 

76 

66 

50 

65 

61 

57 

55 

MIN 

30 

32 

45 

36 

35 

32 

39 

39 

21 

2  7 

29 

21 

28 

37 

25 

16 

28 

33 

29 

25 

34 

33 

40 

58 

52 

48 

36 

41 

53 

37 

28 

JONESBORO 

MAX 

34 

61 

68 

64 

43 

50 

59 

49 

36 

36 

35 

40 

51 

43 

38 

37 

49 

51 

43 

38 

40 

45 

62 

74 

68 

56 

52 

65 

62 

44 

51 

MIN 

Zi 

32 

52 

36 

30 

27 

37 

32 

22 

25 

24 

27 

22 

27 

23 

14 

23 

36 

23 

19 

22 

25 

39 

46 

47 

39 

32 

39 

46 

30 

25 

K  E  0 

MAX 

35 

60 

74 

62 

51 

52 

60 

52 

40 

37 

37 

42 

52 

45 

40 

40 

46 

54 

52 

40 

40 

52 

73 

80 

65 

59 

54 

67 

69 

61 

52 

MIN 

26 

33 

45 

33 

29 

26 

38 

32 

22 

22 

28 

21 

21 

27 

24 

12 

22 

39 

28 

21 

32 

36 

36 

53 

44 

44 

34 

41 

48 

35 

22 

LEAD  HILL 

MAX 

34 

65 

78 

55 

42 

53 

61 

44 

36 

34 

39 

43 

55 

40 

33 

39 

54 

54 

36 

40 

44 

57 

67 

84 

63 

57 

52 

63 

58 

40 

54 

MIN 

27 

29 

43 

25 

22 

13 

27 

21 

20 

2  1 

25 

15 

22 

22 

16 

6 

15 

16 

20 

21 

16 

19 

28 

42 

3  1 

3  1 

19 

26 

39 

23 

12 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAX 

37 

60 

76 

54 

47 

51 

60 

50 

39 

36 

34 

41 

52 

41 

35 

40 

46 

55 

39 

38 

40 

51 

72 

80 

65 

53 

55 

67 

65 

50 

53 

MIN 

30 

37 

53 

38 

35 

33 

36 

29 

23 

25 

30 

26 

23 

31 

23 

1  5 

24 

37 

28 

25 

34 

36 

35 

56 

52 

45 

36 

45 

50 

34 

26 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

43 

70 

75 

74 

60 

60 

65 

60 

46 

38 

40 

46 

57 

56 

50 

45 

53 

68 

66 

48 

44 

48 

76 

83 

81 

64 

58 

69 

66 

61 

55 

MIN 

32 

38 

59 

39 

36 

30 

39 

32 

24 

25 

3  1 

19 

24 

29 

28 

13 

27 

44 

38 

33 

39 

40 

35 

53 

56 

53 

46 

34 

51 

40 

IS 

MALVERN 

MAX 

40 

54 

77 

72 

50 

57 

62 

55 

41 

38 

38 

45 

55 

50 

42 

42 

52 

62 

54 

40 

40 

49 

74 

81 

73 

62 

60 

68 

63 

60 

53 

MIN 

30 

32 

41 

29 

31 

29 

34 

30 

22 

22 

30 

19 

19 

32 

25 

11 

20 

36 

30 

24 

35 

35 

31 

48 

45 

48 

32 

36 

46 

38 

1  7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

34 

59 

74 

67 

45 

49 

62 

50 

35 

38 

36 

42 

53 

43 

36 

33 

52 

48 

35 

38 

43 

48 

57 

78 

68 

58 

57 

65 

60 

48 

52 

MIN 

24 

31 

41 

30 

23 

15 

38 

23 

22 

21 

1  8 

20 

17 

26 

19 

8 

17 

22 

19 

16 

18 

30 

34 

43 

35 

27 

35 

47 

25 

15 

MARIANNA   2  S 

MAX 

36 

67 

67 

65 

53 

55 

61 

55 

39 

36 

37 

43 

51 

56 

46 

37 

41 

56 

55 

40 

40 

49 

70 

79 

70 

55 

57 

62 

67 

62 

50 

MIN 

24 

34 

58 

39 

31 

28 

36 

30 

24 

20 

26 

26 

2  1 

30 

25 

1  3 

25 

40 

26 

21 

24 

23 

41 

54 

48 

44 

33 

44 

47 

38 

18 

MARKED  TREE 

MAX 

35 

61 

79 

63 

47 

50 

60 

51 

36 

35 

37 

40 

50 

51 

40 

35 

50 

53 

39 

38 

41 

45 

65 

75 

70 

55 

55 

64 

67 

60 

46 

MIN 

25 

34 

50 

37 

31 

26 

37 

31 

22 

24 

23 

25 

19 

27 

23 

1  1 

2  1 

37 

22 

20 

18 

20 

39 

48 

44 

39 

29 

39 

46 

30 

2  1 

MARSHALL 

MAX 

35 

50 

75 

65 

48 

51 

62 

57 

37 

36 

36 

44 

50 

46 

37 

46 

52 

58 

58 

40 

46 

52 

68 

79 

74 

58 

54 

63 

63 

57 

56 

MIN 

27 

29 

37 

25 

20 

24 

29 

27 

19 

24 

25 

18 

28 

35 

18 

9 

20 

21 

18 

23 

28 

31 

40 

38 

42 

24 

33 

55 

25 

17 

MENA 

MAX 

37 

51 

73 

53 

47 

52 

63 

50 

46 

32 

35 

43 

54 

48 

4  1 

39 

55 

59 

50 

43 

43 

45 

64 

75 

71 

63 

54 

60 

57 

53 

53 

MIN 

30 

33 

46 

29 

32 

26 

38 

34 

1  8 

25 

29 

18 

25 

35 

23 

13 

25 

30 

28 

30 

33 

32 

40 

54 

49 

49 

32 

35 

46 

31 

22 

MONT  I  CELLO    3  S 

MAX 

45 

70 

71 

71 

55 

57 

63 

61 

51 

39 

40 

45 

55 

64 

60 

43 

44 

59 

49 

45 

44 

55 

78 

81 

73 

59 

56 

67 

71 

68 

52 

MIN 

28 

37 

60 

42 

34 

29 

39 

28 

22 

22 

2  1 

21 

21 

33 

26 

10 

29 

42 

32 

24 

35 

33 

47 

52 

50 

49 

43 

45 

43 

38 

18 

MORRILTON 

MAX 

35 

53 

76 

69 

48 

52 

60 

52 

41 

37 

36 

45 

53 

46 

40 

40 

49 

54 

49 

38 

43 

49 

65 

79 

71 

61 

55 

66 

63 

61 

53 

MIN 

28 

32 

43 

34 

29 

25 

35 

35 

21 

23 

29 

28 

31 

29 

25 

20 

20 

25 

28 

20 

32 

34 

32 

41 

42 

4  7 

26 

34 

51 

35 

24 

MOUNT  IDA 

MAX 

40 

38 

66 

77 

55 

49 

54 

64 

46 

43 

34 

37 

44 

54 

45 

35 

40 

55 

60 

46 

38 

42 

52 

69 

79 

72 

60 

51 

56 

47 

MIN 

18 

32 

33 

26 

26 

26 

29 

29 

18 

18 

30 

13 

15 

20 

7 

1  3 

22 

21 

24 

30 

26 

35 

41 

36 

40 

26 

27 

30 

30 

16 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

30 

52 

67 

55 

35 

42 

51 

45 

32 

27 

27 

33 

44 

44 

33 

30 

44 

52 

45 

34 

40 

47 

59 

72 

64 

54 

49 

55 

52 

48 

45 

MIN 

15 

30 

46 

25 

27 

29 

35 

25 

10 

IS 

20 

18 

24 

33 

13 

13 

25 

37 

28 

24 

29 

32 

37 

47 

54 

40 

33 

31 

47 

23 

21 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

32 

58 

75 

49 

40 

50 

58 

52 

34 

37 

40 

40 

51 

40 

35 

36 

52 

53 

38 

38 

43 

55 

65 

78 

67 

55 

52 

64 

60 

49 

52 

MIN 

26 

31 

44 

30 

30 

22 

34 

29 

21 

22 

23 

22 

22 

31 

18 

9 

2  1 

25 

19 

23 

21 

24 

33 

45 

4  1 

4  1 

27 

35 

36 

24 

22 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 

37 

37 

59 

75 

47 

41 

50 

59 

38 

35 

35 

37 

42 

51 

41 

29 

37 

52 

53 

35 

37 

45 

55 

65 

79 

62 

54 

50 

64 

61 

43 

MIN 

14 

26 

36 

29 

27 

17 

18 

30 

21 

21 

24 

24 

22 

23 

18 

9 

9 

21 

21 

20 

21 

21 

24 

31 

45 

4  1 

25 

25 

37 

25 

19 

NARROWS  DAM 

MAX 

42 

45 

65 

77 

61 

50 

55 

62 

51 

45 

43 

43 

47 

55 

49 

41 

41 

54 

65 

50 

42 

45 

50 

72 

81 

75 

59 

51 

64 

58 

52 

MIN 

31 

33 

38 

35 

34 

26 

28 

30 

23 

22 

29 

17 

16 

20 

28 

10 

10 

25 

29 

33 

32 

37 

31 

41 

42 

47 

38 

29 

34 

37 

1  7 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

MAX 

40 

39 

68 

76 

61 

50 

54 

61 

51 

43 

36 

41 

45 

53 

48 

40 

41 

55 

63 

50 

41 

43 

51 

72 

80 

68 

58 

49 

65 

58 

52 

MIN 

27 

30 

36 

35 

33 

29 

3  1 

34 

19 

22 

28 

2  1 

2  1 

25 

22 

10 

1  3 

30 

31 

31 

32 

35 

35 

40 

47 

50 

36 

36 

40 

35 

26 

NEWPORT 

MAX 

35 

58 

73 

65 

49 

53 

61 

49 

38 

37 

37 

43 

53 

44 

36 

38 

52 

50 

42 

39 

40 

47 

65 

76 

71 

56 

55 

68 

67 

62 

55 

MIN 

24 

32 

42 

33 

30 

24 

36 

31 

21 

24 

26 

27 

20 

25 

23 

1  1 

21 

35 

21 

20 

21 

20 

35 

47 

47 

39 

30 

37 

45 

31 

20 

NIMROD  DAM 

MAX 

44 

36 

66 

76 

56 

64 

53 

43 

39 

36 

45 

56 

42 

37 

41 

59 

62 

44 

37 

45 

50 

68 

66 

61 

52 

67 

61 

52 

MIN 

2  3 

^' 

36 

30 

27 

24 

24 

33 

19 

2  1 

28 

16 

16 

20 

25 

8 

9 

19 

25 

21 

25 

25 

32 

37 

43 

30 

28 

31 

37 

19 

OKAY 

MAX 

41 

65 

77 

70 

57 

57 

64 

60 

47 

42 

4  1 

47 

55 

54 

49 

44 

55 

65 

59 

47 

44 

55 

76 

83 

81 

65 

57 

68 

65 

61 

55 

MIN 

32 

34 

57 

3  1 

35 

30 

37 

31 

23 

25 

31 

17 

20 

33 

28 

1  1 

23 

33 

35 

34 

38 

39 

35 

61 

44 

53 

34 

31 

41 

40 

22 

OZARK 

MAX 

33 

50 

76 

58 

48 

52 

62 

46 

42 

36 

39 

44 

54 

47 

38 

42 

54 

58 

57 

38 

45 

49 

68 

81 

73 

62 

59 

67 

60 

51 

52 

MIN 

27 

30 

42 

25 

28 

22 

36 

31 

15 

2  7 

29 

17 

27 

32 

20 

10 

22 

23 

28 

25 

30 

23 

28 

40 

40 

39 

28 

39 

43 

31 

16 

PARAGOULO 

MAX 

34 

60 

68 

65 

49 

49 

60 

34 

35 

41 

48 

42 

36 

34 

49 

49 

41 

34 

39 

45 

59 

72 

67 

57 

53 

64 

59 

54 

49 

MIN 

24 

32 

51 

33 

27 

31 

27 

22 

20 

25 

18 

23 

21 

1  1 

2  1 

37 

2  1 

18 

19 

19 

32 

36 

42 

35 

30 

32 

46 

28 

2  1 

PARIS 

MAX 

35 

54 

77 

62 

46 

54 

61 

47 

40 

38 

40 

45 

56 

47 

41 

43 

56 

59 

48 

41 

46 

50 

64 

83 

71 

65 

68 

70 

61 

52 

52 

MIN 

30 

33 

40 

30 

30 

24 

31 

35 

18 

24 

31 

17 

2  1 

27 

23 

1  2 

19 

24 

27 

25 

29 

23 

32 

37 

42 

39 

29 

35 

45 

32 

2  3 

PERRYVILLE 

MAX 

38 

58 

63 

54 

63 

59 

43 

38 

37 

43 

55 

49 

41 

48 

55 

54 

55 

42 

48 

50 

67 

76 

75 

62 

54 

68 

65 

62 

54 

MIN 

30 

29 

41 

26 

24 

31 

31 

20 

20 

30 

18 

18 

25 

26 

1  3 

17 

31 

25 

22 

31 

28 

30 

41 

39 

46 

25 

33 

46 

35 

20 

PINE  BLUFF 

MAX 

39 

57 

72 

65 

45 

55 

63 

53 

42 

38 

39 

44 

56 

56 

41 

41 

48 

54 

42 

41 

40 

53 

75 

81 

67 

57 

51 

66 

69 

60 

54 

MIN 

3  1 

39 

47 

40 

36 

31 

42 

36 

24 

24 

31 

26 

24 

32 

26 

1  7 

29 

38 

29 

26 

35 

37 

43 

59 

53 

47 

39 

44 

51 

39 

25 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

MAX 

43 

66 

72 

57 

45 

55 

63 

55 

38 

38 

37 

43 

54 

58 

40 

41 

47 

51 

40 

41 

40 

53 

75 

81 

63 

53 

51 

67 

71 

59 

53 

MIN 

32 

42 

56 

35 

35 

29 

36 

30 

24 

23 

30 

24 

2  1 

30 

20 

15 

27 

34 

29 

25 

35 

37 

40 

59 

52 

46 

40 

46 

50 

28 

23 

POCAHONTAS  1 

MAX 

35 

55 

71 

66 

46 

47 

60 

51 

38 

36 

37 

40 

49 

44 

39 

34 

48 

46 

40 

37 

41 

42 

59 

72 

69 

54 

54 

64 

60 

57 

54 

MIN 

23 

32 

43 

33 

23 

21 

31 

29 

20 

23 

21 

22 

18 

25 

2  1 

9 

32 

21 

18 

20 

20 

35 

40 

45 

37 

32 

36 

47 

28 

16 

PORTLAND 

MAX 

45 

70 

72 

59 

53 

57 

60 

62 

40 

36 

41 

45 

50 

42 

60 

58 

39 

46 

43 

58 

76 

75 

75 

55 

58 

68 

69 

49 

MiN 

22 

31 

48 

47 

39 

32 

32 

32 

32 

22 

22 

23 

25 

22 

23 

38 

28 

30 

36 

38 

52 

58 

54 

47 

47 

48 

48 

25 

PRESCOTT 

MAX 

36 

38 

61 

73 

53 

47 

52 

59 

50 

40 

35 

36 

41 

53 

45 

38 

35 

52 

61 

43 

39 

39 

51 

72 

79 

62 

54 

47 

63 

60 

45 

MIN 

22 

29 

3  7 

34 

33 

29 

30 

33 

20 

20 

25 

18 

19 

19 

24 

1  1 

12 

20 

32 

30 

30 

35 

32 

51 

48 

48 

34 

3  1 

3  1 

35 

20 

ROGERS 

MAX 

36 

62 

69 

53 

38 

50 

58 

50 

35 

38 

35 

42 

52 

43 

33 

39 

55 

55 

46 

41 

48 

52 

68 

78 

66 

59 

58 

65 

58 

39 

50 

MIN 

30 

33 

46 

22 

27 

20 

32 

28 

11 

26 

26 

17 

17 

33 

14 

9 

24 

21 

20 

23 

25 

30 

26 

48 

44 

42 

31 

35 

33 

20 

20 

RUSSELLVILLE 

MAX 

37 

54 

78 

69 

47 

51 

61 

55 

41 

36 

37 

42 

52 

50 

43 

40 

54 

55 

50 

41 

45 

50 

65 

81 

74 

63 

55 

66 

63 

60 

51 

MIN 

29 

33 

44 

31 

30 

24 

32 

36 

20 

24 

31 

19 

21 

29 

24 

12 

18 

25 

26 

23 

32 

24 

30 

39 

41 

50 

23 

35 

46 

34 

22 

SAINT  CHARLES 

MAX 

43 

50 

69 

70 

58 

47 

56 

61 

57 

40 

36 

38 

45 

54 

60 

37 

39 

48 

51 

39 

44 

42 

55 

69 

80 

62 

48 

60 

65 

69 

47 

MIN 

24 

31 

49 

40 

35 

29 

32 

31 

25 

20 

26 

25 

2  1 

24 

26 

14 

15 

32 

29 

23 

24 

27 

36 

53 

51 

47 

39 

39 

49 

37 

23 

SEARCY 

MAX 

34 

53 

74 

66 

50 

52 

60 

50 

38 

37 

36 

42 

51 

45 

39 

37 

48 

49 

40 

39 

41 

48 

62 

76 

70 

57 

52 

67 

64 

61 

52 

MiN 

28 

33 

42 

33 

29 

28 

34 

32 

22 

25 

34 

26 

21 

27 

24 

13 

19 

36 

27 

25 

30 

24 

35 

43 

49 

43 

33 

39 

50 

32 

24 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

40 

51 

74 

78 

74 

65 

52 

67 

66 

65 

54 

MIN 

20 

32 

35 

45 

55 

54 

52 

36 

41 

42 

40 

20 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

38 

36 

60 

68 

45 

36 

49 

59 

36 

37 

36 

36 

40 

51 

42 

26 

38 

53 

56 

43 

40 

50 

51 

67 

77 

69 

54 

59 

63 

54 

39 

MIN 

16 

32 

34 

19 

20 

16 

18 

26 

12 

1  1 

28 

16 

16 

30 

15 

7 

12 

1  8 

21 

2  1 

25 

29 

32 

32 

45 

40 

34 

33 

40 

22 

13 

STUT  TGART 

63 

69 

50 

54 

40 

43 

77 

60 

56 

67 

70 

65 

52 

MIN 

29 

55 

39 

35 

32 

40 

36 

24 

24 

30 

26 

25 

31 

25 

1  7 

26 

41 

25 

29 

35 

3  I 

40 

55 

52 

46 

37 

46 

50 

35 

24 

3«e  reference  notes  folloelog  Station  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1955 


Station 

Day 

Ol  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 
MIN 

^0 
25 

48 

32 

65 
48 

68 
38 

55 

35 

47 
31 

53 
34 

59 
35 

52 
24 

49 
23 

32 
26 

37 
24 

43 
23 

51 
29 

54 
26 

37 
16 

38 
21 

45 
31 

54 

29 

40 
25 

42 

27 

41 

28 

51 
26 

72 
60 

78 
47 

64 
46 

59 

37 

67 
37 

63 
49 

68 
36 

47 

23 

51.9 
31.6 

SU  B  1 ACO 

M  IN 

29 

32 

41 

32 

33 

25 

60 
34 

53 
37 

40 
18 

38 
27 

38 
30 

44 
18 

56 
23 

48 
33 

43 
21 

43 
12 

56 
21 

60 
26 

57 
21 

37 
25 

46 

30 

49 
25 

64 
36 

4  3 

81 

63 
46 

66 
33 

68 
37 

61 
60 

53 
33 

51 
26 

53.2 
29.9 

TEXARKANA  WB  AP 

MIN 

32 

40 

51 

38 

37 

58 

32 

63 
40 

52 
28 

44 
24 

38 
28 

41 

27 

46 

20 

55 
25 

51 
37 

43 
22 

4  3 
15 

57 
27 

67 
4  3 

47 

37 

44 

36 

46 
40 

56 
39 

77 
61 

83 
62 

65 
63 

61 

50 

66 
37 

67 
36 

62 
60 

53 
31 

64 
26 

56.6 
35.9 

TURNPIKE 

MIN 

24 

42 
27 

43 
27 

5  7 
36 

49 

28 

35 
14 

33 
21 

33 
23 

37 
20 

44 
26 

47 

32 

32 
17 

30 
12 

45 
26 

54 

33 

45 

19 

36 

20 

44 

27 

40 

29 

70 
44 

65 
46 

53 
29 

57 
40 

57 
50 

54 

23 

46 

25 

45.3 
27.6 

M  Al  DRON 

MIN 

29 

28 

40 

24 

26 

56 

22 

63 
33 

50 
28 

4  1 
15 

37 
20 

37 
29 

44 

12 

56 

20 

61 

25 

46 
21 

42 

7 

69 
17 

62 
19 

54 

22 

42 

23 

48 

32 

57 
21 

66 
33 

82 
40 

77 
36 

67 
43 

59 
26 

66 
29 

59 
46 

63 
29 

67 
12 

65.3 
26.0 

WALNUT    RIDGE   C AA  AP 

MIN 

26 

36 

50 

33 

28 

25 

58 
36 

42 
27 

3  7 
23 

35 

25 

34 

23 

4  I 

26 

50 
21 

40 
29 

32 
18 

3  3 
14 

48 
24 

47 
31 

35 
23 

38 
19 

40 

21 

46 
24 

58 
35 

72 
40 

69 
41 

62 
36 

53 
30 

64 

38 

60 
40 

45 

26 

63 
22 

47.8 
28.6 

WARREN 

MIN 

31 

39 

39 

42 

34 

56 
31 

62 
37 

58 
33 

4  I 

23 

3  7 

23 

40 
31 

45 

22 

53 
21 

62 
28 

60 
27 

42 
15 

45 

28 

62 
43 

58 
31 

45 
27 

43 
36 

62 
37 

78 
48 

S2 
58 

74 
67 

58 
48 

62 
43 

67 
46 

69 
43 

67 
48 

62 
24 

67.0 
35.2 

WHITE   ROC  K 

MIN 

21 

28 

41 

27 

40 

27 

42 

28 

60 
36 

48 

27 

36 
1  1 

29 
2  1 

30 
23 

35 
21 

44 

26 

42 
30 

30 
13 

34 
11 

45 
25 

51 
36 

47 

23 

33 
22 

44 

27 

44 

32 

69 

37 

70 
51 

68 
63 

61 
42 

62 
34 

60 
39 

62 
48 

51 
24 

4  1 

25 

46.5 
29.  3 

WILSON 

MAX 
MIN 

39 
31 

62 
33 

68 
51 

65 
38 

28 

27 

60 
28 

51 
31 

36 
22 

33 
22 

37 
19 

40 
21 

52 
22 

56 
30 

40 

22 

42 
12 

49 

23 

52 
32 

43 
21 

38 
19 

40 
19 

45 

22 

60 
39 

74 
42 

62 
42 

55 
31 

56 
28 

62 
36 

61 
46 

57 
29 

62 
24 

51.2 
28.6 

WYNNE 

MAX 
MIN 

35 
23 

63 
34 

70 
50 

62 
30 

45 

30 

51 

23 

59 
35 

47 

30 

35 
23 

35 
18 

36 
26 

41 

25 

51 

23 

50 
30 

38 
22 

36 
10 

49 
27 

58 
30 

38 
24 

38 
20 

41 
19 

47 

20 

64 
44 

77 
51 

69 
48 

64 
43 

66 
32 

63 
45 

66 
48 

60 
31 

49 
19 

51.1 
30.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

SLAKElr  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.08 

.  14 

.  10 

.05 

.07 

.06 

* 

.30 

.16 

.04 

.11 

.00 

.00 

• 

.  15 

.06 

.  10 

.10 

1  .688 

WIND 

52 

47 

18 

84 

51 

32 

36 

40 

174 

47 

65 

35 

17 

34 

80 

98 

62 

33 

30 

50 

28 

25 

35 

25 

136 

41 

35 

72 

60 

1564 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.04 

.02 

.  16 

.15 

.01 

.  10 

.06 

• 

.92 

• 

» 

.  14 

.08 

.  14 

.05 

.01 

.05 

.11 

.13 

.  10 

.02 

1 .81B 

WIND 

49 

10 

42 

21 

22 

21 

7 

9 

60 

22 

59 

12 

10 

32 

• 

56 

51 

45 

34 

20 

76 

15 

• 

80 

19 

5 

7 

22 

606 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.12 

.00 

.  10 

.08 

.  12 

.06 

.06 

.  13 

.21 

.09 

.06 

.01 

.02 

.03 

.08 

.06 

.09 

.03 

.03 

.02 

1.67B 

WIND 

32 

17 

36 

51 

44 

23 

27 

25 

76 

25 

33 

17 

20 

33 

39 

54 

45 

42 

46 

31 

25 

23 

34 

34 

53 

39 

36 

27 

29 

34 

35 

1086 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.01 

.  15 

.04 

.07 

.06 

.05 

.18 

.02 

.01 

tt 

.13 

.02 

• 

.04 

.03 

.02 

.01 

.06 

.14 

.05 

.05 

.02 

.05 

.06 

1 .35B 

WIND 

28 

20 

30 

52 

10 

10 

12 

36 

18 

28 

15 

6 

7 

2 

32 

13 

12 

8 

15 

3 

4 

5 

5 

7 

34 

4 

8 

3 

31 

3 

461 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.00 

.18 

.07 

.07 

• 

# 

.32 

.09 

.07 

.03 

.09 

.09 

.05 

.06 

.05 

1 .378 

WIND 

38 

53 

108 

104 

29 

18 

31 

30 

70 

25 

41 

33 

15 

32 

37 

33 

73 

38 

38 

46 

12 

10 

75 

90 

47 

68 

55 

23 

78 

49 

16 

1418 

■m  r*f*r«»c«  aotaa  foIlovlBC  Station  Ind«a. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
DECEMBER  1955 


Day  of  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLYTHEVILLE 

BR INKLEY 

CALICO  ROCK 

DANVILLE 

OE  QUEEN 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FORT  SMI TH  W8  AP 

GILBERT 

GRAVE TTE 

HOT  SPRINGS 

JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MARKED  TREE 

MOUNTAIN  HOME 

OZARK 

PINE  BLUFF  CAA  AP 
POCAHONTAS  1 
PRESCOTT 
ROGERS 

TEXARKANA   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

0.5 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

0.6 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  relerence  notes  rollowlng  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3   oelm£OData 


Station 

■a 

Day  ol  m 

onlh 

fi 

I    1   2   1  3 

4  1 

5  { 

6 

7      8  9 

10       11  12 

13  U 

11) 

21>  27 

28  ^ 

29  1  30 

31 

DECEMBER  195* 
PINE  RIDGE 

3.43 

.03 

T     1  .  - 

MARCH  1955 
MELBOURNE 

APRIL  1955 
MELBOURNE 

5.96 

•     1 .02 

It 

.33 

.22 

.37 

1.07  .18 

1  .87 

MAY  1955 
MELBOURNE 

5.  95 

.33 

1  .60 

.45 

1.27 

1  .  32 

.08 

.60 

.30 

JUNE  1955 
COTTER 
MELBOURNE 

6.03 
5-66 

.03 

1 .  51 
.  79 

.  34 
.80 

r      .20  .14 

.37  .10 

1.01 
2.02 

.55 
.45 

.55 

.40 

.22 

.05 

T 

1.46  1.72 
.70 

.28 

r 

AUGUST  19S5 
COTTER 

I 

T 

.26 

.45 

.15 

OCTOBER  1955 
COTTER 

FOUNTAIN  HILL 
GREEN  FOREST 
OZONE 

1 .38 

.74 
2.52 

... 

.0*. 

116 

.  10 

T 
.90 

.12 

.26 

.74 
.30 

.03 

.0« 

.31 

.05 

1.06 
1.50 
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STATION  INDEX 

ARKANSAS 


DECEMBER  1955 


Station 

Index  No. 

County 

1 
(S 

0 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 
2 

County 

O 

U 

§ 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

"o 

3 
a 

i 

s 
.3 

XI 

o 
u 

Temp.  1 

Precip.| 

Index  ] 

1 

Utitud 

Longiti 

■a 
% 

Temp. 

Precip. 

Alicia 
Aly 

Amity  3  HE 

00  D6 
0064 
0130 
0136 
0150 

Lawrence 
Saline 
Yell 
Clark 

7 
3 

35  04 
35  54 
34  46 
34  47 
34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  25 

624 
256 
755 
354 

SP 

7A 

7A 
7A 

James  V.  Williams 

Ruby  B.  Owens 

L.  R.  Water  Works 

Gum  B.  8»ain 

Hrs.    Alta  F.  Garner 

3 
3 

2  3  5 
3 
3 

C 
C 
C 

Uadlson 
Magnolia  3  N 
Uagnolla  5  N 
Malvern 

4386 
4528 

4550 
4562 

Newton 

St.  Francis 

Columbia 

riot  Spring 

7 
5 
4 

3 

35  46 
35  00 
33  19 

33  20 

34  23 

93  05 
90  43 
93  14 
93  13 
92  49 

2007 
215 
315 
360 
311 

6P 
5P 

8A 
7A 
7A 
MID 

5P 

Lola  I.  Dollar 
,oFen  R.  Jones 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co, 
Malvern  Fire  Dept. 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 

Aplln  1  W 

Arkadelphla 
Arkansas  City 

0178 
0234 

Pike 
Pope 
Desha 

3 
1 
1 

2 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 
400 
522 
200 
145 

6P 

8A 
7A 
HID 
6P 
8A 

Drew  A.  Lamb 
Hobftrt  Watts 
John  A.  Jones 
Hillrnan  E.  Lawrence 
John  W.  Trarunell 

3 

2  3  5 
3 

C 

C 

c 

Mammoth  Spring 
Marlanna  2  S 

Marshall 
Marvell 

4572 

4654 
4666 
4678 

Fulton 

Poinsett 

Searcy 

Phillips 

7 

5 
5 
7 
7 

36  29 

34  44 

35  32 
35  54 
34  33 

91  32 
90  45 
90  25 

92  38 
90  55 

690 
234 
229 

SS 
6P 
5P 
SS 

6P 
7A 
7A 

John  H.  McKee 
Univ.  of  Arkansas 
William  M.  Crick 
Mrs.  Minnie  Horton 
Sterlin  Wallace 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  3 
3 

C 

Batesville  Livestock 

0286 
0300 
0326 
035U 
0458 

Little  River 
Independence 

4 

7 
7 
7 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
218 

571 

7P 

6P 
9A 

7P 
7A 
7A 
6P 
9A 

Southwestern  G  E 
Arra  D.  Parker 
David  G.  Griffiths 
Univ.  of  Arkansas 
Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

Melbourne 
Montlcello  3  S 

4696 
4746 
4756 
4900 
4906 

Searcy 
Polk 

7 

3 
3 
3 

36  03 
36  04 
34  35 
33  35 
33  19 

92  39 
91  54 
94  15 
91  48 
91  29 

749 
610 
1207 
285 
125 

6P 
5P 

MIO 
7A 

5P 

Verne  N.  Davenport 

i.  W.  St.  John 
Arkansas  A  fe  M  Col . 
Ark.    Pwr  ti  Lgt  Co. 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 
C 
C 

Batesvllle  L  t  D  1 
Bear  Creek  Lake 
Beaty  Lake 

0496 
0512 
0518 
0530 

I  ndependence 
Lee 

St.  Francis 
Carroll 

7 
5 
7 
7 

35  45 

34  43 

35  05 

36  28 
35  04 

91  38 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

5P 

7A 

5P 
7A 
UID 

James  J.  Mitchum 
U.S.   Forest  Service 
L.   G,  Adamson 
H.  E.  Skelton 
Lowell  E.  Perkins 

2  3  5 

3 
3 

c 
c 

c 

Morobny  Lock  &  Dam 
Morrllton 

Mount  Magazine 
Mountain  Home 

4934 
4938 
4986 
5010 
5036 

Calhoun 

Montgomery 

Logan 

Baxter 

3 

3 
1 

7 

33  19 
35  07 

34  33 

35  10 

36  20 

92  27 

92  45 

93  38 
93  41 
92  23 

85 
280 
663 
2800 
800 

5P 
7A 
7P 
7P 

7A 
7A 
7A 

V. 

iimma  S  .  Leavel  1 
Htlliam  E.  Black  i 
U.S.  Forest  Service 
Charles  Shlras 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

C 
C 

Beech  Grove 
Beedevllle 
Bentoa 

Berryvllle  4  KW 

0534 
0536 
0582 
0586 
0616 

Greene 
Jackson 
Saline 
BentoQ 
Carroll 

7 

6 
1 
7 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 
1150 

6P 
6P 

8A 
SA 

7A 
7A 

B.  B.  Hammond 

Hrs.    Etta  C.  Burks 
Earle  L.  Browne 
David  L.  Stidham 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Mountain  Home  C.    of  E. 

Hountainburg  3  SSW 
Uulberry  6  NNE 

5038 
5046 
5056 
5072 
5110 

Baxter 

Stone 

Crawford 

Franklin 

Pike 

7 
1 
3 

36  20 
35  52 
35  36 
35  34 
34  10 

92  23 

92  08 
94  12 
94  01 

93  43 

800 
768 

425 

8A 

5P 
6A 

s. 

7A 

3P 
7A 
8A 

Corps  of  Engineers 
Mildred  E.  Ward 

CLOSED  -  -  -  -  . 
Henry  C.  Arvln 
Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 
3 

13/10/54 
3 

2  3  5  6 

c 
c 

Big  Flat 

Big  Fork  ^ 

Black  Rock 

Blakely  Uountaln  Dam 

0662 

067G 
0746 
0764 

Polk 

Lawrence'''' 
Garland 

7 
3 
5 
7 
3 

3G  00 

34  29 

35  51 

36  07 
34  36 

92  24 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 

1250 
1100 
238 
259 
426 

7A 
7A 
6P 
7A 
8A 

CLOSBD  _  .    .    -  - 
Anna  U.  Liles 
N.   W.  Douglas 
Lee  W.  UcKenney 
Corps  of  Engineers 

1/1/55 
3 
3 
3 

3  6 

c 

Nashville  Peach  Substa. 

Nashville  SCS 

Nathan  4  WNW 

Newhope  3  E 

Newport 

5112 
5114 
5158 
5174 
5186 

Joward 

Pike 

Jackson 

4 
4 

3 

34  00 

33  57 

34  07 

34  14 

35  36 

93  56 
93  51 
93  52 
93  50 
91  17 

550 
373 
550 

225 

7A 

SS 

7A 
MID 
7A 
7A 
7A 

Joll  Cons.  Service 
Sdna  J.  Westfall 

juther  D.  Summers  Jr 

2  3  5 

3 
3 

2  3  5  7 

c 

Blue  Uountaln  Dam 
Bluff  City 
Blythevllle 
Boonevllle 
BotklDburg 

0800 

0830 
0842 

Yell 

Nevada 

Mississippi 

Logan 

V«o  Buren 

1 
3 

5 

7 

35  06 
33  41 
3S  56 
35  09 
35  39 

93  39 
93  09 
89  55 
93  55 
92  30 

455 
360 
252 
511 
1200 

ap 

7P 

UID 
7A 
7A 
7A 

UID 

Corps  of  Engineers 
Paul  U.  Adams 

Cleo  E.  Yandell 
Thomas  U.  Pearson 

3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

c 
c 

*lorfork  Dam 

Odell 

Oden 

Okay 

5200 
5228 
5354 
5358 
5376 

klontgonery 

1 
7 
1 
3 
4 

34  57 
36  15 

35  48 
34  38 
33  46 

93  10 

92  15 

94  24 

93  48 
93  53 

470 

425 
1500 
800 
300 

8A 
5P 

8A 
UID 
7A 
7A 
5P 

Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 

/era  J.  Gann 
J.  T.  Hargls 

2  3  5  6 
3 

2  3  5 

c 
c 

Bradford 
Brinkley 

Bull  Shoals  Dajn 

0846 
0872 
0936 
1010 

Nevada 

Newton 
Baxter 

3 
7 
7 
7 
7 

33  52 
35  25 

34  54 

35  52 

36  22 

93  20 
91  28 

91  10 
93  30 

92  34 

240 
205 

460 

5P 

7A 
7A 
5P 
7A 
MID 

Iris  Elmore  wicker 
Marshall  Hlckmon 

Robert  D.  Schaefer 

Corps  of  Engineers 

3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

c 

Osceola 

Ozark 

Paragould 

Paris 

54  SO 
5498 

5562 
5576 

Mississippi 
Saline 
Franklin 
Sreen 

2 
3 

5 
1 

35  43 

34  37 

35  29 

36  04 
35  18 

89  58 

92  49 

93  50 

90  29 
93  45 

250 
500 
396 
275 

6P 
4P 
SS 

8A 
8A 
6A 
4P 
SS 

Alwyn  A.  Cowan 
Guy  Cook 
Burns  Wakefield 
Radio  Station  KDRS 
Fred  J.  Glrard 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

Burdettc 
Cabot  4  3W 
Calico  Rock 

1102 
1132 

1154 

Hissisaippi 
Pulaski 
Izard 
Ouachita 

7 
7 
3 

35  49 
34  57 

36  08 

33  36 
33  35 

89  57 
92  04 
92  08 
92  49 
92  51 

240 
289 
400 
116 
155 

7A 

5P 
7A 
7A 
UID 

G.  A.  Hale 
B.  H.  Ralther 
Austin  D.  Harris 
John  W.  Knight 
Edith  Z.  Lehman 

3 
3 
3 

2  3  5 

c 

Parkin 

Parthenon 

Perryvll le 

Pine  Bluff 

Pine  Bluff  CAA  AP 

5586 
5602 
5694 
5754 
5756 

Cross 

Jefferson 
Jefferson 

5 
1 

I 

35  16 
35  57 
35  00 
34  12 
34  10 

90  35 
93  IS 
92  49 
92  00 

91  56 

222 

925 
325 
215 
205 

5P 
7P 
i\D 

7A 
UID 
7A 

MID 

Corlne  D.  Gardner 
Arthur  B.  Carlton 
Francis  Flnkbelner 
Mary  T.  Scheu 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

c 
c 

Carlisle  1  SW 
Carpenter  Dan 
Clarendon 

1172 
1188 
1224 
1238 
1442 

Sebastian 
Searcy 

Garland 
Monroe 

1 

7 

3 
7 

35  18 
35  52 
34  47 
34  27 
34  41 

94  18 
92  44 
91  45 

91  18 

419 

235 
172 

8A 

UID 
7A 

U.  S.  Army 

Froney  Dell  Rorton 

John  L-  Talt 

Ark.  Pwr  &  Sgt  Co. 

B.   F.  Northern 

2  3  5 
3 
3 

c 
c 

Pine  Ridge 
Pocahontas  1 
Portland 

Prescott  SCS 

5760 
5820 
5866 

5910 

Montgomery 
Randolph 
Ashley 
Nevada 

3 
7 

3 
3 

34  35 

33  14 
33  48 
33  48 

93  54 

90  59 

91  30 
93  23 
93  23 

330 
122 

5P 
7A 
7A 

7A 
7A 
7A 
7A 
MID 

J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
Mrs.  Pearl  Newton 
R.   P.  Hamby 
Soil  Cons.  Service 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

c 

Clarksville 
Clinton 
Cold  Springs 
Combs  3  SE 

1455 
1492 
1520 
1574 
1S82 

Scott 
Uadlson 

7 
3 

7 

35  28 

34  58 

35  48 

36  06 

93  28 

92  28 

93  54 
93  48 
93  IB 

436 
510 
1250 
1400 
2166 

6P 

6P 

7A 
MID 
HID 

Dr.   Irving  F.  Beach 
Earl  B.  Rlddick 

Uaude  C.  Brashears 
William  L.  Binam 

2  3  5 
3 
3 

c 
c 

Pyatt 
Ratcliff 

Remnel  Dam 
Rtson 

5970 

6016 
6102 
6174 

Ulller 
Hot  Spring 
Cleveland 

7 

4 

3 

3 

36  16 
35  IS 

33  04 

34  26 
33  57 

92  51 
'93  53 
94  02 
92  54 
92  11 

800 
463 
250 

231 

MID 
7A 
MID 
UID 

Bonny  L.  Allen 
Ark.   Pwr  &  Lgt  Co. 
J.   H.  Yaney 

3 
3 

c 
c 

Conway 
Corning 
Cotter 

Crossett  7  S 

1596 
1632 
1640 

1730 

Faulkner 
Clay 

Polk 
Ashley 

1 
7 
7 

3 

35  05 

36  24 
36  17 
34  26 
33  02 

92  27 

90  35 
92  31 
94  25 

91  56 

309 
293 

1050 
175 

5P 
7A 

5P 

5P 
7A 

7A 
5P 

G.  V.  Short 

Mrs,  Laura  Polk 

Robert  T.  Fielding 

Joe  C.  Allen 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

2  3  5 

7  C 

Rogers 
Russellvllle 
Saint  Charles 
Saint  Francis 
Searcy 

6248 
6352 
6376 
6380 
6506 

Benton 

Clay 
White 

7 

7 
5 
7 

36  20 

35  18 

34  23 

36  27 

35  15 

94  07 
93  08 
91  08 

90  08 

91  44 

1387 
360 
200 
300 
245 

SS 
SP 
8A 

5P 

SS 
5P 

7A 
7A 

Howard  Fowler 
U.S.  Forest  Service 
Fish  a  .Wildlife  Serv 
William  S.  Buckley 
Adam  C.  Helton 

2  3  5  7 
2  3  5  5 
2  3  5 
3 

2  3  5  7 

Crystal  Valley 
Cummins  Farm 
Daisy 

Danville 

1750 
1768 
1814 
1829 
1834 

Pulaski 

Lincoln 

Pike 

Faulkner 

Yell 

3 
1 

34  42 
34  08 

34  14 

35  22 
35  03 

92  26 

91  35 

93  45 

92  25 

93  24 

350 
176 
629 
705 
370 

6P 

7A 
6P 
7A 
7A 
7A 

Virda  Byrd 
Cummins  Prison  Farm 
Ferna  Jones  Tedder 
William  A.  Brown 

3 

2  3  5 
3 
3 
3 

c 

7 

Shirley 

Slloam  Springs 
Smlthvilie 
Sparkman  4  E 

6566 
6586 
6624 

G768 

Grant 
Van  Buren 
Benton 

Dallas 

3 
7 

3 

34  27 

35  38 

36  11 
36  05 
33  55 

92  21 
92  17 
94  33 

91  18 

92  48 

290 
600 
1150 
450 
260 

6P 
7A 

6P 
7A 
7A 
MID 
7A 

Ark.  Forestry  Comm. 
Haud  H.  Bradford 
John  Brown  Univ. 

Mrs.  Rachel  Butler 

2  3  5  7 
3 

2  3  5 
3 

c 

Dardanelle 
De  Queen  V  . 
Denver  ?  E 
Dermott 
Des  Arc 

1838 
1948 
1956 
1960 
1968 

Yell 

Sevier 

Boone 

Chicot 

Prairie 

35  13 
34  02 

36  23 

33  31 

34  58 

93  09 

94  21 
93  18 
91  26 
91  30 

330 
420 
1028 
140 
204 

6P 

5P 

7A 

7A 
7A 
HID 

8A 
7A 

Gretcben  Goodler 
0.  Tucker  Vasser 
Clarence  E.  Collins 
L.  W.  Wilson 
C.  J.  Rister 

2  3  5 
2  3  5 

3 

2  3  5 

7 

Stamps 

Star  City  2  S 
Steve 
Stuttgart 
Stuttgart  9  ESE 

6004 
6820 
6856 
6918 
6920 

Lafayette 

Lincoln 

Yell 

Arkansas 

3 

I 

7 

33  22 

33  54 

34  53 
34  29 
34  28 

93  30 
91  51 
93  19 
91  32 
91  25 

270 
392 
682 
214 
198 

7A 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

Ark .  Forestry  Comm 
T.   P.  Sims 
GeorRO  L.  Clark 
Univ.  of  Arkansas 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5  6 

c 

Devils  Knob  1 
Dumas  1 
Dumas  2 
Durham 
Eagle  Gap 

1982 
2148 
2150 
2176 
2204 

Washington 
Scott 

2 
1 

35  43 
33  53 

33  53 
35  57 

34  43 

93  24 
91  30 
91  30 

93  59 

94  19 

2350 

165 
1243 
1150 

5P 
7P 

7A 

UID 
UID 

Earnest  C.  Campbell 
Ben  Johnson 
Ark.  Pwr  tc  Lgt  Co. 
Goldle  E.  Brink 
Uazlne  U.  Hooper 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

c 
c 

Su«ar  Grove 

Sugar  Loaf  Mountain 

Taylor 

Texarkana  WB  Airport 

6928 

6944 
7038 
7048 

Loi^an 
Logan 
Cleburne 

Miller 

I 
7 
4 

35  18 
35  04 
35  29 
33  06 
33  27 

93  39 
93  48 
91  58 

93  27 

94  00 

500 
500 
300 
247 
361 

SS 
HID 

7A 
9A 
7A 
7A 
MID 

New  Sublaco  Abbey 
0.  R.  Fennell 

CLOSED  -  -I  -  -  - 
Idella  0.  Norwood 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
3 

5/25/54 
3 

2  3  5  7 

c 

El  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springs 
Evening  Shade 
Fayetteville 
Fayettevllle  CAA  AP 

2300 
2356 
2366 

2443 

Union 
Carroll 

Washington 
Washington 

3 
7 
7 
1 
7 

33  13 
36  24 
36  05 
36  05 
36  00 

92  48 

93  44 
91  37 

94  10 
94  10 

252 
1465 

490 
1370 
1253 

UID 

6P 

7P 
UID 

HID 

6P 

7P 
HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
Mabel  P.  Spray 
Opha  Wolfe 
Charles  P.  Ford 
U.S,  Clvll'AAr&  Ada. 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

7 

7  C 

Viola 
Waldron 
*alnut  Grove 
Walnut  Ridge  CAA  AP 

7262 
7450 
7488 
7524 
7530 

pope 

Fulton 

Scott 

Independence 

I 
7 

7 
7 

35  40 

36  24 

34  54 

35  51 

36  08 

93  05 
91  59 

94  06 
91  21 
90  56 

2087 
692 
675 

272 

6P 
MID 

6P 
7A 
5P 
6P 
UID 

U.S.  Forest  Service 
CLOSED  ----- 
William  D.  Blvens 
A.  H.  Fast 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

3,5l6/55 
2  3  5  7 

2  3  5 

c 

Fayetteville  Exp.  Sta. 
Flippln  CAA  AP 
Fordyce  6  W 

2444 

2528 
2540 
2544 

2556 

Washington 

Marion 

Dallas 

Little  River 

7 
7 
3 

36  06 
36  18 
33  49 
33  43 

94  10 
92  36 
92  31 
94  24 

1270 
700 
280 
400 

5P 
UID 
5P 

5P 
UID 

5P 

7A 

Univ.  of  Arkansas 
U.S.  Civil  Aero  Ada 
John  Yeager 
Leslie  P.  Callens 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

Warren 

West  Fork 
Wheeling  ^ 

7582 
7592 
7694 
7744 
7772 

Montgomery 
Washington 
Fulton 

3 
3 
7 
7 

33  36 

34  38 

35  55 

36  19 
35  41 

92  04 

93  32 

94  11 
91  52 
93  57 

206 
610 
1340 

680 
2285 

6P 
SP 

6P 
7A 
MID 
UID 
7A 

Warren  Cotton  Oil  C 
Nora  Lee  Mayberry 
Effle  D.  Little 
Thomas  W.  Cone 
U.S.  Forest  Service 

2  3  5 
3 

2  3  5 

Forrest  City 
Fort  Smith  WB  Airport 
Fort  Smith  Water  Plant 
Fountain  Hill 

2564 

2578 
259S 
2670 

St.  Francis 
Sebastian 

Ashley 

5 
1 
1 
3 

35  01 
35  20 
35  39 
33  21 

90  47 
94  22 
94  09 

91  50 

261 
458 
793 
175 

HID 

5P 

UID 
UID 
7A 

SA 

Thomas  A.  Moore 
U.S.  Heather  Bureau 
R.  J.  Schoeppe 
Jethro  R.  Denson 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7  C 

Whitecliffs 
Wilson 
Winfrey 
Wing 

7812 

7950 
8052 

Sevier 
Mississippi 
Crawford 
Yell 

4 

2 

1 

33  48 
35  34 
35  44 

34  57 

35  13 

94  04 
90  02 
94  06 
93  28 
90  46 

290 
237 
1152 
350 
260 

SP 
SS 

7A 
MID 
UID 

SS 

L.   M.  Snead 
D.  0.  Anderson 
Clyde  F.  Meadors 
Miles  B.  Turner 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Georgetown 

2760 

White 

7 

35  07 

91  26 

200 

6P 

7A 

Bessie  E.  Akers 

3 

Vellvllle 

8084 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Madge  V.  Doshler 

3 

Gilbert 
Glenwood 
Grannls 
Gravelly 

2794 
2842 
2908 
2922 

Searcy 

Polk 
Yell 

7 
3 

1 

35  59 
34  20 
34  14 
34  53 

92  43 

93  33 

94  20 
93  41 

595 
547 
920 
498 

7A 
7A 
7A 
7A 

C,  Eli  Jordan 
Myrtle  I .  Price 
W.  £.  HcVay 
Willie  Pendergrass 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

NEW  STATIONS 

Gravette 

2930 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

Elson  B.  Schmidt 

2  3  5 

Green  Forest 
Green  Uountaln 
Greenbrier 
Greenwood 

Gurdon 
Hampton 
Hardy 
Harrison 

Beber  Springs  3  S* 

2946 
2952 
2962 
2976 

3074 
3098 
3132 
3164 
3230 

cLroll 
Stone 

Clark 
Calhoun 

Cleburne 

7 
7 

3 
3 
7 
7 
7 

36  20 
36  02 
35  14 

35  13 

33  54 
33  32 

36  19 
36  14 

35  28 

93  26 
92  12 

92  23 

94  15 

93  09 

92  28 

91  29 

93  07 

92  03 

1350 
1100 
360 
518 

210 
202 

1150 

7A 
6P 

7A 

7A 
8A 
7A 

7A 
8A 
UID 

HID 

Obed  B.  Wilson 
U.S.  Forest  Service 
Thomas  E.  Cantrell 
Dorothy  U.  Been 

Roy  S.  Robbs 
Soil  Cons.  Service 
Theresa  Donaldson 
Dea  Cray  Beene 
Wayne  Stark 

3 

2  3  5 
3 

3 
3 

2  3  5 

C 

c 

T 

Heber  Springs  3  NE 
Danville  SCS 
Salem 

3228 
1335 

5514 

Cleburne 
Yell 

Johnson 

7 

1 

1 

35  32 

35  04 

36  23 
35  38 

92  01 

93  24 
91  50 
93  27 

525 

668 
1900 

7A 
HID 
7A 
7A 

Soil  Conservat Ion  Se 
Jas.   B.  Caldwell 
I'aurlce  R.  Brandt 

3 
3 

c 

Hector 

Henderson  2  W 
Hope  3  tfE 
Hopper 

3235 

3258 
3428 
3438 

Phillips 
Baxter 
Hempstead 
Montgomery 

1 
2 
7 

3 

35  28 
34  32 

36  22 

33  43 

34  22 

92  58 
90  35 

92  16 

93  33 
93  41 

555 
200 
580 
375 

6P 
8A 

7A 
7A 

7A 
7A 

Dorothy  H.Spllsbury 
Charley  II.  Friddell 
Emll  W.  Bentzien 
Cecil  M.  Blttle 
Lona  A.  Shields 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5  6 
3 

c 

Hot  Springs  1  NHE 

3442 
3466 
3540 
3S5E 
3584 

Sevier 
Garland 
Madison 
Union 

Little  River 

4 
3 

3 

33  56 

34  31 
36  05 
33  02 
33  35 

94  22 
93  03 

93  44 
92  05 

94  03 

630 
1453 
60 
300 

5P 

6A 
5P 
MID 
8A 
BA 

Elizabeth  W.  Friday 
Natl  Park  Service 
Uay  Pearl  Uarkley 
Corps  of  Engineers 
W.  E-  McDowell 

2  3  5 

3 
3 

7 

C 

Jessleville 

Jonesboro 

Keo 

Klngsland  3  SSE 

3600 
3704 
3734 

3862 
3904 

Garland 
Craighead 

Cleveland 

7 
3 

1 

3 

36  01 

34  42 

35  50 
34  36 
33  50 

93  11 
93  04 
90  42 
92  OO 
9?  16 

857 
730 
345 

214 

6P 
7P 

7A 

7A 
7A 
7P 
UID 

Lottie  8.  Davis 
Mrs.   Velma  H.  Dunn 
Benedictine  Sisters 
R.  A.  Waller 
Claude  W.  Hunter 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Lake  City 
Lamar  2  SW 
Langley 
Lead  Bill 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

3998 
4019 
4060 
4106 
4116 

Craighead 

Johnson 

Pike 

5 
1 
3 
7 
1 

35  49 

35  26 

34  19 

36  24 

35  42 

90  26 
93  25 

93  51 
92  54 

94  19 

230 
550 
796 
710 
1000 

7P 

7A 
UID 
7A 
7P 
7A 

Tressa  St.  Clair 
Peach  Exp.  Station 
Mabel  F.  Forrester 

U.S.  Forest  Service 

3 
3 

2  3  5 
3 

C 

Leola 

ffLlttle  Rock  WB  Airport 
Little  Rock  Filt.  PI. 
Lost  Corner 
Louann  2  SE 

4134 
4248 
4250 
4324 
4332 

Pulaski 

Bnton 

3 
1 

7 
3 

34  10 
34  44 

34  46 

35  34 

33  22 

92  35 
92  14 
92  19 
92  50 
92  46 

261 
257 
512 
1550 
130 

MID 

7A 
UID 

7A 
6P 

U.S.  Weather  Bureau 
L.  R.  Water  Works 
Catherine  Russell 
Flora  A,  Hamilton 

2  3  5 

3 
3 

7  C 

T  continuation 

of  S 

ugar  Loaf  Mou 

ord. 

J  DRAINAGE  CODE       1.  ARKANSAS     2.   MISSISSIPPI     3.  OUACHITA     4.   RED     5.   SAINT  FRANCIS     6.   SALINE     7.  WHITE 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Statiun  Index  are  assigned  on  a  state  babls.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  offlci;. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  ore  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of   this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  bo  included  in  this  iHHue, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  io  "T  . ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  Movement  in  miles, 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  followlnn  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTP 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  sooiples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequeotly  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent   Inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cl Imatologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock^  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indiciites  that  the 

thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted' 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      includes  total   for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  pmyablle  to  ^he  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDER7ER,  Chiai 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


JANUARY  1956 
Volume  LXI       No.  1 


ASHXVILU:  10SS 


ARKANSAS  -  JANUARY  1956 


WEATHER  SUMMARY 

January  was  cold.     The  first  half  of  the  month  was  sunny  and  practically  rainless. 
Showers  were  frequent  during  the  last  half.     The  rains  during  the  last  half  replenished 
the  soil  moisture.     The  principal  field  work  was  the  preparation  of  the  land  for  crops. 

Temperatures  averaged  several  degrees  above  normal  during  the  first  six  days.     The  cold 
front,  which  crossed  the  State  on  the  6th,  was  followed  by  a  week  during  which  temperatures 
averaged  slightly  below  normal.     A  second  cold  front,  which  crossed  the  State  early  on  the 
15th,  was  followed  by  a  week  of  temperatures  which  averaged  10  degrees  to  12  degrees  below 
normal.     The  following  warm-up  was  gradual  and  daily  mean  temperatures  rose  to  near  normal 
by  the  27th.     Early  on  the  28th,  a  warm  front  moved  eastward  across  Arkansas  followed  by 
southerly  winds  which  brought  warm  moist  Gulf  air.     Temperatures  rose  to  about  20  degrees 
above  normal  on  the  28th.     A  slow  moving  cold  front  moved  into  the  State  from  the  north- 
west on  the  afternoon  of  the  28th.     By  the  evening  of  the  29th,    the  entire  State  was  in 
the  cold  air.     The  last  two  days  of  the  month  were  quite  cold.     Monthly  mean  temperatures 
ranged  from  33.2  degrees  at  Siloam  Springs  to  44.7  degrees  at  Magnolia  3  N.     Monthly  mean 
temperatures  were  below  normal  at  all  stations  except  two.     Temperature  departures  at 
stations  over  the  Highland  Division  averaged  about  -2.0  degrees  and  departures  at  stations 
over  the  Delta  Division  averaged  about  -2.8  degrees.     The  highest  maximums  for  the  month 
ranged  from  70  degrees  at  several  stations  in  the  extreme  northwest  to  79  degrees  at  Paris 
and  Texarkana .     In  general,  most  stations  in  the  northern  and  eastern  parts  of  the  State 
registered  their  highest  temperatures  on  the  5th  or  6th  and  most  stations  over  the  western 
and  southern  parts  registered  their  highest  maximums  on  the  28th  or  29th.     Monthly  minimum 
temperatures  ranged  from  four  degrees  above  zero  at  Gravette  to  24  degrees  at  Pine  Bluff. 
The  coldest  temperatures  were  registered  on  various  dates  at  southern  stations.  Most 
northern  stations  registered  their  lowest  temperatures  on  the  16th  or  20th. 

No  rain  of  importance  fell  during  the  first  half  of  the  month.     Many  northern  and  western 
stations  received  several  inches  of  snow  on  the  18th  and  lesser  amounts  on  a  few  later 
dates.     Rain  showers  fell  on  many  dates  during  the  last  half  of  the  month.     The  amounts 
were  especially  generous  on  the  18th,   28th,  and  29th.     Numerous  stations  recorded  several 
inches  of  rain  on  the  29th.     Alum  Fork,  where  no  rain  fell  in  December,  recorded  8.33 
inches  in  January  of  which  7.00  inches  were  measured  on  the  29th.     This  was  the  greatest 
daily  amount  for  any  stations.     Monthly  precipitation  totals  ranged  from  0.69  inch  (2.15 
inches  less  than  normal)  at  Lead  Hill  to  9.22  inches   (3.93  inches  more  than  normal)  at 
Wilson.     Rainfall  totals  exceeding  4.00  inches  were  common  over  a  belt  about  50  miles  wide 
and  extending  from  near  Alum  Fork  northeastward  to  Blytheville  and  Wilson.     Stations  with- 
in that  area  received  more  than  normal  rainfall  during  January,   the  departures  averaging 
+1.68  inches.     Monthly  departures  north  and  west  of  that  area  averaged  -1.37  inches  and 
departures  south  and  east  of  that  area  averaged  -1.-97  inches.     Snowfall  exceeded  4.0  inches 
over  most  of  the  northern  half  of  the  State.     Several  northwestern  counties  received  over 
8.0  inches  of  snow.     Many  southern  stations  received  no  snow  during  January. 

The  drought  intensified  during  the  first  half  of  January.     The  soil  moisture  became  badly 
depleted,   the  rivers  were  near  record  low  stages,   stock  water  was  becoming  scarce  in  some 
localities,  and  forest  fires  were  numerous.     The  meadows  and  pastures  were  very  dry  and 
the  winter  grains  and  cover  crops  were  making  no  progress.     The  moisture  situation  was 
becoming  critical  throughout  the  State.     Farm  activities  consisted  principally  of  breaking 
land,  clearing,   fencing,  gathering  remnant  corn  and  cotton,   the  care  of  livestock,  and  the 
usual  winter  chores.     The  heavy  rains  which  fell  over  the  south  and  sleet  and  snow  over 
the  west  and  north  during  the  third  week  were  beneficial  to  the  winter  grains,  meadows, 
pastures,   and  cover  crops.     The  generous  thundershowers  on  the  28th  and  29th  replenished 
the  soil  moisture  and  filled  the  small  streams  to  bankfull  stages, 

STORMS 

During  the  late  evening  of  the  28th,  a  tornado  destroyed  three  homes  and  damaged  twenth- 
one  others,  destroyed  seven  other  buildings  and  damaged  six,   and  injured  twelve  persons  in 
Faulkner  and  White  Counties.     The  principal  damage  was  in  Faulkner  County. 
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47.0 

24.6 

35.8 

2 

.9 

69 

5 

12 

20 

896 

3 

3. 

61 

0 

71 

2  . 

00 

29 

5 

3 

PORTLAND 

AM 

53.  1 

31.1 

42.1 

4 

.4 

75 

30 

20 

14 

704 

0 

0 

19 

0 

3. 

66 

1 

.09 

0. 

97 

19 

0. 

0 

0 

7 

4 

PRESCOTT 

AM 

50.  1 

27.9 

39.0 

5 

.5 

76 

30 

20 

1  + 

799 

0 

1 

27 

0 

2  , 

80 

1 

94 

0. 

80 

30 

7 

3 

SAINT  CHARLES 

AM 

49.  7 

29.4 

39.6 

71 

7 

20 

14 

781 

0 

2 

24 

0 

4. 

01 

1  . 

30 

1  9 

0. 

6 

T 

19  + 

7 

3 

SEARCY 

49.4 

28.7 

39.1 

1 

.  5 

71 

6+ 

20 

16+ 

798 

0 

3 

25 

0 

6. 

50 

1 

73 

4. 

34 

29 

2 

19  + 

6 

3 

STUTTGART 

51.2 

31.0 

41.1 

1 

.  7 

71 

5  + 

2  3 

9  + 

734 

0 

0 

21 

0 

3. 

19 

2 

00 

1. 

10 

19 

7 

2 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

48.4 

28.4 

38.4 

3 

.0 

69 

7 

1  7 

24 

817 

0 

1 

24 

0 

3.76 

2 

16 

1. 

43 

19 

0, 

0 

0 

5 

2 

2 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

45.0 

25.8 

35.4 

69 

5  + 

12 

20 

911 

0 

5 

27 

0 

4. 

23 

2. 

09 

29 

1 

4 

19  + 

4 

3 

2 

WARREN 

54.1 

33.5 

43.8 

1 

.  1 

77 

29 

20 

14 

655 

0 

0 

17 

0 

4 . 

47 

0 

40 

1 . 

52 

1  8 

0, 

0 

0 

6 

3 

2 

WILSON 

47. 9M 

26.1 

38. DM 

2 

.4 

69 

5 

17 

1  3 

825 

0 

1 

24 

0 

9. 

22 

3 

93 

5. 

50 

29 

3 

19 

5 

3 

3 

VYNNE 

45. 8M 

27.  IM 

36. 5M 

4 

.5 

875 

0 

1 

0 

5, 

39 

0.27 

3. 

59 

29 

5. 

8 

DIVISION 

39,4 

4, 

17 

2, 

0 

Precipitation 


0  DATA  RECEIVED   TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED    IN  DIVISION  MEANS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JANUARY  19S6 


Station 

To!qI 

Doy  oi  month 

1   1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

1 

10  1  20  1 

21 

22 

1 

23  1 

24 

25  1 

1 

26 

27 

26 

1 

20 

30 

31 

ABBOTT 

^  U96 

T 

D.55  D.45 

T 

.33 

.43 

T 

T 

.20 

T 

At.  ICI  A 

5  3.35 

T 

D.07 

T 

>.02 

.06 

.03 

•  7T 

ALUM  FORK. 

8*33 

•  66 

.15 

.20 

T 

.30 

^' 

00 

ALV 

4.69 

•  20 

.58 

•  05 

•  32 

■  18 

■  10 

T 

•  12 

•  05 

2. 

23 

•  86 

AHlTY   3  HE. 

3.70 

•  02 

1.85 

T 

•  24 

.23 

T 

•  04 

■  11 

.19 

45 

.57 

ANTOI NE 

2*A3 

•  55 

.80 

•  24 

.14 

■  21 

.07 

•  39 

3  5.  70 

D.06 

•  41 

•  22 

T 

.17 

■  1 1 

ARlLAOet.PHlA 

3.75 

•  55 

■  90 

•  *5 

•  30 

■  05 

.20 

•  10 

75 

.4S 

ARKANSAS  CITY 

2.»3 

•  02 

T 

•  12 

.14 

■  05 

•  63 

02 

•  56 

ASHDOWN 

2.  70 

1*  10 

•  28 

T 

•  56 

.09 

■  02 

.03 

•  10 

■  04 

.01 

45 

T 

ATHENS 

2. SI 

•  30 

■  43 

*05 

■  25 

.05 

T 

■  04 

■  10 

.10 

7 1 

•  48 

AUGUSTA 

5.23 

•  20 

■  79 

T 

•  24 

•  05 

■  10 

.20 

.50 

BALD  KNOB 

S*57 

•  62 

•  22 

.  1  7 

T 

•  06 

.05 

94 

•  51 

9ATESVILLE  LIVESTOCK 

4.16 

T 

•  19 

■  09 

•  10 

2 

45 

•  45 

6ATESV1LLE  L   AND  0  NO  1 

4.02 

•  06 

.46 

T 

T 

•  16 

•  13 

T 

.  10 

.07 

2 

20 

.04 

BEATY  LAIC€ 

S.42 

•  90 

.55 

■  05 

.31 

■  10 

.45 

. 

•  53 

BEAVER 

USB 

■  21 

•  15 

.45 

■  13 

■  04 

.07 

•  43 

BEECM  GROVE 

4.26 

■  67 

T 

.02 

.27 

05 

.30 

BEEOEVILLE 

6.76 

1  .90 

.63 

.07 

.12 

3 

37 

■  69 

BENTON 

3.8S 

•  59 

.57 

•  20 

•  13 

■  1 1 

.04 

.15 

.09 

98 

.99 

BENTONVILLE 

uss 

.07 

.  14 

.  10 

•  56 

.  19 

.  10 

.05 

•  21 

BEHRYVlLLE   *  NW 

1  .SB 

.0  3 

.21 

■  01 

■  53 

.10 

.02 

.05 

•  40 

eiG  FORK 

4*41 

.77 

T 

.50 

.13 

.15 

1 

65 

U21 

BIG  LAKE  OUTLET 

7.17 

T  T 

■  42 

.40 

T 

■  01 

.06 

.02 

.01 

T 

.27 

5 

31 

.65 

BLACK  ROCK 

3.04 

T 

•  53 

T 

■  17 

T 

T 

.16 

1 

59 

.59 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

4.  S6 

.31 

.40 

T 

•  2  7 

.10 

T 

.0* 

.0  7 

.  10 

1  •  76 

BLUFF  CITY 

2.18 

.70 

.82  T 

.20 

■  01 

.65 

BLYTHEVlLLF 

S.  73 

.67 

.02 

.52 

3^02 

1.50 

BOONEVILLE 

1.69 

.08 

.47 

■  17 

.57 

.22 

T 

I 

T 

04 

■  14 

eOUGMTON 

2.35 

•  75 

.40 

.39 

.22 

.25 

.07 

.27 

BRADFORD 

7,26 

•  09 

•  50 

■  06 

.17 

.24 

.55 

BRINKLEV 

•  73 

•  35 

.10 

.30 

■  22 

.21 

'^^ 

•  60 

BUFFALO  TOMER 

)  *!97 

0*05 

0.50 

.31 

■  06 

.05 

BURDETTE 

7.6S 

.92 

■  05 

.32 

4 

.96 

U40 

CABOT   ^  SW 

S.64 

•  96 

T 

•  2  1 

■  26 

■  05 

■  35 

T 

3 

■  75 

.06 

CALICO  ROCK 

.02 

.65 

•  20 

•  16 

CAMDEN  1 

2.67 

.67  .74 

.20 

■  23 

T 

T 

.53 

.06 

.24 

CAMP  CHAFFEE 

1.25 

T 

■  36 

.26 

.39 

■  11 

T 

T 

I 

.  11 

CARLISLE    1  SW 

5.56 

.53 

U25 

■  03 

■  30 

.16 

3^27 

CLARENDON 

4.05 

.13 

■  92 

T 

.23 

■  22 

• 

.27 

T 

2.26 

CCARKSVILLE 

1  .3B 

.35 

.  I  1 

•  3* 

■  02 

^ 

■  04 

.02 

■  22 

CL  INTON 

2*4S 

.63 

.  10 

■  34 

1 

■  04 

■  34 

COLD  SPRINGS 

1  •  72 

T 

.50 

■  25 

.27 

.05 

T 

■  05 

■  50 

■  10 

CONMAY 

5.34 

.50 

.  16 

■  01 

■  26 

.23 

T 

.06 

.19 

3 

.43 

■  46 

CORNING 

2.99 

.50 

T 

.20 

1 

.80 

.49 

COTTER 

'_, 

.40 

.20 

COVE 

.70 

.32 

.12 

■  15 

, 

•  73 

.06 

CROSSETT   7  S 

3*32 

1  .07 

.11 

.  39 

.69 

T 

J 

.57 

CRYSTAL  VALLEY 

4.97 

.  10 

.30 

■  36 

■  61 

.  16 

2 

.79 

■  43 

CUMMINS  FARM 

3.52 

1.36 

■  37 

.53 

T 

.58 

.66 

DAISY 

.05 

.  33 

DAMASCUS 

T 

□  ■50 

.25 

.10 

■  10 

■  09 

.55 

DANVILLE 

2*33 

.01 

.73 

T 

■  la 

.33 

.13 

.01 

.07 

*55 

■  32 

DARDANELLE 

2.34 

.35 

.  1  9 

■  40 

.  14 

.21 

.04 

■  69 

.  12 

DE  OUEEN 

1.71 

.90 

.  10 

.06 

•  16 

■  05 

•  08 

.17 

■  15 

DE  RMOTT 

4  «* 

.85 

.17 

■  16 

.42 

■  16 

.55 

•  75 

OES  ARC 

•  30 

.72 

.15 

•  11 

.30 

.22 

■  16 

2.76 

DEVlLS  KNOB 

1*41 

•  04 

.41 

•  02 

•  53 

.15 

■  06 

.04 

•  05 

.11 

DUMAS  ; 

4.03 

1*18 

.60 

.13 

.50 

T 

.60 

.02 

■  80 

EAGLE  GAP 

1.69 

T 

.47  T 

T 

.40 

■  12 

T 

T 

I 

T 

.70 

EL  DORADO  CAA  AP 

■  03  1«4>6 

■  03 

.09 

.30 

.02 

.01 

.06 

.36 

T 

•  17 

EUREKA  SPRINGS 

.20 

•  15 

.45 

.13 

.32 

.04 

.07 

.31 

EVENING  SHADE 

J*'* 

.70 

.27 

.11 

.12 

I 

■  45 

■  49 

FAYETTEVILLE 

1.64 

T  ,19 

.05 

.15 

■  61 

.14 

.01 

T 

■  49 

T 

T 

FAYETTEVlLLE  CAA  AP 

1.91 

T  .17 

T 

T 

■  50 

.16 

.  18 

T 

.04 

T 

T 

■  79 

.07 

FATFTTEVILLE  EXP  STA 

.03 

■  22 

FLIPPIN  CAA  AP 

1  *Q3 

.36 

.01 

•  07 

.46 

•  01 

•  22 

.01 

.50 

•  18 

•  02 

FOROYCE   6  W 

3  5i 

1.05 

■  15 

.05 

.20 

.30 

T 

.47 

T 

T 

U30 

FORESTER  «.  HNW 

)  3.77 

0.60 

.60 

2 

.40 

•  17 

FORT   SMITH  HB  AP  H// 

1.32 

T  .37 

T 

.04 

■  55 

.28 

T 

T 

T 

T 

•  06 

.02 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

.36 

FOUNTAIN  HILL 

2  42 

•  80 

■  63 

.04 

.27 

.09 

T 

.25 

.04 

•  03 

.27 

GEORGETOWN 

5.37 

T 

.10 

.12 

.20 

.16 

.15 

.22 

2 

.00 

2^40 

GILBERT 

1.23 

.04 

.59 

.42 

.  16 

GLEN WOOD 

.32 

■  04 

•  23 

•  71 

GRANNIS 

.31 

.59 

.29 

I 

T 

)  4  09 

D.IO 

0.62 

D^03 

.23 

.27 

.05 

.01 

.12 

.02 

2 

•  43 

.21 

GRAVETTE 

1.45 

T  ^19 

•  06 

T 

.55 

.33 

.02 

T 

■  30 

GREEN  FOREST 

1.79 

.32 

.02 

.52 

.19 

.74 

GREEN  MOUNTAIN 

3.02 

.38 

.62 

1** 

1 

•  24 

.24 

GREENBRIER 

.25 

GREENWOOD 

1.49 

r  T 

.33 

■  22 

■  50 

.19 

GURDON 

2.17 

.42 

.87 

T 

.  I  1 

.13 

■  12 

X 

■  21 

T 

.31 

HAMPTON 

2.08 

.66 

■  21 

.  1  1 

T 

T 

.30 

■  80 

HARRISON 

)  3.29 

Dl  *  50 

•  08 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

3.27 

•  07 

■  46 

■  03 

■  19 

■  10 

.13 

1 

.66 

■  6« 

)  1.81 

D.56 

■  10 

.17 

•  07 

.11 

.43 

.24 

HELENA 

2.71 

T 

1.17 

T 

.06 

.57 

■  12 

.16 

.63 

HENDERSON  2  W 

1.16 

.20 

•  20 

T 

.38 

■  15 

.23 

HOPE   3  NE 

2.25 

.69 

■  04 

HOPPER 

3.40 

•  47 

•  55 

.04 

.21 

-29 

■  04 

T 

.17 

.15 

•  63 

.61 

2.49 

.51 

•  69 

.05 

■  26 

.  12 

■  19 

.27 

■  12 

■  28 

HOT   SPRINGS    1  NNE 
MUTT IG  DAM 

3*  l( 
3.46 

•  90 
.14 

.  U  T 
1.28 

■  02 

.2T 
■  44 

.11 
.63 

.12 

.01 

.01 

.24 
■  12 

.01 
■  20 

1 

.41 

.03 

T 

.52 

INDEX 
JASPER 

us! 

T 

.42 

I47 

.11 

.03 

.0< 

.25 

.20 

JESS  I EV I LLE 
JONES BORO 
KEO 

8.79 
2.01 
4.79 

•  32 

•  05 
1.37 

.46 
.40 
.13 

■  06 

•  25 
.12 

.20 
.05 
.23 

.12 
.07 

.05 

•  06 

.13 

•  04 

.23 

.10 
T 

2 
2 

.15 
.20 
.00 

4.95 
1  ^20 
■  63 

LAKE  CITY 

5.55 

•  99 

•  10 
.12 

■  10 

.25 

*  i  ^ 

3 

•  12 

1.11 

langlEy 

LEAD  HiLL 
IFQl 

7.11 
.69 
>  1.23 
2*88 

D»05 

"** 
*63 

•  6 

*?* 

38 

*25 

•  25 

.02 

*•  78 

*59 

LITTLE  ROC K  FILTER  PL 

5.77 
5.66 

1.29 

.02  T 
•  57 

T 

.20 

.r.. 

.15 

.18 

.05 

3 

.58 
■  65 

I 

1.52 

LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LUHTON 

2.21 
3.34 
3  1.21 

U39 
0.10 

•  16 

•  99 

■  06 

.52 

.11 

•  38 

.10 

•  17 

1.11 

.19 

.17 

.13 

.41 

2 

■  10 

U60 

MADISON 

5.66 

•  25 

•  70 

.34 

■  42 

.27 

MAGNOLIA  3  N 

1.98 

U08 

.06 

.25 

.15 

.03 

.39 

.90 

.48 

MALVERN 

3.26 

D,20 

.53 

.13 

.15 

.04 

•  14 

•  36 

MAMMOTH  SPRING 

}  1.55 

•  73 

.73 

.09 

■  48 

•  39 

.06 

1 

•  56 

•  17 

MARIANNA  2  S 

4.23 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ARKANSAS 
JANUARY  1956 


MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
M0R06AY  L  AND  D  NO  8 
MORR JLTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 
'mountain  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   I  W 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  t.  WNW 

NEWHOPE   3  £ 

NEWPORT 

NIMROD  0AM 

ODELL 

ODEN 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD 

PARIS 

PARKIN 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCLIFF 
R  I  SON 
ROGERS 

RUSSELLVlLLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  <t  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUBIACO 


Day  of  month 


10     11  12 


16     17  18 


19     20  21 


.  75 
D.^tO 
.47 


1  .30 
.30 


25     26  27 


28  I  29  I  30 

3.82  2.04 
.  77 
1.15 

i.&e 

.02   2.25  .02 


.13  3.96  .19 
2.62  1.75 
.55 


.04    3.42  1.16 


.55  2.15  1.15 


.18  2.10  1.25 


1.53  .04 
1  . 

1.75  1, 


3.00  1.51 


SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  W6  AP 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


4,47 
4.70 
1.56 


.07  1.33 
0.30  I 


T  ,07 
.10  ,20 


1.00 
1.60 
1.15 


1.05  2.09 


1.31 
3.50 
.07 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  19S6 


Day 

Ol  Month 

Avenge 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

70 

71 

61 

68 

69 

68 

69 

45 

53 

50 

6  \ 

41 

54 

49 

60 

44 

33 

3  I 

34 

30 

36 

38 

3  7 

60 

3 

MIN 

50 

30 

32 

29 

36 

32 

30 

24 

20 

31 

31 

22 

29 

22 

2  9 

20 

22 

26 

28 

26 

29 

33 

29 

22 

26 

30 

33 

41 

42 

26 

23 

26 

5 

MAX 

61 

67 

67 

64 

68 

70 

64 

48 

53 

53 

55 

51 

52 

61 

69 

47 

39 

34 

33 

33 

42 

4  2 

4  1 

3  5 

60 

48 

76 

62 

4 

MIN 

26 

32 

30 

26 

30 

36 

39 

25 

19 

31 

30 

25 

23 

21 

26 

26 

26 

30 

30 

25 

31 

38 

34 

27 

31 

36 

39 

47 

31 

29 

30 

0 

MAX 

69 

67 

65 

66 

72 

71 

66 

52 

53 

56 

61 

56 

54 

66 

61 

51 

44 

36 

34 

34 

40 

4  3 

42 

4  6 

47 

48 

75 

67 

56 

3 

MIN 

30 

31 

27 

22 

28 

34 

34 

24 

17 

2  1 

28 

18 

16 

23 

25 

26 

26 

28 

24 

22 

32 

37 

36 

29 

29 

35 

44 

52 

60 

28 

32 

29 

MAX 

60 

64 

63 

63 

70 

70 

64 

44 

61 

51 

50 

48 

49 

47 

46 

43 

32 

32 

36 

36 

43 

40 

36 

30 

44 

4  1 

43 

72 

7; 

40 

40 

49 

1 

MIN 

25 

31 

25 

31 

25 

30 

27 

22 

20 

25 

32 

27 

26 

18 

22 

19 

23 

28 

25 

17 

20 

34 

27 

19 

26 

30 

31 

42 

40 

27 

24 

26 

MAX 

56 

62 

65 

61 

65 

74 

72 

41 

48 

49 

61 

50 

46 

52 

50 

46 

30 

31 

31 

36 

40 

41 

36 

29 

30 

39 

36 

63 

72 

43 

4  1 

47 

6 

MIN 

21 

35 

30 

27 

31 

32 

21 

14 

16 

16 

20 

21 

17 

16 

17 

I  1 

12 

21 

25 

10 

13 

26 

23 

1  1 

14 

24 

25 

29 

39 

21 

13 

° 

MAX 

60 

6<> 

62 

63 

71 

70 

66 

45 

50 

49 

60 

47 

50 

47 

45 

40 

39 

32 

35 

40 

43 

44 

37 

32 

40 

38 

40 

73 

70 

4  1 

4  1 

49 

2 

MIN 

29 

33 

23 

22 

27 

28 

26 

16 

14 

2  1 

29 

26 

16 

16 

26 

1  7 

24 

24 

23 

10 

2  1 

29 

27 

13 

26 

29 

31 

40 

39 

26 

17 

MAX 

63 

68 

65 

65 

67 

70 

63 

47 

53 

52 

53 

47 

52 

61 

55 

40 

33 

32 

36 

75 

70 

46 

44 

53 

8 

MIN 

25 

28 

25 

20 

26 

29 

31 

21 

14 

19 

26 

20 

17 

16 

22 

23 

23 

27 

27 

27 

29 

35 

30 

22 

28 

31 

35 

42 

44 

29 

24 

26 

' 

MAX 

58 

56 

57 

63 

70 

69 

44 

48 

50 

38 

37 

40 

61 

51 

4  1 

26 

34 

30 

30 

41 

42 

40 

37 

26 

35 

35 

46 

69 

50 

35 

4  6 

44 

6 

MIN 

39 

28 

22 

27 

30 

39 

19 

17 

18 

18 

16 

16 

13 

28 

24 

6 

18 

25 

19 

10 

16 

34 

2  7 

21 

26 

24 

33 

45 

32 

15 

20 

^' 

MAX 

58 

60 

57 

60 

69 

65 

49 

41 

41 

45 

37 

35 

46 

48 

42 

37 

32 

33 

36 

36 

42 

36 

34 

31 

36 

37 

47 

65 

64 

39 

4  1 

45 

2 

MIN 

32 

37 

32 

33 

35 

41 

21 

18 

19 

21 

30 

26 

19 

20 

32 

20 

19 

27 

29 

24 

29 

28 

22 

16 

25 

27 

32 

41 

36 

27 

23 

MAX 

63 

65 

60 

70 

77 

n 

62 

50 

53 

51 

54 

48 

66 

66 

46 

37 

33 

34 

34 

33 

37 

40 

41 

36 

46 

43 

43 

77 

69 

46 

4  1 

60 

7 

MIN 

35 

33 

24 

20 

26 

30 

34 

21 

16 

25 

23 

17 

14 

31 

26 

16 

22 

29 

20 

8 

29 

34 

33 

26 

27 

34 

35 

43 

43 

24 

21 

MAX 

59 

64 

62 

63 

67 

70 

68 

45 

46 

50 

47 

42 

4b 

48 

5  I 

45 

33 

33 

35 

36 

49 

46 

37 

32 

41 

42 

43 

70 

69 

43 

43 

49 

3 

MIN 

29 

25 

28 

34 

35 

29 

20 

20 

2  1 

28 

28 

23 

17 

24 

23 

21 

26 

28 

29 

31 

36 

25 

20 

26 

31 

36 

43 

43 

29 

26 

MAX 

56 

65 

67 

67 

68 

73 

74 

58 

50 

52 

55 

57 

49 

55 

57 

62 

50 

39 

35 

34 

40 

50 

45 

36 

36 

53 

46 

64 

76 

78 

56 

55 

0 

MIN 

21 

30 

31 

25 

25 

29 

40 

24 

18 

19 

22 

26 

20 

19 

20 

28 

24 

27 

31 

29 

30 

36 

35 

27 

27 

35 

37 

4  3. 

60 

34 

30 

MAX 

56 

62 

62 

60 

66 

70 

72 

47 

48 

53 

49 

53 

47 

55 

49 

42 

31 

33 

33 

29 

31 

37 

40 

37 

34 

47 

36 

69 

69 

71 

40 

49 

3 

MIN 

23 

31 

22 

19 

22 

24 

23 

20 

14 

18 

23 

18 

14 

15 

22 

16 

16 

27 

20 

8 

15 

30 

29 

27 

26 

32 

34 

36 

19 

22 

MAX 

62 

62 

63 

66 

70 

72 

61 

50 

63 

54 

66 

54 

54 

50 

46 

37 

34 

34 

34 

30 

38 

42 

41 

35 

48 

42 

42 

77 

69 

44 

42 

50 

4 

MIN 

31 

29 

24 

22 

27 

31 

32 

1  7 

18 

26 

23 

16 

17 

30 

26 

15 

24 

26 

24 

16 

28 

34 

32 

25 

26 

32 

34 

41 

39 

26 

20 

MAX 

62 

64 

64 

67 

70 

73 

66 

48 

50 

52 

64 

60 

64 

49 

50 

43 

33 

33 

34 

32 

40 

40 

39 

32 

46 

44 

43 

76 

72 

43 

4  1 

60 

5 

MIN 

33 

39 

32 

27 

31 

34 

31 

19 

20 

27 

31 

26 

22 

22 

25 

21 

26 

29 

26 

20 

31 

35 

31 

24 

26 

33 

36 

43 

43 

26 

26 

MAX 

54 

64 

60 

69 

60 

70 

64 

37 

42 

46 

45 

39 

38 

47 

46 

40 

31 

31 

31 

36 

40 

46 

36 

30 

27 

36 

37 

60 

66 

38 

39 

44 

4 

MIN 

29 

38 

27 

29 

32 

31 

23 

21 

21 

2  1 

26 

24 

27 

21 

23 

17 

19 

23 

29 

16 

17 

26 

24 

17 

20 

27 

30 

35 

36 

26 

22 

' 

MAX 

60 

70 

65 

67 

72 

73 

67 

60 

61 

65 

53 

49 

53 

66 

64 

59 

43 

40 

36 

47 

56 

63 

45 

36 

49 

51 

53 

73 

77 

76 

55 

66 

6 

MIN 

26 

38 

34 

26 

32 

44 

41 

26 

19 

20 

27 

28 

18 

16 

29 

24 

24 

31 

33 

30 

32 

42 

35 

29 

34 

29 

44 

62 

66 

37 

31 

32 

I 

MAX 

60 

67 

62 

66 

70 

70 

60 

45 

47 

51 

48 

44 

48 

51 

59 

60 

35 

34 

35 

37 

50 

47 

44 

34 

46 

47 

47 

70 

74 

60 

46 

51. 

9 

MIN 

32 

38 

30 

32 

32 

43 

31 

24 

20 

25 

27 

29 

22 

21 

29 

28 

21 

30 

29 

31 

32 

40 

28 

26 

31 

32 

36 

38 

57 

31 

29 

30, 

Q 

MAX 

65 

64 

64 

69 

74 

75 

62 

49 

54 

55 

54 

50 

64 

54 

50 

38 

34 

34 

33 

32 

39 

40 

40 

34 

46 

43 

42 

76 

66 

49 

4  1 

61. 

0 

MIN 

29 

28 

25 

30 

34 

31 

22 

18 

26 

30 

19 

19 

25 

28 

19 

26 

29 

22 

12 

30 

33 

32 

25 

26 

33 

35 

42 

43 

27 

25 

27. 

4 

MAX 

62 

72 

69 

68 

73 

74 

60 

54 

58 

57 

64 

63 

59 

56 

69 

46 

38 

34 

41 

33 

41 

43 

42 

38 

54 

48 

47 

74 

73 

46 

49 

54. 

7 

MIN 

28 

30 

27 

22 

27 

32 

30 

24 

15 

18 

24 

18 

18 

27 

25 

23 

28 

30 

21 

22 

30 

36 

37 

30 

31 

37 

38 

46 

26 

30 

27 

7 

MAX 

60 

61 

64 

64 

64 

69 

70 

43 

44 

48 

51 

49 

44 

49 

50 

44 

34 

33 

33 

36 

34 

50 

48 

35 

35 

43 

39 

56 

70 

73 

36 

49 

6 

MIN 

30 

30 

26 

26 

28 

34 

25 

21 

18 

18 

27 

24 

IS 

18 

20 

20 

20 

22 

24 

19 

20 

32 

25 

16 

18 

28 

30 

36 

53 

26 

22 

25 

0 

MAX 

56 

61 

59 

60 

67 

64 

53 

46 

51 

46 

49 

49 

50 

46 

40 

30 

31 

29 

33 

37 

35 

34 

33 

30 

37 

33 

38 

66 

62 

38 

37 

45 

1 

MIN 

33 

36 

40 

38 

48 

49 

21 

18 

27 

25 

24 

20 

25 

26 

26 

6 

18 

23 

20 

20 

23 

30 

25 

19 

20 

25 

29 

33 

33 

17 

18 

26 

MAX 

62 

-71 

62 

68 

72 

72 

56 

46 

48 

51 

46 

45 

45 

52 

62 

46 

39 

35 

38 

39 

50 

46 

44 

41 

51 

50 

50 

71 

77 

70 

49 

53 

4 

MIN 

23 

38 

31 

29 

34 

45 

31 

22 

26 

25 

28 

22 

21 

20 

29 

27 

20 

30 

30 

31 

30 

34 

29 

29 

31 

33 

36 

47 

66 

32 

29 

30 

9 

MAX 

63 

71 

66 

67 

72 

74 

53 

49 

61 

54 

66 

48 

52 

57 

63 

44 

39 

34 

34 

45 

55 

46 

48 

35 

53 

49 

60 

75 

76 

61 

55 

54 

7 

MIN 

29 

40 

36 

28 

41 

43 

32 

24 

22 

29 

30 

27 

24 

22 

29 

26 

25 

30 

31 

28 

33 

41 

31 

27 

33 

32 

43 

53 

60 

35 

31 

32 

4 

MAX 

58 

59 

57 

65 

75 

66 

52 

47 

53 

44 

39 

42 

60 

52 

46 

29 

32 

30 

34 

44 

46 

41 

36 

31 

34 

35 

44 

71 

60 

36 

40 

46 

7 

MIN 

36 

34 

32 

36 

48 

42 

19 

19 

22 

2  1 

19 

12 

19 

31 

26  . 

6 

12 

26 

20 

19 

23 

32 

24 

18 

22 

26 

32 

40 

31 

16 

16 

25 

\ 

MAX 

58 

57 

56 

62 

69 

62 

49 

50 

60 

39 

43 

43 

54 

60 

41 

27 

35 

31 

31 

41 

40 

40 

33 

30 

36 

36 

49 

70 

53 

36 

46 

45 

9 

MIN 

38 

33 

26 

33 

45 

30 

21 

21 

19 

22 

19 

16 

18 

35 

25 

7 

20 

25 

19 

16 

22 

34 

27 

26 

27 

30 

35 

48 

32 

19 

20 

26 

1 

MAX 

58 

60 

56 

63 

71 

63 

43 

61 

49 

40 

43 

43 

56 

50 

40 

24 

36 

30 

30 

42 

41 

41 

33 

30 

37 

40 

51 

72 

46 

36 

47 

45. 

9 

MIN 

".l 

26 

21 

21 

33 

26 

23 

1  7 

15 

18 

17 

20 

13 

35 

22 

8 

20 

24 

16 

9 

19 

33 

27 

27 

30 

31 

36 

45 

24 

19 

14 

23 

6 

MAX 

57 

57 

56 

62 

70 

63 

50 

52 

49 

46 

43 

42 

54 

60 

42 

29 

32 

32 

33 

40 

41 

40 

39 

31 

35 

37 

50 

71 

54 

35 

47 

46. 

4 

M  IN 

35 

30 

21 

28 

41 

28 

19 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

32 

23 

5 

17 

23 

17 

10 

16 

31 

24 

22 

25 

27 

32 

45 

31 

17 

18 

23. 

1 

MAX 

61 

59 

58 

67 

75 

64 

41 

46 

52 

46 

48 

46 

49 

48 

40 

27 

33 

32 

31 

39 

42 

37 

33 

24 

36 

36 

39 

74 

49 

36 

40 

45. 

5 

MIN 

26 

33 

26 

29 

26 

27 

25 

12 

14 

26 

26 

21 

14 

18 

26 

10 

21 

27 

12 

7 

18 

32 

21 

12 

23 

24 

31 

36 

30 

22 

17 

22. 

4 

MAX 

62 

67 

65 

66 

69 

70 

60 

48 

61 

52 

53 

48 

52 

52 

60 

53 

37 

35 

34 

34 

46 

42 

42 

33 

51 

47 

46 

74 

77 

74 

53. 

4 

MIN 

35 

40 

38 

31 

39 

45 

35 

24 

21 

27 

30 

27 

26 

26 

34 

26 

23 

30 

29 

26 

30 

34 

32 

25 

31 

35 

39 

47 

66 

31 

32 

8 

MAX 

62 

61 

61 

66 

72 

73 

48 

49 

53 

49 

62 

46 

54 

54 

42 

31 

33 

33 

27 

30 

36 

41 

36 

34 

45 

37 

44 

74 

54 

38 

40 

47. 

6 

MIN 

30 

36 

30 

25 

29 

34 

30 

23 

21 

26 

23 

19 

16 

29 

31 

16 

25 

27 

16 

16 

29 

36 

34 

27 

29 

35 

35 

44 

30 

25 

23 

27. 

4 

MAX 

59 

62 

61 

65 

69 

75 

63 

51 

64 

52 

52 

54 

54 

62 

48 

35 

34 

35 

36 

39 

40 

43 

43 

40 

43 

41 

43 

74 

70 

46 

44 

60. 

9 

MIN 

22 

25 

21 

20 

23 

27 

26 

14 

15 

21 

23 

13 

16 

25 

21 

10 

22 

27 

22 

13 

19 

29 

32 

23 

25 

31 

33 

40 

39 

22 

15 

23. 

0 

MAX 

6<> 

65 

62 

69 

77 

68 

57 

49 

66 

48 

49 

46 

51 

50 

43 

35 

34 

34 

35 

45 

46 

41 

36 

29 

41 

38 

40 

76 

72 

42 

44 

49. 

6 

MIN 

25 

28 

18 

26 

22 

23 

20 

10 

1  1 

18 

22 

23 

11 

15 

25 

12 

20 

27 

27 

6 

18 

27 

27 

16 

24 

29 

32 

40 

37 

24 

11 

21. 

7 

MAX 

60 

68 

64 

60 

66 

72 

64 

60 

53 

52 

59 

55 

51 

54 

43 

38 

38 

36 

31 

40 

42 

42 

41 

51 

46 

45 

71 

51 

6 

MIN 

30 

37 

38 

30 

35 

41 

36 

21 

22 

30 

26 

28 

27 

28 

19 

25 

25 

18 

22 

27 

35 

28 

29 

28 

34 

36 

43 

29 

6 

59 

57 

57 

66 

70 

58 

50 

51 

49 

38 

42 

42 

66 

61 

40 

25 

33 

29 

32 

44 

46 

41 

37 

29 

35 

36 

48 

67 

49 

35 

44 

46. 

6 

MIN 

36 

25 

19 

23 

40 

32 

18 

16 

16 

20 

15 

17 

20 

20 

21 

4 

18 

22 

16 

9 

14 

33 

26 

21 

26 

26 

32 

46 

29 

14 

20 

22  • 

MAX 

58 

52 

56 

48 

50 

42 

40 

36 

36 

26 

32 

26 

30 

28 

34 

30 

26 

62 

40 

34 

MIN 

30 

28 

30 

28 

30 

36 

28 

30 

26 

22 

24 

26 

24 

20 

12 

10 

12 

22 

18 

22 

22 

20 

16 

22 

30 

34 

38 

32 

26 

26 

26. 

0 

60 

59 

58 

69 

76 

65 

53 

46 

51 

46 

42 

43 

60 

4  7 

47 

29 

32 

31 

32 

34 

35 

40 

35 

27 

38 

35 

36 

74 

66 

37 

40 

46. 

2 

MIN 

29 

32 

20 

25 

30 

26 

18 

8 

11 

2  1 

20 

16 

1 1 

19 

27 

6 

16 

23 

20 

13 

21 

26 

22 

16 

16 

23 

29 

33 

30 

18 

12 

20. 

6 

MAX 

56 

64 

61 

62 

69 

66 

65 

66 

45 

45 

45 

36 

46 

50 

54 

46 

36 

35 

36 

36 

49 

48 

44 

37 

41 

44 

45 

66 

69 

58 

47 

50. 

5 

MIN 

33 

39 

35 

35 

34 

42 

28 

25 

24 

26 

32 

29 

26 

25 

30 

27 

23 

32 

32 

32 

33 

40 

27 

23 

31 

32 

36 

44 

48 

32 

27 

31. 

7 

MAX 

59 

64 

71 

69 

67 

72 

73 

49 

60 

53 

55 

59 

53 

53 

66 

62 

43 

36 

33 

32 

33 

42 

37 

34 

53 

45 

64 

77 

76 

44 

53. 

9 

MIN 

26 

35 

34 

29 

31 

31 

39 

26 

23 

24 

24 

25 

24 

24 

25 

25 

25 

27 

26 

28 

26 

36 

26 

28 

33 

37 

40 

63 

30 

30 

30. 

1 

ALUM  FORK 


ARKADELPHI4 


ASMDOWN 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE   L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONVlLLE 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BRINKLEV 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSEIT    7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEvILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE    EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE   6  w 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT    SMITH   MATER  PLANT 

GILBERT 

GRANNIS 

GRAVETTE 

GREEN  MOUNTAIN 

HARRISON 

HELENA 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARMNSAS 
JANUARY  1956 


Slalion 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

MAX 

61 

67 

65 

55 

58 

7; 

53 

51 

55 

55 

57 

54 

57 

52 

55 

45 

39 

32 

32 

30 

36 

39 

36 

33 

51 

47 

45 

74 

70 

47 

M  I  N 

36 

22 

24 

2  5 

29 

34 

32 

24 

29 

32 

36 

28 

JONESBORO 

MAX 

59 

61 

61 

70 

6: 

51 

43 

4; 

47 

42 

4< 

46 

49 

42 

34 

36 

36 

40 

38 

31 

29 

38 

36 

4: 

67 

55 

42 

38 

MIN 

19 

23 

20 

2  7 

2  7 

2  5 

1  ■ 

2  9 

KEO 

MAX 

62 

66 

64 

67 

71 

70 

57 

45 

41 

51 

52 

45 

50 

49 

55 

32 

35 

34 

45 

40 

39 

35 

46 

42 

45 

75 

57 

46 

45 

MIN 

23 

22 

32 

3  7 

29 

2  3 

30 

36 

LEAD  HILL 

MAX 

61 

60 

59 

69 

78 

6* 

49 

48 

5; 

44 

45 

44 

50 

50 

40 

32 

33 

40 

45 

47 

37 

27 

35 

35 

37 

75 

55 

38 

40 

MIN 

1  8 

1 8 

2  7 

10 

18 

2  5 

I  5 

7 

12 

30 

2  5 

1 4 

2  3 

2  3 

32 

3  3 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAX 

62 

66 

63 

66 

69 

71 

50 

45 

50 

51 

52 

47 

50 

48 

51 

32 

34 

33 

41 

39 

34 

31 

47 

40 

49 

75 

68 

42 

43 

MIN 

2  9 

2  6 

2  5 

24 

3  1 

24 

24 

2  7 

34 

2  7 

HAGNOL I A   3  N 

MAX 

65 

73 

71 

69 

73 

75 

71 

50 

5; 

54 

57 

52 

53 

51 

62 

37 

40 

42 

47 

45 

44 

35 

53 

51 

55 

74 

78 

73 

64 

M  I  N 

24 

26 

30 

29 

32 

3  1 

4  2 

34 

2  9 

3  3 

3  3 

42 

53 

65 

32 

30 

MAL VE  RN 

MAX 

63 

67 

55 

65 

69 

7; 

53 

48 

55 

52 

54 

51 

55 

53 

56 

33 

35 

32 

40 

41 

39 

3i 

53 

49 

4< 

77 

74 

49 

43 

MIN 

20 

26 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

63 

58 

5S 

66 

63 

67 

55 

47 

53 

49 

47 

4' 

51 

49 

40 

32 

32 

41 

41 

38 

35 

2: 

37 

36 

4C 

72 

67 

40 

40 

MIN 

12 

19 

MARIANNA   2  5 

MAX 

58 

65 

61 

63 

68 

70 

59 

45 

4t 

4  7 

46 

3t 

47 

50 

52 

34 

36 

35 

51 

46 

40 

3« 

40 

41 

44 

66 

67 

46 

44 

MIN 

3  Q 

2  5 

23 

20 

3  7 

2  5 

MARKED  TREE 

MAX 

58 

61 

60 

60 

70 

59 

56 

42 

45 

45 

45 

3£ 

45 

45 

45 

39 

32 

35 

39 

45 

36 

32 

32 

37 

38 

46 

66 

65 

39 

41 

MIN 

2  7 

2  7 

3  1 

3  3 

2  3 

2  1 

2  0 

1 9 

2  8 

2  2 

1 9 

30 

20 

22 

MARSHALL 

MAX 

62 

62 

56 

62 

74 

65 

54 

48 

52 

47 

46 

43 

51 

47 

42 

32 

37 

40 

41 

36 

35 

27 

39 

35 

4C 

74 

70 

40 

43 

MIN 

2  4 

30 

39 

33 

2  3 

12 

1  5 

2  2 

23 

22 

16 

28 

33 

1  1 

20 

20 

1 0 

2  5 

1  5 

MENA 

MAX 

58 

68 

63 

62 

68 

71 

60 

48 

54 

46 

52 

56 

54 

53 

51 

31 

40 

35 

37 

39 

37 

34 

48 

42 

43 

65 

46 

50 

MIN 

18 

24 

2  8 

33 

2  6 

34 

43 

MONTICELLO    3  S 

MAX 

62 

69 

69 

57 

72 

70 

46 

52 

52 

51 

4t 

51 

54 

36 

39 

43 

52 

51 

43 

31 

52 

51 

51 

72 

77 

76 

51 

MIN 

25 

21 

MORR I LTON 

MAX 

62 

63 

63 

58 

73 

73 

64 

46 

52 

54 

55 

5C 

54 

51 

49 

32 

34 

33 

39 

39 

39 

33 

45 

43 

42 

75 

71 

44 

41 

MIN 

20 

21 

23 

2^ 

MOUNT  IDA 

MAX 

52 

61 

66 

65 

69 

69 

72 

46 

59 

54 

51 

54 

52 

53 

54 

32 

31 

32 

32 

37 

39 

34 

35 

51 

41 

65 

73 

57 

40 

MIN 

19 

20 

3  3 

2  5 

34 

37 

57 

37 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

51 

53 

51 

58 

65 

64 

55 

41 

42 

40 

42 

40 

46 

40 

43 

31 

25 

38 

42 

38 

34 

26 

32 

31 

44 

63 

50 

37 

34 

M  I  N 

6 

15 

I  5 

2  8 

1  7 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

61 

58 

57 

65 

75 

64 

52 

45 

50 

47 

47 

46 

50 

51 

41 

29 

32 

31 

30 

41 

43 

37 

35 

25 

35 

35 

55 

73 

70 

39 

41 

MIN 

3  1 

3  1 

32 

3  7 

3  6 

20 

1  7 

2  2 

2  6 

2  6 

2  1 

1  9 

22 

2  9 

9 

20 

2  7 

2  3 

1  3 

2  3 

2  3 

22 

1  4 

23 

2  3 

30 

53 

34 

22 

1  9 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 

55 

61 

58 

58 

65 

74 

54 

38 

45 

51 

47 

47 

47 

50 

47 

32 

31 

30 

42 

47 

37 

28 

25 

36 

36 

55 

74 

40 

39 

MIN 

30 

2  7 

2  5 

30 

2  2 

I  3 

1  4 

1  5 

\  7 

2  8 

9 

9 

2  7 

20 

2  5 

1  2 

2  7 

NARROWS  DAM 

MAX 

57 

63 

72 

67 

65 

70 

74 

53 

55 

57 

56 

60 

56 

57 

53 

34 

34 

37 

34 

40 

45 

46 

40 

54 

42 

64 

76 

76 

45 

MIN 

2  3 

2  3 

30 

2  1 

2  1 

24 

3  1 

2  8 

1  6 

1  7 

20 

I  7 

1  8 

1  8 

22 

24 

25 

3  7 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

54 

62 

70 

57 

66 

71 

71 

51 

52 

54 

57 

60 

58 

56 

54 

34 

33 

35 

33 

40 

42 

36 

37 

53 

42 

62 

75 

74 

44 

M  I  N 

30 

3  1 

3  5 

2  8 

3  5 

3  7 

22 

24 

NEWPORT 

MAX 

62 

65 

63 

65 

72 

70 

60 

45 

50 

51 

49 

45 

48 

49 

47 

3  7 

32 

33 

37 

42 

43 

36 

31 

32 

42 

39 

44 

66 

55 

42 

41 

MIN 

19 

22 

" 

20 

19 

29 

30 

40 

36 

26 

NIMROD  DAM 

MAX 

56 

63 

66 

64 

70 

74 

73 

48 

50 

55 

53 

55 

52 

55 

28 

33 

33 

33 

35 

36 

34 

32 

46 

37 

65 

75 

61 

42 

MIN 

2  7 

19 

20 

OKAY 

MAX 

64 

72 

70 

67 

74 

75 

71 

51 

56 

50 

62 

59 

57 

56 

53 

35 

35 

33 

41 

43 

43 

36 

54 

52 

49 

77 

77 

76 

51 

M  I  N 

3  I 

2  9 

2  3 

35 

3  7 

27 

27 

OZARK 

MAX 

63 

64 

64 

58 

71 

75 

60 

50 

55 

53 

56 

51 

54 

50 

45 

34 

34 

36 

39 

43 

43 

32 

38 

48 

42 

76 

71 

43 

43 

MIN 

13 

23 

2  7 

2  3 

1  5 

2  7 

34 

32 

2  5 

2  5 

3  2 

32 

3  8 

43 

2  3 

20 

PARAGOULD 

MAX 

58 

60 

59 

60 

69 

65 

57 

41 

44 

46 

4  1 

36 

45 

47 

41 

30 

34 

37 

42 

34 

31 

26 

35 

37 

41 

65 

63 

36 

37 

MIN 

16 

16 

2  5 

2  8 

I  5 

2  0 

2  5 

2  3 

1  6 

2  5 

3 1 

3  5 

2  5 

PARIS 

MAX 

64 

62 

62 

70 

71 

75 

60 

50 

54 

53 

55 

49 

55 

55 

47 

34 

35 

33 

38 

40 

40 

35 

47 

42 

43 

79 

70 

45 

43 

MIN 

2  6 

3  5 

2  7 

2  5 

2  7 

32 

2  5 

20 

I  7 

2  5 

2  5 

15 

23 

2  9 

22 

8 

2  8 

34 

32 

2  5 

2  7 

34 

3  5 

4 1 

24 

2  1 

PERRYVILLE 

MAX 

64 

57 

65 

59 

74 

72 

67 

46 

54 

51 

55 

48 

51 

46 

54 

36 

37 

34 

38 

41 

41 

36 

47 

47 

46 

78 

67 

49 

43 

MIN 

2  7 

34 

28 

26 

32 

35 

4  7 

PINE  BLUFF 

MAX 

63 

68 

66 

58 

72 

70 

58 

49 

49 

52 

51 

44 

50 

53 

60 

34 

35 

36 

48 

44 

42 

33 

52 

45 

47 

74 

70 

49 

47 

MIN 

28 

25 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

MAX 

62 

68 

64 

67 

71 

70 

47 

45 

48 

52 

50 

43 

48 

51 

60 

3  6 

33 

35 

35 

48 

44 

38 

33 

51 

45 

51 

72 

71 

43 

47 

MIN 

" 

30 

" 

25 

^' 

29 

20 

29 

25 

21 

POCAHONTAS  1 

MAX 

60 

62 

60 

59 

59 

67 

50 

45 

48 

48 

45 

44 

49 

46 

43 

32 

38 

37 

43 

39 

35 

27 

40 

37 

41 

66 

67 

40 

41 

MIN 

28 

30 

^' 

20 

25 

29 

2  1 

19 

30 

15 

20 

PORTLAND 

MAX 

52 

59 

70 

65 

67 

73 

72 

46 

48 

50 

52 

45 

40 

50 

55 

42 

37 

39 

44 

54 

48 

42 

37 

50 

52 

60 

72 

75 

45 

MIN 

^' 

27 

21 

PRESCOTT 

MAX 

51 

60 

65 

64 

62 

68 

71 

43 

45 

50 

48 

52 

50 

51 

53 

33 

32 

34 

33 

38 

39 

34 

33 

50 

42 

60 

74 

75 

40 

MIN 

20 

2  8 

24 

24 

2  5 

2  5 

3  1 

3  3 

3  7 

60 

2  7 

ROGERS 

MAX 

58 

57 

55 

53 

72 

65 

52 

51 

50 

4  3 

40 

41 

54 

51 

46 

32 

30 

40 

42 

40 

37 

29 

35 

36 

47 

70 

53 

36 

45 

MIN 

3  3 

6 

18 

RUSSELLVILLE 

MAX 

63 

63 

63 

68 

73 

74 

68 

47 

52 

55 

53 

53 

53 

51 

49 

33 

34 

31 

38 

40 

41 

35 

46 

46 

44 

77 

72 

44 

43 

MIN 

2  8 

36 

18 

25 

SAINT  CHARLES 

MAX 

50 

60 

65 

63 

65 

69 

71 

44 

47 

47 

48 

43 

40 

49 

54 

37 

35 

36 

36 

50 

44 

32 

32 

45 

45 

59 

70 

70 

41 

MIN 

2  8 

3  5 

30 

30 

35 

39 

27 

22 

30 

" 

SEARCY 

MAX 

58 

64 

63 

63 

70 

71 

54 

55 

50 

50 

50 

47 

50 

46 

50 

42 

32 

32 

38 

34 

43 

40 

36 

31 

44 

42 

44 

71 

67 

44 

40 

MIN 

20 

25 

29 

20 

^' 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

68 

70 

66 

67 

70 

72 

67 

52 

51 

53 

54 

48 

53 

52 

58 

40 

41 

40 

39 

36 

50 

46 

46 

70 

78 

48 

60 

MIN 

30 

32 

33 

28 

35 

36 

30 

20 

18 

26 

25 

23 

22 

2  1 

28 

29 

31 

22 

24 

23 

32 

33 

22 

23 

22 

30 

33 

36 

43 

32 

23 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

51 

60 

58 

57 

54 

70 

50 

42 

52 

49 

38 

42 

40 

55 

50 

32 

23 

34 

27 

35 

40 

40 

41 

32 

32 

37 

38 

56 

69 

35 

37 

MIN 

1  5 

31 

2  1 

2  1 

3  1 

29 

21 

20 

17 

1  7 

17 

17 

18 

22 

28 

7 

7 

21 

17 

1  1 

9 

15 

31 

25 

25 

29 

31 

37 

35 

19 

17 

STUTTGART 

MAX 

61 

66 

65 

65 

71 

70 

63 

47 

48 

51 

48 

43 

50 

50 

55 

52 

35 

34 

35 

35 

47 

47 

40 

35 

46 

44 

45 

71 

66 

48 

48 

MIN 

31 

40 

33 

31 

35 

41 

31 

24 

23 

25 

28 

30 

24 

24 

31 

25 

23 

30 

29 

30 

33 

39 

29 

23 

30 

33 

36 

44 

47 

31 

27 

See  refereoce  notes  follo*lDg  St&tloa  Index. 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1956 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 

•< 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 

MIN 

50 
26 

59 

33 

65 

30 

62 

29 

63 

28 

68 

3b 

69 

30 

44 

21 

41 
21 

4  7 

2  3 

50 

29 

45 

29 

42 
21 

48 
21 

50 
23 

55 

23 

35 
23 

34 
24 

33 

27 

34 

29 

34 

30 

49 
34 

43 
31 

32 
17 

35 
23 

40 
33 

45 
36 

52 
40 

68 
51 

67 
31 

40 

26 

48.4 

2e>4 

SU9IAC0 

MAX 
MIN 

bZ 
30 

62 
43 

61 

35 

68 
32 

70 
35 

76 

29 

51 
21 

50 
20 

53 

20 

52 

29 

54 
26 

51 
22 

55 
22 

49 
30 

49 

30  . 

40 
16 

34 
23 

33 
26 

32 
24 

35 

9 

39 
28 

40 

33 

40 
32 

34 

24 

46 
26 

43 

33 

42 
34 

77 
40 

71 
43 

24 

43 
23 

50.2 
27.9 

TEXARKANA   WB  AP 

MAX 
MIN 

bit 

38 

70 
38 

67 
36 

67 
il 

73 
39 

73 
47 

55 
34 

50 
28 

52 
23 

54 

30 

58 
28 

53 
27 

55 
28 

57 
32 

60 
32 

53 
26 

38 
28 

33 
31 

32 
26 

34 

29 

42 

33 

4  3 
41 

41 
34 

35 
31 

52 
34 

45 
40 

63 
43 

77 
63 

79 
40 

42 
31 

51 
32 

53.8 
34.0 

TURNPHE 

MAX 
M  1  N 

WALDRON 

MAX 
MIN 

31 

67 
28 

61 

20 

69 
16 

74 

22 

71 
27 

67 
29 

50 
14 

52 
12 

50 
22 

53 
18 

46 
13 

55 
13 

57 
21 

53 
21 

40 

15 

32 
17 

32 
26 

35 

22 

36 
5 

37 
27 

39 
32 

38 
31 

36 
24 

49 

27 

45 
34 

43 
34 

76 
41 

71 
44 

46 
23 

45 
16 

51.3 
23.4 

WALNUT    RIOOE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

61 

32 

60 
37 

60 

30 

58 
29 

69 

33 

65 

32 

44 

24 

43 

19 

48 

19 

47 

25 

44 

27 

43 
27 

48 
21 

46 
20 

39 
26 

29 
1  7 

30 

22 

31 
26 

35 
20 

40 

12 

43 
24 

34 

28 

30 
18 

26 
16 

39 
26 

36 
26 

42 

32 

69 
42 

57 
35 

38 
27 

40 
23 

45.0 
29.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

62 
31 

69 
".0 

65 
37 

67 

35 

72 
40 

71 

49 

57 
41 

49 
24 

51 
22 

52 
25 

49 
30 

44 
28 

52 
22 

55 

20 

63 
34 

49 

28 

40 
23 

36 
30 

34 

30 

41 

31 

52 
34 

46 
41 

42 
32 

34 
27 

53 
32 

49 
34 

50 
40 

73 
50 

77 
65 

72 
33 

52 
29 

54.1 
3}. 5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

53 
iu 

59 
36 

59 
A5 

57 
37 

62 
46 

67 

50 

53 
22 

45 

27 

50 
29 

44 
26 

47 
26 

49 
24 

49 
32 

44 

23 

39 
26 

28 
5 

29 
18 

30 
23 

30 
19 

36 
20 

35 
23 

36 

32 

34 

28 

31 
18 

34 

22 

33 
27 

39 
29 

65 
36 

60 
35 

41 
17 

39 
20 

44.5 
27.6 

M*N 

58 

22 

60 
37 

57 
32 

60 

38 

69 
35 

59 
41 

28 

19 

22 

18 

31 

26 

45 
17 

52 
19 

29 

42 
18 

34 

2  1 

29 

30 

29 

31 

32 

24 

32 
18 

3  7 

27 

39 

30 

46 

34 

66 
39 

65 
40 

29 

46 
24 

4  7.9 
26. 1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

58 
34 

62 

39 

61 
30 

55 
25 

68 

39 

44 

1  7 

47 
19 

39 
26 

38 
27 

47 
18 

49 
19 

45 

30 

35 
20 

33 
20 

32 
28 

35 
28 

36 
19 

46 

31 

36 
34 

35 

24 

33 
15 

38 

25 

39 
28 

44 

33 

68 
42 

65 
40 

40 
28 

41 
22 

45.8 
27.1 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


oiaaoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

.36 

.09 

.08 

.51 

• 

■  02 

.03 

.03 

.00 

1.34B 

WIND 

34 

64 

39 

51 

38 

33 

38 

86 

28 

29 

99 

66 

37 

26 

47 

107 

80 

63 

79 

40 

37 

40 

86 

66 

44 

57 

51 

39 

117 

138 

48 

1807 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.02 

.09 

.  14 

.11 

.06 

.10 

» 

• 

• 

1.20 

- 

.14 

.19 

.05 

2.718 

WIND 

9 

26 

6 

26 

18 

14 

37 

98 

24 

75 

20 

15 

8 

26 

44 

67 

14 

2 

21 

64 

71 

52 

10 

24 

49 

31 

55 

83 

49 

1039 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.  16 

.07 

» 

* 

« 

• 

* 

» 

• 

• 

• 

1.08 

- 

.02 

.04 

.06 

.19 

2.01B 

MIND 

23 

37 

51 

36 

24 

25 

42 

53 

26 

22 

53 

31 

27 

23 

54 

60 

40 

38 

33 

21 

22 

49 

45 

25 

24 

23 

27 

35 

79 

94 

33 

1175 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.05 

.07 

.04 

.06 

.07 

.05 

.11 

.08 

.04 

.06 

.02 

.08 

« 

• 

* 

• 

.45 

.04 

1.45B 

WIND 

17 

17 

12 

2 

4 

5 

16 

6 

9 

10 

26 

10 

3 

10 

32 

48 

8 

2 

4 

2 

4 

10 

21 

19 

25 

23 

22 

10 

29 

23 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY  1956 


Day  of  month 


28    29    30  31 


BLYTHEVILLE 
BRINKLEY 
CALICO  ROCK 
CORNING 
DANVILLE 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FORT  SMITH  WB  AP 

GILBERT 

GRAVE  TIE 

HOT  SPRINGS 

JONESBORO 

LI TTLE  ROCK  WB  AP 

MAGNOLIA 
MONMOUTH  SPRING 
MAR lANNA 
MARKED  TREE 
MENA 

MOUNTAIN  HOME 

NEWPORT 

OZARK 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PRESCOTT 

ROGERS 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
TEXARKANA  WB  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EAUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


5.3 
5.1 


0  .  A 
5.5 


3«e  relerence  notes  lollowlng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


UtAMSAS 
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1 
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(O 
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Q, 

s 
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N 

1 
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B 
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a 
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Q 

ca 

du 

i 

I 

a 
J 

J 

a 
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2007 

\ 
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35  54 

91  05 

256 
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3 

C 
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3 

5  ODi 

TA  i Lores  B.  Joaae 

Alua  Fork 

0130 

Saline 

34  4a 

92  52 

755 

5P 

R.  Vster  forks 

2  3  5 

C 

MaiCDol  11  J  N 

i4» 

oiuHbla 

4 

3  19 

93  14, 

315 

6P 

7A  Earl  E.  Grahsa 

.■  J  7 

Aly 

7A 

3 

C 

Magnolia  ^  K 

550 

"oluabla 

3  201 

93  13  , 

360 

ID  Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 

C 

hatty  3  MB 

Ira.  Alts  P.  Garner 

3 

Malvern 

1562 

lot  Spring 

3 

4  23 

92  49 

311 

5P 

5P  Iblvern  Fire  Oept . 

2  3  5 

irew  A.  Laab 

^ 

Maaaoth  Spring 

1572 

ul  ton 

7  130  29 

91  32 

690 

S8 

I  1 
7A  John  H.  McXee 

2  3  5  7 

018B 

Perry 

34  58 

93  00 

400 

3 

Marlanna  3  8 

1638 

5  34  44 , 

90  45 

flP  U 

niv.  of  Arkansas 

3  3  5  7 

Applelon 

0196 

Pope 

35  25 

92  53 

522 

IID 

'obn  A.  Jones 

C 

Marked  Tree  4654 

5  35  32l 

90  25  1 

329 

6P  ' 

7A  W 

Illlaa  M.  Crick 

2  3  9  7 

Arkad«lpt)l« 

6P 

6P 

2  3  5 

C 

Marshall 

1666 

earcy 

7  35  54 

93  38  : 

1050 

SS  ' 

TA'Hra.  Hianie  llorton 

3  3  5 

ArkKDsas  Clly 

3 

Marvell 

1678 

[•hlllipB 

7  |34  33 1 

90  55 

193 

terlln  fallsce 

3 

AsbdowD 

iouthwestern  C  k  E 

Mauaee 

1696 ISearcy 

7 

«  03 

92  39 

749 

fID  Verne  N.  Davenport 

c 

}300 

Howard 

34  19 

93  58 

960 

Arra  D.  Parker 

3 

Kelbourne 

1746 

sard 

7 

6  04 

91  54 

610  ' 

7A  1 

van  L.  Shrader 

Aususta 

0326 

Woodruff 

35  17 

91  22 

218 

7A 

David  C.  Griffiths 

3 

c 

Hena 

1756 

Polk 

3 

4  35 

M  15 

1207 

6P 

7A  K 

.  W.  St.  John 

2  3  5  7 

c 

BBid  KDob 

6P 

6P 

3  3  5 

Hontlcelto  3  S 

1900 

3 

3  35 

91  48 

285 

5P 

5P  Arkansas  A  k  H  Col . 

3  3  5  7 

c 

Batesvllle  Livostock 

Independence 

9A 

2  3  5 

c 

Ho nt rose 

1906 

(■hlsy 

3 

3  19 

91  39 

135 

IID  A 

rk.  Pwr  «  Lgt  Co. 

c 

Batesvllle  L      D  1 

0460 

Independence 

Jaaes  J.  Mttchua 

2  3  5 

Horobay  Lock  A  Daa 

<934 

-alhouB 

3 

3  19 

92  37 

7A  ICorps  of  En^-ineers 

3 

c 

8e*r  Cr«ek  Lak« 

0496 

Lee 

34  43 

90  42 

220 

U,S.  FuroBt  Service 

c 

Horrllton 

1938 

:oDway 

1 

5  07 

93  45 

280 

7A  k 

aas  8 .  LsBvel 1 

Beatjp  Lak« 

0512 

St.  Francis 

35  05 

90  43 

400 

5P 

L.  C.  Adaasoo 

3 

Mount  Ida 

1988 

loDtgoaery 

3 

4  33 

93  38  \ 

663 

7A 

7A  ,W 

llllsB  E.  Black  1 

3  3  5 

c 

0518 

Carroll 

36  28 

93  46 

930 

7A 

3 

Hount  Magazine 

JOlO 

15  10 

93  41 

2800 

7P 

7P  U 

.8.  Forest  Service  '■ 

3  3  5 

B««be 

0530 

35  04 

91  53 

250 

Lowell  E.  i'erklOB 

c 

Mountain  Koae 

)036  1 

lazter 

7 

le  20 

92  23 

800 

7P  Charles  Shlrae  | 

3  3  5  7 

B«*ch  Grovs 

0534 

Creese 

1,  B,  HaMODd 

Mountain  Koae  C.  Of  E. 

}038 iBsKter 

7 

6  20  1 

92  23 

800 

8A 'corps  of  (engineers 

2  3  5  6 

c 

Becdovll  Iv 

0536 

Jackson 

35  26 

91  06 

221 

P.  H.  Brecklnrtdgo 

3 

Mountain  View  1  W 

7 

15  53 

92  08 

7AH 

7A  M 

lldred  e.  ward 

3 

05B2  Saline  ! 

>  34  33 

92  37 

285 

8A 

Mrs.  Etta  C.  Burks 

2  3  5 

Mountainburg  3  SSW 

>056 

Irawford  | 

1 

15  36 

94  13 

730 

3P 

SP  . 

CLOSED  -  -  -  -  - 

13/10/54 

B«otoii*lllc  !0586 

36  22 

6P 

7A 

Sarle  L.  Browne 

2  3  5 

Hulberry  6  NME 

i072 

rranklln 

1 

}S  34  ' 

94  01 

500 

7A  n 

enry  G.  Arvin 

3 

Carroll 

t  36  26 

93  37 

150 

7A 

David  L.  stidhas 

c 

Narrows  Daa 

il\0 

Pike 

3 

14  10  1 

93  43  1 

8A  iCorps  of  Engineers 

2  3  5  8 

c 

Big  Flat 

0662 

Baxter 

t  36  00 

.CLOSMD  -  -    .    .  - 

./1/55 

Nashville  Peach  Substa. 

3112 

loward 

4 

14  00' 

93  56  1 

7A  luniv.  of  ArksosaB 

3  3  5 

BlK  Pork 

Polk 

3  34  29 

93  58 

100 

Anna  H.  Liles 

NsshviUe  SCS 

4 

3  57  , 

93  51 

373 

ilD  'soil  conn.  Service 

c 

Big  Lake  Outlet 

0676 

BlBBtBBippl 

5  35  51 

90  08 

6P 

N.  «.  Douglas 

3 

iNsthan  4  WNW 

il58 

loZtrd 

3 

14  07 

03  52 

550 

7A  lEdna  J.  West  tall 

3 

Black  Rock 

0746 

Laerence 

J  36  07 

91  06 

259 

7A 

3 

Newhope  3  E 

S174 

Pike 

3 

14  14 

93  50 

7A  lElsie  r.  Word 

BUk«ly  Mountain  Oaa 

0764 

Garland 

)  34  36 

93  11 

426 

Corps  of  Engineers 

3  6 

Newport 

SI  86' 

Jackson 

7 

15  36 

91  17 

235 

7A 'Luther  D.  Suaaers  Jf 

2  3  5  7 

Blue  HountalD  Oaa 

0798 

Yell 

1  35  06 

93  39 

Corps  of  Engineers 

Nlarod  Daa 

5200 

14  57 

8A  ^orps  of  Engineers 

2  3  3  6 

Bluff  City 

0800 

Nevada 

3  33  41 

93  09 

360 

Psul  H.  Adaaa 

3 

Nor fork  Daa 

7 

16  15 

92  15 

425 
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c 
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HlBSlSBlppt  1 

5  35  56 

89  55 
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7A 
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3  3  5 

7 

Odell 
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■ashlngtoo 

15  48 

94  24 

1500 

7A  Mra.  Rsneo  Hurst 

3 

Boonevl I l9 

0830 

Logan 

1  35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

2  3  5 

c 

Oden 

S358 

Kontgoaery 

3 

14  38 

7A  IV 

era  J.  Cans 

BotklDburg 

0842 

Van  Buren 

7  35  39 

92  30 

200 

Thoaas  H.  Pearson 

c 

Okay 

5376 

Howard 

4  33  46 

5P  [J.  T.  HsrglB 

Bougbton 

0846 

Nevada 

93  20 

Osceola 

5480 

NlsslMKlppl 

15  43  ! 

8A  Alwyn  A.  Cowan 
8A  Guy  Cook 

Bradford 

0872 

'  35  25 

91  28 

240 

inrsnall  Hlckaon 

3 

OwensviUe 

3 

34  37 

92  49 

500 

3 

Brlnkloy 

0936 

Uonroe 

7  34  54 

91  10 

205 

5P 

5P 

Robert  D.  Schaeter 

2  3  5 

7  C  • 

Ozsrk 

5508 

'raoklio 

35  39 

93  50 

396 

ep 

6A  Burns  Wakefield 

2  3  5  7 

Buffalo  To«er 

1010 

Newton 

'  35  52 

93  30 

7A 

Seulah  P,  Fowler 

Psragould 

5S63 

Ireen 

5 

l«  04 

4P 

4P  In 

adlo  Station  KORB 

Bull  Sboals  Oaa 

1020 

Raxter 

7  36  32 

92  34 

Corps  of  Engineers 

C 

Psrls 

5576 

SS  F 

red  J.  Glrard 

1052 

MlSSlSBlppl 

2  35  49 

89  57 

240 

Parkin 

5586 

7A  Corlne  D.  Gardner 

Cabot  4  3W 

1102 

Pulaski 

7  34  57 

92  04 

289 

a.  H.  lalther 

3 

Iparthenon 

1 

15  57 

93  15 

935 

MID  lil 

rthur  8.  Carlton 

c 

Calico  Rock 

1132 

Izard 

7  36  08 

92  08 

400 

7A 

Austin  D.  Harris 

3 

7 

Pcrryville 

S694 

'erry 

1 

35  00 

92  49 

335 

5P 

7A  i 

rancls  Plnktelner 

3  3  5 

Caaden  1 

1152 

3  33  36 

92  49 

116 

7A 

7A 

Jobh  W.  Kntght 

2  3  5 

Pine  DIuff 

5754 

Jefferson 

r4  12 

7P 

7 A  Mary  T,  Scheu 

c 

1154 

3  33  35 

92  51 

155 

MID 

Edith  Z.  Lehasn 

Pine  Bluff  CAA  AP 

■S756 

Jefferson 

34  10 

KID 

MID  \ 

.S.  Civil  Aero  Ada 

Cup  Cbaftett 
Cauao   2  1 

1172 

1  35  18 

94  18 

419 

U.  S.  Aray 

2  3  5 

Pine  Ridge 

5760 

iontgoaery 

34  35 

7A 

.  R.  Huddleston 

1188 

Searcy 

HID 

Froney  Dell  Horton 

c 

3S  16 

90  59 

330 

7A  E 

enedlctloe  SlaterB 

3  3  5  7 

C>rllal«  1  SO 

1224 

LoDoke 

1  34  47 

91  4S 

235 

8A 

John  Ly  Tait 

3 

Portland 

^866 

Ashley 

I 

91  30 

122 

7A 

7A  1 

rs.  pearl  Kowtos 

3  3  S  T 

Carp«Dt«r  Dan 

1238 

3  34  27 

93  01 

HID 

Ark.  Pwr  A  Sgt  Co. 

c 

Prescott 

Nevada 

I 

7A 

7A  I 

.  P.  naaby 

1442 

7  34  41 

91  18 

172 

a.  F.  Northern 

3 

Iprescott  SCS 

5910 

Nevada 

33  48 

HID  £ 

oil  Cons.  Service 

Clftrksvllln 

1455 

Johnson 

1  35  28 

93  28 

436 

6P 

6P 

Dr.  Irving  F.  Beacb 

Pyatt 

5970 

Marlon 

J 

36  16 

HID  ( 

na  V.  McLean 

CllDtoo 

1492 

7A 

Earl  B.  Rlddlck 

3 

Ratcllff 

35  IS 

'93  53 

463 

7A  1 

ulu  H.  Weeks 

3 

Cold  Sprlag8 

1520 

Scott 

3  34  58 

93  54 

1250 

7A 

Margaret  Zoroes 

3 

Ravana 

6016 

llller 

4 

33  04 

94  02 

250 

HID  I 

(onny  L.  Allen 

c 

CoBbs  3  SE 

1574 

7  35  48 

1400 

MID 

Maude  C.  Brasbears 

c 

6102 

Hot  spring 

HID  J 

rk.  Pwr  a  Lgt  Co. 

Coaptoo 

1582 

Nevton 

7  36  06 

93  18 

2166 

MID 

■illlaa  L.  Blnaa 

c 

'levetand 

3 

33  57 

8A  |J.  H.  Taney 

Conny 
Corn log 
Cott«r 

Crosse tt  7  s 

1596 

Faulkner  j 

1  35  05 

92  28 

316 

5P 

5P 

7 

36  20 

^360 

88 

SS  fHoward  Fowler 

1632 

Clay 

7A 

7A 

Mrs'^*Laurf  Polk^^" 

2  3  5 

7  C 

Russol Ivll le 

9352 

Pope 

1 

35  18 

93  08 

5P 

5PV.S.  Forest  Service 

2  3  5  6 

1640 

Baxter 

7  36  17 

92  31 

440 

7A 

Robert  T.  Fielding 

3 

Saint  Charles 

6376 

Arkansas 

7 

34  23 

91  08 

200 

8A 

8A  ; 

isn  a  wiidiiie  aorv 

2  3  3 

1666 

Polk  1 

4  34  26 

94  25 

1050 

7A 

Joe  C.  Allen 

3 

Saint  Francis 

6380 

Clay 

7A 

illlaa  S.  Buckley 

1730 

Ashley 

3  33  02 

91  56 

175 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

6506 

7 

15  15 

91  44 

245 

7A 

daa  C.  Melton 

2  3  3  7 

Crystal  Valley 
CuralDB  Para 
Dslsy 

1750 

{Pulaskt  1 

1  34  42 

92  26 

350 

7A 

Vlrda  Byrd 

6566 

Grant 

3 

14  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

rk.  Forestry  Coaa. 

2  3  5  7 

1768 

1  Lincoln  | 

6P 

6P 

Cxiaains  Prison  Para 

2  3  5 

Shirley 

6586 

Van  Buren 

7 

15  38 

92  17 

600 

7A 

7A  1 

aud  H.  Bradford 

3 

1814 

iPtke  1 

3  34  14 

93  45 

629 

Perna  Jones  Tedder 

3 

C 

Slloaa  Springs 

8624 

Benton 

1 

16  11 

94  33 

1130 

7A  Joho  Drown  Univ. 

3  3  5 

1839 

! Faulkner 

1  35  22 

92  25 

705 

7A 

WllllBB  A.  Brown 

3 

MID  A.  R.  Richardson 

Osa^iUe 

1834 

Tell 

1  35  03 

93  24 

370 

7A 

J.  A.  Moudy 

3 

7 

Sparkaan  4  E 

3 

13  55 

92  •«8 

260 

7A  Mrs.  Rachel  Butler 

' 

Dsrdaoelle 
De  Queee  V 
Dssver  7  E 

D«8*Arc 

Y*.l  1 

1  35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

Gretchen  Goodler 

Staaps 

4 

33  22 

93  30 

270 

7A  Hubert  Baker 

3 

1948iSovler 
1956; Boone  | 
1960. Chicot  1 
1968iPralrle 

7  36  23 
2  33  31 
7  34  58 

93  18 
91  26 
91  30 

1028 
140 
204 

5P 
7A 

HID 

SA 
7A 

0.  T\icker  Vasser 
Clarence  B.  Collins 
L.  W.  WllBon 
C.  J.  Rlster 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

Star  City  2  S 
iStuitgart  ^ 

6830 
6856 

Lincoln 
Yell 

3 
1 

7 

33  54 

34  53 

34  28 

91  51 
93  19 
91  33 
91  25 

392 
682 
214 
198 

6P 
7A 

7A  ;Ark.  Forestry  Cobb 
7A  fT.  P.  Slas 
7A  Ceorge  L.  Clark 
TA  iUnlv.  of  Arkansas 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5  6 

c 

Osvlls  Knob  1 

1983 
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1  35-  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

Earnest  C.  Caapbel 1 

ISubiaco 

1 

35  18 

»3  39 
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SS 

l\ 

Hew  Subiaco  Abbey 
D.  R.  Fenoell 

OLOUD  -      -  - 
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2  3  5 

Ourhaa 
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2204  Scott 
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7  35  57 
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91  30 

93  59 
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1150 

7P 

7P 
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7A 
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C 
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7 
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33  27 

93  48 
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3 
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3 
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c 
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1253 
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6P 

7P 
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3 
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7  C 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issue  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F  . ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles, 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F . 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  tyoe  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  onsed  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  fox  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  saDiples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent   Inconsistencies  in  the  record. 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI imatologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amount  incldded  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed   in  a  shelter   located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted' 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  Bad«  pmyabUe  to  the  Buperintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
(K>vernment  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARKANSAS  -  FEBRUARY  1956 


WEATHER  SUMMARY 

The  outstanding  characteristic  of  the  weather  during  February  was  the  heavy  rainfall.     Temperatures  averaged  warmer  than 
in  most  Februarys.     The  heavy  rains  halted  the  field  work,  replenished  the  soil  moisture,  and  filled  the  ponds  and  cis- 
terns.    Fall  grains  improved  and  early  spring  grass  greened.     Livestock  improved  and  milk  production  increased. 

The  first  twelve  days  of  February  were  relatively  cool  over  most  of  the  State.     Most  stations  registered  their  lowest 
temperatures  during  the  first  week.     Monthly  minimum  temperatures  were  mostly  in  the  20' s.     The  coldest  temperature  for 
the  month,  17° ,  occurred  at  Gravette  on  the  2d  and  3d.     Southerly  winds  brought  rapid  warming  on  the  13th  and  14th  and 
maximum  temperatures  reached  the  70' s  at  many  stations.     A  cold  front  passage  on  the  15th  dropped  the  temperatures  tem- 
porarily but  warm  air  returned  on  the  17th  with  the  maximums  at  Little  Rock  and  Texarkana  reaching  69°  and  74° ,  respec- 
tively, on  that  date.     Temperatures  on  the  18th  to  22d  were  near  seasonal  as  the  cold  air  advanced  southward  but  southerly 
winds  warmed  the  State  again  on  the  23d  and  24th.     Warm  weather  persisted  to  the  end  of  the  month  except  on  the  28th 
when  temperatures  were  slightly  below  seasonal.     Most  stations  registered  their  warmest  temperatures  on  the  24th  or  27th. 
Monthly  maximum  temperatures  were  mostly  in  the  upper  70' s.     They  ranged  from  68°  at  Mt.  Magazine  on  the  24th  to  83°  at 
Crossett  on  the  16th  and  at  Lead  Hill  on  the  24th.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  40.1°  at  Mountain  Home  to 
53.3°  at  Crossett.    Monthly  mean  temperatures  were  above  the  long-term  means  at  almost  all  stations.     Monthly  mean  tem- 
perature departures  ranged  from  -1.4°  at  Prescott  to  +6.7°  at  Grannis. 

Generous  rains  fell  over  Arkansas  during  the  first  ten  days  of  February  and  from  the  15th  to  the  19th.     Lesser  amounts 
fell  on  some  other  days.     Daily  amounts  in  excess  of  two  inches  were  quite  common  during  the  first  few  days.     The  greatest 
daily  total,   5.54  inches  recorded  at  Hot  Springs  1  NKE  on  the  15th,   resulted  in  a  flash  flood.     Monthly  totals  exceeded 
six  inches  over  the  entire  State  except  a  few  counties  in  the  extreme  northwest.     Much  of  the  State  received  more  than 
eight  inches  of  rain  during  the  month.     Several  counties  received  more  than  ten  inches  and  precipitation  exceeded  twelve 
inches  at  a  few  stations.     The  greatest  monthly  total,   16.03  inches  occurred  at  Hot  Springs  1  NNE .     The  least  monthly 
total,  2.49  inches,  fell  at  Gravette.     Precipitation  was  above  the  long-term  means  at  all  stations  in  the  State.  Most 
stations  received  more  than  twice  their  long-term  means  and  a  few  received  more  than  three  times  their  long-term  means. 
Precipitation  at  Fort  Smith,  Little  Rock,  and  Texarkana  exceeded  the  normals  for  those  stations  by  77%,  162%,  and  34%, 
respectively.     Several  northern  counties  received  an  inch  or  more  of  snow.     The  greatest  snowfall  amount,  8.0  inches, 
fell  at  Fayetteville  and  White  Rock.     Numerous  thunderstorms  occurred  during  the  period  15th  to  17th  and  especially 
severe  thunderstorms  occurred  early  on  the  25th. 

The  almost  continuous  rain,  sleet,  and  snow  during  the  first  few  days  of  February  halted  all  field  operations.     The  rains 
replenished  the  soil  moisture  and  raised  the  water  level  in  ponds  and  wells.     Cool  weather  hampered  field  work  during 
the  second  week  and  the  excessive  rains  from  the  15th  to  19th  again  brought  outside  farm  activities  to  a  standstill. 
The  meadows  and  pastures  greened  and  winter  crops  made  some  growth.     Farm  activity  accelerated  during  the  mild  weather 
of  the  latter  part  of  the  month.     The  low  ground  was  still  too  wet  for  tilling.     Winter  grains  progressed.  Cooler 
weather  was  needed  to  retard  fruit  bud  development.     The  mild  fair  weather  during  the  last  few  days  was  favorable  for 
farm  work  which  included  plowing  and  soil  preparation  for  planting,  and  orchard  work.     All  vegetation  looked  good,  live- 
stock improved,  soil  moisture  was  adequate,  and  the  cisterns  and  ponds  were  filled. 

STORMS 

Several  tornadoes  and  severe  storms  which  may  have  been  tornadoes  occurred  on  the  night  of  the  14th  and  in  the  early 
morning  of  the  15th.     Between  10:30  and  11:30  p.m.  on  the  14th,  a  tornado  caused  $50,000  damage  along  a  32-mile  path 
in  Pope,  Conway,  and  Van  Buren  Counties.     The  most  important  damage  occurred  near  Moreland  in  Pope  County,  three  miles 
south  of  Cleveland  in  Conway  County,  and  in  the  Rabbit  Ridge  area  of  Van  Buren  County.     Five  persons  were  injured  by  the 
storm  and  one  was  killed.     At  about  10:30  p.m.,  a  tornado  destroyed  one  house,  damaged  two  others,  and  destroyed  a  brooder 
house  near  Evening  Shade,  Sharp  County.     The  loss  was  estimated  at  $8,500.     At  about  10:45  p.m.,  on  the  14th,  a  windstorm, 
which  may  have  been  a  tornado,  destroyed  a  house,  barn,  and  brooder  house,  killed  1,700  chicks,  and  damaged  a  home  in  the 
Melbourne  vicinity,  Izard  County.     The  property  loss  from  this  storm  was  not  estimated.     At  about  11:50  the  same  evening, 
a  tornado  caused  $38,000  property  damage  in  the  Sardis  area.     On  the  following  morning,  shortly  after  midnight,  a  wind- 
storm, which  may  have  been  a  tornado,  destroyed  six  homes  in  the  Sugar  Loaf  Mountain  area,  Cleburne  County.     The  loss  was 
estimated  at  $18,000. 

At  7:30  a.m.  on  the  16th,  a  tornado  five  miles  north  of  Marvell,  Phillips  County,  damaged  two  houses  and  an  automobile. 
An  indication  of  the  force  of  this  tornado  was  a  four-inch  post  driven  through  the  body  of  an  automobile.     About  noon  on 
the  16th,  hail  and  wind  associated  with  a  severe  thunderstorm,  left  $5,000  damage  to  crops  and  $1,000,000  damage  to  other 
property  in  the  Beebe-Antioch  communities  of  White  County.     Gusts  reached  50  miles  per  hour  at  the  airport.     At  about 
7:30  p.m.  wind  and  hail  associated  with  a  severe  thunderstorm  caused  $5,000  crop  damage  and  $1,000,000  damage  to  other 
property  in  Miller  and  Hempstead  Counties.     Lightning  and  wind  caused  $1,000  damage  1  1/1  miles  south  of  Monticello,  Draw 
County,  about  8:00  p.m.  on  the  16th. 

Strong  gusty  winds  occurred  over  most  of  the  State  from  the  late  evening  of  the  24th  to  about  4:00  a.m.  on  the  25th. 
Reported  damage  totaled  $256,350.     The  most  important  damage  occurred  in  Benton,  Carroll,  Boone,  Marion,  Baxter,  Lawrence, 
Clay,  Greene,  Craighead,  Franklin,  Pope,  Conway,  Faulkner,  Cleburne,  White,  Polk,  Pulaski,  Lonoke,  Prairie,  Lee,  and 
Cleveland  Counties. 

Lucius  W.  Dye 


FLOODS 

General,  moderate  to  heavy,  rains  over  Arkansas  during  the  periods  from  January  29th  through  February  3rd  and  from  Feb- 
ruary 15th  through  the  18th,  caused  minor  flooding  on  the  Lower  White,  Black,  Ouachita,  Little  Red,  and  Caddo  Rivers  and 
their  tributaries.     The  White  River  at  Augusta  was  at  flood  stage  on  only  one  day,  the  21st;  at  Georgetown  from  the  20th 
through  the  24th,  and  again  on  the  26th;  at  Des  Arc  from  the  21st  through  the  27th;   at  Clarendon  from  the  9th  through  the 
close  of  the  month;  and  at  St.  Charles  from  the  13th  through  the  close  of  the  month.     The  Black  River  was  above  flood 
stage  at  Black  Rock  from  the  18th  through  the  21st.     The  Little  Red  River  was  above  flood  stage  at  Heber  Springs  on  the 
2nd,  3rd,  and  the  18th,  and  at  Judsonia  fron  the  2nd  through  the  5th  and  the  18th  through  the  21st.     The  Ouachita  River 
was  above  flood  stage  at  Arkadelphia  on  the  3rd,  the  9th,  and  on  the  18th  and  19th,  and  at  Camden  on  the  6th  and  7th, 
11th  through  the  14th  and  the  20th  through  the  25th.     The  Caddo  River  was  above  flood  stage  at  Glenwood  from  the  2nd 
through  the  5th  and  the  17th  through  the  20th. 

Damage  from  these  overflows  was  negligible,  except  for  some  inconvenience  due  to  closed  highways.     The  only  damage  reported 
on  the  streams  was  $400.00  to  a  small  eastern  dam  at  Batesville  caused  by  stages  three  feet  below  flood  stage.     It  is 
estimated  that  a  possible  flood  damage  of  $6,000  was  avoided  at  Judsonia  as  the  direct  result  of  timely  warnings  issued 
by  the  Weather  Bureau. 

A  flash  flood,  resulting  from  an  excessively  heavy  local  rain,  at  Hot  Springs  National  Park  on  the  morning  of  the  15th, 
caused  an  estimated  property  damage  of  $250,000  and  one  death.     A  total  of  5.54  inches  of  rain  fell  in  about  5  hours  with 
the  greater  portion  falling  in  a  2-hour  period.     This  storm  was  extremely  localized  with  surrounding  stations,  some  within 
a  radius  of  7  miles,  reporting  amounts  of  less  than  1/4  inch  for  the  same  period.     This  storm  was  not  as  severe  as  one 
that  gave  9.01  inches  during  a  4-hour  period  on  May  14,  1923. 

Damage  as  a  result  of  this  flooding  was  not  extensive  in  that  it  did  not  seriously  affect  real  property  or  public  utili- 
ties.    Losses  were  generally  confined  to  stock  and  supplies  in  business  establishments  in  the  downtown  district.  Many 
parked  automobiles  were  moved  and  damaged  by  the  surging  waters.     Only  one  small  highway  bridge,  about  a  mile  east  of 
the  city,  was  washed  out.  / 

J.  F.  Rink 
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Q 

Lowest 

0) 

a 

Degree 

5  • 

0  i 

nm 

°  0 
Ota 

Depar 

From 

term 

Create! 

o 

a 
— — — 

o 

 — 

O  M 

■  CO 
Sb 
2  0 

Q 

■s 
5 

0 

r-j  S 

53.2 

36.3 

44.3 

2.0 

74 

24 

29 

579 

0 

0 

8 

0 

10.43 

6.67 

3  .40 

0 

14 

7 

2 

56.  6 

38.3 

47.5 

77 

24 

27 

7 

502 

0 

0 

6 

0 

9.48 

2  .00 

0.0 

0 

12 

7 

5 

64,<tM 

40.0 

52. 2M 

1.5 

78 

1  5+ 

25 

7 

359 

0 

0 

7 

0 

7.26 

3.27 

2.64 

0.0 

0 

7 

5 

3 

57.6 

38. 4M 

48. OM 

2.5 

75 

17+ 

27 

7 

489 

0 

0 

5 

0 

9.40 

5.52 

1.73 

3 

0 

14 

6 

4 

5<t.4 

36.7 

45.6 

3.0 

73 

2  7 

26 

7 

561 

0 

0 

1  1 

0 

8.93 

5.26 

1.61 

0 

12 

6 

3 

54. 4M 

41.2 

62.  8M 

78 

17+ 

27 

7 

356 

0 

0 

6 

0 

10.83 

3.12 

2 

0.0 

0 

1 1 

7 

5 

54. 6M 

36.  IM 

45. 4M 

2.8 

77 

24 

566 

0 

0 

14 

0 

11.12 

7.58 

3.33 

1  8 

0.0 

0 

13 

6 

3 

52.4 

35.2 

43.8 

76 

25 

26 

2  1 

609 

0 

0 

12 

0 

9.86 

6.00 

2.58 

1  7 

0.0 

0 

16 

6 

3 

59.2 

40.6 

49.9 

3.3 

77 

24 

28 

7 

434 

0 

0 

4 

0 

10.31 

6.21 

1.86 

3 

T 

0 

13 

8 

4 

58.6 

40.  1 

49.4 

76 

27 

28 

7 

451 

0 

0 

7 

0 

10.13 

2.67 

2 

0 

11 

7 

3 

54.8 

34.4 

44.6 

3.8 

78 

24 

2  3 

1  3 

586 

0 

0 

12 

0 

7.88 

4.59 

0.0 

0 

AM 

60.4 

40.9 

50.7 

1.3 

78 

17  + 

29 

7 

418 

0 

0 

4 

0 

10.45 

6.17 

2.00 

2+ 

0.0 

0 

1  1 

6 

5 

AM 

57.2 

35.8 

46.  5 

-    1  .4 

75 

16+ 

23 

7  + 

532 

0 

0 

13 

0 

6.55 

2.75 

1.42 

2 

T 

0 

10 

6 

3 

AM 

56.4 

38.3 

47.4 

76 

28 

27 

7 

503 

0 

0 

6 

0 

10.24 

1.81 

3 

0.0 

0 

12 

8 

6 

55.6 

37.7 

46.  7 

1.8 

lb 

24 

26 

7 

526 

0 

0 

8 

0 

11.93 

8.43 

2.23 

2 

0.0 

0 

14 

6 

5 

57. OM 

39.  5M 

48.  3M 

3.2 

77 

27' 

27 

7 

485 

0 

0 

5 

0 

10.03 

5.95 

2.00 

4 

T 

0 

13 

7 

4 

AM 

55.0 

37.6 

46.4 

1.6 

75 

25 

28 

1  + 

535 

0 

0 

6 

0 

9.80 

5.14 

1.81 

18 

0.0 

0 

13 

7 

4 

52.1 

36.1 

44.  1 

75 

24 

28 

7+ 

597 

0 

0 

9 

0 

10.  10 

2.65 

1 

1.0 

1 

11 

12 

6 

3 

63.2 

41.6 

52.4 

4.7 

79 

15 

26 

7 

372 

0 

0 

5 

0 

9.  36 

4.95 

3.98 

2 

0.0 

0 

9 

7 

2 

56.  1 

38.4 

47.3 

3.5 

72 

27 

28 

3 

507 

0 

0 

5 

0 

8.96 

5.54 

3.25 

18 

0.0 

0 

10 

6 

4 

54.6 

38.1 

46.4 
47.6 

1.9 

73 

24 

27 

21 

532 

0 

0 

5 

0 

8,47 
9.48 

4.66 

1.78 

3 

0.0 
0.  1 

0 

13 

7 

2 

Precipitation 


JONESeORO 
KEO 

MAGNOLIA  3  N 

MARIANNA   2  S 

MARKED  TREE 

MONTICELLO  3  S 

NEWPORT 

PARACOULD 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

WALNUT   RIDGE  CAA 

WARREN 

WILSON 

WYNNE 

D I V  I S  I  ON 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSA^i 
FEBRUARY  i9»f 


Day  oi  month 


ABBOTT 
AL  ICIA 
ALUM  FORK 
ALT 

AMITY   3  NE 

ANTOINE 
APLIN    I  W 
ARIC.ADELPMIA 
ARKANSAS  CITY 
ASMDOMN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  <NOB 

BATESVILLE  L  IVESTOCK 
BATESVILLE  L   AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVlLLE  *•  Nw 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
8LUFF  CITY 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BR  INKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE* 
CABOT   U  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARK&VILLE 
CLINTON 
COLO  SPRINGS 
CONWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  I 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILUE 
fAYETTEVlLLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EKP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FOROYCE  6  W 

FORESTER  «  WNW 

FORT   SMITH  W6  AP  R 

FT  SMITH  MATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 
GRANNIS 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 

GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GURDON 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS    I  NNE 
MUTT IG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STATION 
LEOLA 

'     'TLE  ROCK  we  AP  R 
-I.E  ROCK  FILTER  PL 
CORNER 


MM 

•  2.50  .43 

.40  2.%S 

l.li  .20 

.70  1.7a 

.76  1.94  1.44 

.40  1.99  1.01 


7.75 
8.95 
7.40 

S.44 

12.00 
10.92 
9.03 
10.53 

10.66 
2.72 
7.80 
11.39 
12.21 


9.06 
9.91 
10.32 


6.47 
12.35 
9.73 


.67  1.64 
.75  2.22 
.38  2.85 


.19  ,92 

.18  1.14 

1.14  1.90 

1.53  1.09 

.51  2.76  .26 

.97  1.82 

.37  1.56  1.42 

.52  1.75 

.37  2.26 

.32  1.45 


6.45 
12.55 
9.85 

8.61 
8.57 
6.44 
6.48 


7.40 
7.85 
7.42 
11.78 
10.23 


.78  2.35 

.75  1.60 

.53  2.15 

2.09  1.08 

1.07  1.89 


.32 


.76 


.49   1.29  1.15 


.47  1.63  1.65 
•  2.69  .82 
.61  2.00  1.60 

.93  1.61 

.72  2.10 

.52  1.84 

.47  1.95 

.55  1.97 


.31  1.08  3 

.63  1.66 

.38  2.85 

.67  2.84  1.81 

2.42  C406 


4.47 
4.25 

4.29 
7.68 
9.47 
7.08 
5.58 

5.01 

5.72 
9.11 


6.83 
V9.26 
7.79 


.07  2.67 
•  1.45 
.27  2.79 


7.01 
16.03 
7.96: 

7.05 
6.96 
10.60 
10.45 
9.48 

10.29 
10.44 
5.81 
4.32 
8.06 

11.02 
11.87 
111. 61 
8.15 
8.83 

8.37 
7.26 
9.38 


.26  1.24  1.16 

.66  1.80 

.47  2.69 

.96  1.65 

.57  1.50 

.77  .17 
1.86 


2 . 20  .70 
.62  2.77 
.66  2.25 
.22   1.46  2.12 
3.27 

.22  1.35  1.02 
.89  1.94 
.68  1.77  1.32 
1.23  2.78 
.37  1.10  I 


1.60 


.22  1.12 
1.15 

.20  .83 

.  52 
1.72 

.27  1.06 

.55  .76 

.44  .36 
.20 

.16  1.14 

.64  .01 


.02     .55  ,70 


.02     .11  1.04 


1.30 
.48 
.61  1.30 

1.37 

.76 


1.68 
1.11 
1.60 


13     14  IS 


1.02  .05  1.60 

.68  1,17  2,06 

.76  1.24  1 

.63  .91  1.64 


.12  1.80  2,70 


.08  2.84 
.59  1.05 
.05  1.40 
.35  3.50  1.15 


1.23  1.67 


2.00  1.45 
1.25  1,35 
.62     ,26  2.12 


1.70     .09  2.37 


.03  1,10 

.28  1.70 

.37  1,73 

.40  1.76 


1,76 
1,52 
1 .06 


19     20     21    22    23  24 


1.30 
I 

1.30 


1.30 
1.15 
1.60 


25    26    27    26    29  30 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1956 


Day  of  month 


13  14 


15 


16     17  18 


25     26  27 


MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

monticello  3  s 
morobay  l  and  d  no  8 

MORRILTOfJ 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  W 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE  3  E 

NEWPORT 

NJMROO  DAM 

ODELL 
OOEN 
OKAY 
OSCEOLA 
OWENSV ILLE 

OZARK 
OZONE 
PARAGOULO 
PAR  IS 
PARK  IN 


*  3.27  ,52 

,bB  1.25  1. 

,38  2.79  . 

.tfZ  1.82  . 


.73    1.23  .05 


7.28 
9.02 
6.33 

a. 54 


10.  b6 

n.i2 

7.83 


6.90 
9.42 
12.59 


1.04  2.60 
.75  2.60 
.85  1.80 


.07  1,71 
.30  1.22 
.02  1.71 


.82  2.10 

.57  1.40 

,64  .03  1.47 

.92  .63  1,31 

.35  .26  1.25 

1.25  .04  1,23 

1.74  .04 
1.20 

1.00  1.73  1,00 

>3  .69  3,33 

•0  .04  1.60 


PERPYV ILLE 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCL IFF 
R  ISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
<^EARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHI RLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUBIACO 

SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  W0  AP 

TURNPIKE 

WALDRON 


10.31 
10.13 
9.75 


1.68  1.78 
.60    1.42  1.86 
.89  2.67 
.98  1.95 
•       2.42  .23 

.50  2.00  2.00 

,30  1.42  1. 

2.90  0*18  T 

.60  1.16  2 . 


11.93 
12.45 


10.03 
<i.80 
7.16 


.67  1.25  1.40 
.92  1.90 

.45  1.07 

.47    1,00  1.76 


1.15  1.26 
3,43  1.14 
0  .50 


1.16 
1  .89 


.03  1,71 
1.74 

.10  2.34 

.32  1.81 


.87 

T 

1.30 


.70  .02  1,81 
.52  1.68 

1.00  1.65 

.49  ,71 
1,00  2.30 


WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
W ILSON 
WYNNE 
YELLVI LLE 


1.90  1.3  6 
2.65  .77 

4   3.98  1.05 


,47  1.60 
1. 00  1.56 
6  1,78 


•JO  l.OO] 

.15    1.561  ,70 

.30     .15j  1.35 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1956 


Day 

Of  Month 

« 
<« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

<.! 

42 

36 

38 

38 

42 

54 

54 

46 

44 

51 

57 

66 

71 

70 

58 

61 

61 

49 

54 

65 

64 

61 

75 

74 

62 

68 

60 

66 

M  I  N 

34 

32 

29 

32 

35 

4  1 

52 

36 

39 

2  9 

32 

43 

62 

4  3 

30 

45 

34 

29 

3616 

MAX 

47 

44 

36 

40 

41 

47 

66 

52 

53 

51 

53 

51 

71 

74 

77 

67 

71 

60 

60 

55 

63 

67 

66 

77 

75 

65 

74 

64 

70 

59.6 

HIN 

37 

36 

32 

35 

37 

36 

2  5 

4  I 

4  3 

39 

47 

66 

41 

30 

61 

43 

46 

28 

39.4 

MAX 

48 

44 

37 

41 

46 

47 

59 

54 

52 

49 

65 

56 

68 

79 

72 

66 

69 

57 

61 

60 

63 

70 

73 

60 

77 

65 

72 

66 

69 

60.6 

MIN 

38 

35 

33 

34 

33 

35 

30 

43 

2  7 

53 

55 

41 

30 

32 

50 

63 

42 

46 

34 

28 

40.3 

MAX 

39 

42 

37 

39 

40 

42 

53 

50 

48 

47 

44 

50 

63 

74 

68 

66 

61 

53 

48 

50 

60 

57 

68 

76 

75 

59 

71 

63 

66 

54.9 

M  I  N 

35 

35 

33 

34 

35 

3  3 

24 

4  1 

51 

38 

41 

39 

^' 

42 

49 

33 

27 

36.3 

MAX 

43 

39 

35 

35 

37 

39 

39 

55 

56 

43 

40 

40 

55 

65 

73 

45 

61 

52 

42 

51 

54 

65 

65 

69 

77 

69 

61 

74 

66 

52.2 

MIN 

17 

29 

27 

27 

30 

26 

20 

30 

37 

32 

24 

26 

2  4 

36 

36 

26 

30.0 

MAX 

40 

41 

38 

38 

39 

40 

65 

51 

44 

42 

41 

47 

63 

73 

71 

60 

60 

54 

50 

54 

63 

61 

66 

76 

76 

60 

71 

61 

68 

54.  9 

M  1  N 

3  3 

34 

32 

34 

35 

29 

23 

3  3 

2  7 

40 

49 

41 

32 

27 

40 

29 

24 

34.9 

MAX 

42 

44 

36 

40 

40 

42 

55 

49 

49 

46 

62 

56 

70 

72 

67 

61 

67 

66 

62 

52 

63 

65 

68 

77 

73 

63 

72 

59 

67 

66.7 

3  5 

3  1 

41 

52 

40 

42 

29 

39 

56 

40 

26 

41 

" 

24 

36.4 

MAX 

54 

34 

34 

35 

38 

38 

57 

47 

42 

33 

43 

48 

64 

74 

50 

60 

54 

48 

47 

53 

61 

64 

61 

81 

70 

62 

54 

52 

67 

62.6 

3  I 

1  9 

33 

39 

33 

30 

30.2 

MAX 

39 

46 

39 

39 

43 

V 

64 

48 

46 

44 

44 

43 

62 

69 

63 

69 

61 

65 

52 

50 

56 

50 

64 

71 

66 

61 

74 

57 

65 

64.0 

MIN 

34 

34 

32 

34 

34 

32 

40 

48 

32 

36.6 

MAX 

40 

40 

37 

41 

40 

43 

68 

50 

48 

40 

50 

54 

71 

76 

70 

67 

62 

61 

56 

56 

64 

64 

66 

80 

76 

67 

66 

67 

71 

57.4 

MIN 

33 

30 

2  8 

33 

36 

32 

2  5 

38 

43 

46 

26 

35.6 

MAX 

45 

55 

37 

39 

39 

42 

53 

51 

47 

45 

45 

46 

63 

72 

67 

6  3 

73 

57 

52 

52 

60 

60 

60 

75 

74 

73 

67 

66 

56.4 

M I  N 

38 

35 

34 

36 

36 

3  1 

2  7 

3  6 

43 

43 

33 

36.6 

MAX 

53 

63 

45 

39 

41 

44 

48 

58 

59 

62 

53 

66 

69 

72 

71 

76 

76 

75 

62 

73 

58 

66 

71 

70 

79 

68 

67 

76 

63 

61.4 

M  I  N 

30 

4  1 

34 

34 

32 

3  1 

2  7 

2  9 

4  5 

3  1 

61 

51 

46 

30 

36.4 

MAX 

41 

40 

31 

35 

41 

40 

43 

56 

46 

40 

39 

51 

63 

71 

77 

55 

61 

57 

49 

57 

68 

64 

68 

70 

80 

75 

64 

61 

67 

64.2 

M  I  N 

2  5 

29 

2  7 

2  8 

33 

32 

2  3 

2  8 

3  7 

40 

43 

26 

26 

48 

^' 

24 

31.6 

MAX 

41 

42 

39 

41 

40 

42 

54 

50 

49 

44 

47 

52 

71 

76 

73 

60 

58 

56 

56 

67 

63 

59 

60 

60 

76 

64 

66 

66 

70 

56.  7 

3  5 

30 

3  I 

35 

36 

32 

2  6 

4  1 

2  7 

42 

50 

36 

40 

29 

32 

40 

38 

^' 

26 

36.5 

MAX 

40 

40 

36 

40 

39 

42 

55 

62 

47 

47 

47 

51 

69 

75 

71 

59 

59 

55 

46 

62 

63 

60 

56 

79 

75 

64 

72 

60 

69 

56.9 

36 

3  3 

32 

34 

3  7 

3  3 

28 

3  6 

6  6 

42 

51 

40 

41 

29 

34 

41 

50 

31 

38.4 

MAX 

38 

39 

38 

40 

39 

41 

40 

56 

46 

30 

46 

46 

61 

72 

50 

59 

53 

41 

50 

52 

63 

48 

62 

48*4 

39 

39 

41 

36 

34 

^' 

29 

" 

43 

39 

32 

34.6 

MAX 

62 

64 

41 

42 

43 

52 

59 

57 

53 

52 

66 

61 

71 

70 

76 

83 

80 

76 

79 

69 

66 

70 

72 

74 

73 

66 

60 

77 

69 

66.2 

53 

57 

60 

30 

26 

41.4 

MAX 

58 

60 

38 

39 

42 

45 

51 

50 

50 

46 

51 

53 

66 

69 

72 

74 

75 

56 

64 

59 

61 

62 

63 

76 

61 

71 

67 

67 

68.  8 

'*  7 

56 

30 

39.4 

MAX 

41 

42 

36 

40 

39 

43 

58 

51 

60 

45 

48 

53 

71 

76 

69 

57 

56 

55 

49 

66 

66 

59 

62 

79 

76 

64 

66 

62 

71 

56.6 

42 

52 

28 

37.  1 

MAX 

49 

44 

39 

42 

47 

50 

59 

64 

53 

47 

56 

62 

76 

61 

73 

66 

65 

67 

58 

63 

65 

71 

74 

81 

74 

64 

71 

66 

71 

61.3 

2  7 

2  5 

51 

64 

27 

37.  7 

MAX 

43 

44 

40 

38 

39 

39 

42 

53 

45 

4  7 

40 

45 

51 

61 

73 

68 

62 

71 

47 

50 

50 

61 

69 

66 

76 

59 

62 

74 

66 

63.6 

39 

42 

31 

34.0 

MAX 

35 

34 

29 

33 

32 

34 

48 

46 

45 

38 

38 

48 

60 

70 

64 

53 

52 

50 

52 

60 

59 

56 

50 

72 

67 

58 

68 

53 

63 

49.9 

MIN 

30 

^' 

28 

30 

39 

49 

30 

" 

26 

38 

33.3 

MAX 

59 

60 

38 

40 

42 

46 

54 

65 

62 

46 

66 

55 

68 

70 

75 

74 

76 

58 

73 

62 

60 

65 

64 

75 

70 

63 

76 

62 

69 

60.8 

MIN 

39 

36 

36 

38 

30 

28 

41 

67 

37 

33 

40.0 

MAX 

66 

49 

37 

40 

45 

51 

68 

49 

52 

43 

55 

58 

71 

74 

76 

60 

66 

76 

59 

65 

70 

70 

76 

71 

67 

76 

62 

68 

62.3 

MIN 

53 

53 

48 

38 

30 

32 

48 

4  6 

36 

34 

50 

34 

29 

39.  3 

MAX 

39 

33 

32 

33 

36 

41 

69 

51 

44 

33 

41 

47 

63 

74 

70 

64 

59 

50 

46 

52 

61 

64 

68 

80 

73 

63 

57 

53 

66 

53.2 

MIN 

30 

^' 

20 

26 

29 

28 

40 

24 

34 

37 

41 

2  7 

34 

2  6 

34 

30 

46 

66 

32 

40 

42 

22 

36 

32.6 

MAX 

41 

35 

34 

34 

38 

38 

56 

47 

44 

34 

42 

48 

64 

73 

66 

60 

49 

49 

53 

61 

62 

60 

79 

72 

63 

56 

53 

66 

52.8 

MIN 

20 

20 

28 

30 

44 

37 

29 

40 

29 

2  7 

28 

49 

57 

3  I 

3  7 

39 

23 

34 

33.0 

MAX 

38 

32 

33 

34 

38 

38 

64 

60 

38 

33 

43 

48 

64 

73 

56 

61 

65 

47 

61 

53 

62 

62 

61 

80 

53 

63 

56 

52 

66 

51.4 

MIN 

■'^ 

^' 

29 

30 

26 

26 

40 

32 

30 

30 

2 1 

29 

31.3 

MAX 

43 

34 

34 

35 

38 

38 

55 

51 

46 

36 

42 

48 

63 

72 

69 

60 

68 

48 

50 

53 

61 

60 

60 

77 

73 

62 

56 

61 

66 

63.0 

M  I  N 

30 

1 8 

1 9 

26 

28 

26 

24 

39 

29 

29 

20 

26 

39 

42 

66 

36 

43 

20 

32 

30.8 

MAX 

35 

35 

38 

36 

39 

42 

56 

45 

44 

36 

39 

46 

65 

74 

57 

58 

52 

42 

52 

51 

61 

60 

69 

81 

72 

64 

64 

53 

69 

52.  6 

M  I N 

32 

28 

28 

^' 

34 

39 

30 

38 

36 

36 

34 

36 

3 1 

26 

32.3 

MAX 

58 

58 

36 

40 

41 

48 

67 

55 

61 

48 

64 

56 

69 

70 

77 

73 

74 

58 

72 

57 

65 

73 

66 

76 

73 

63 

75 

65 

70 

61.3 

MIN 

37 

35 

33 

38 

26 

40 

43 

30 

34 

36 

46 

56 

36 

35 

40.  8 

MAX 

40 

38 

34 

40 

40 

43 

56 

48 

44 

37 

52 

53 

69 

76 

55 

60 

56 

48 

57 

58 

63 

57 

66 

80 

75 

66 

60 

57 

70 

65. 1 

M  I N 

34 

28 

28 

34 

34 

28 

28 

41 

44 

37 

33 

36 

35 

40 

30 

28 

35.2 

MAX 

43 

40 

38 

44 

39 

42 

52 

63 

49 

39 

48 

53 

67 

76 

73 

59 

58 

50 

57 

58 

63 

60 

60 

80 

76 

63 

60 

56 

67 

66.0 

MIN 

33 

25 

2  5 

33 

34 

30 

20 

40 

34 

26 

26 

24 

46 

43 

2  6 

50 

36 

2  6 

46 

2  3 

21 

31.8 

MAX 

40 

35 

34 

35 

36 

42 

66 

50 

45 

37 

42 

61 

66 

76 

72 

66 

62 

53 

53 

54 

66 

66 

63 

82 

76 

65 

67 

57 

70 

■55.6 

MIN 

33 

30 

2  8 

3 1 

29 

19 

40 

33 

^' 

39 

46 

2  6 

20 

2  7 

33 

53 

37 

24 

44 

30 

20 

32.  1 

MAX 

54 

41 

54 

56 

70 

76 

72 

62 

64 

56 

56 

69 

62 

68 

63 

78 

74 

62 

66 

65 

68 

63.2 

MIN 

^' 

^' 

33 

66 

50 

51 

60 

3  7 

32 

46 

30 

32 

40.) 

MAX 

42 

33 

34 

36 

37 

38 

57 

47 

42 

32 

45 

50 

64 

73 

55 

57 

55 

49 

52 

65 

63 

64 

62  . 

60 

73 

68 

66 

51 

67 

53.0 

MIN 

29 

1  7 

1  7 

25 

29 

24 

24 

40 

29 

^' 

33 

39 

33 

2  9 

56 

30 

33 

38 

1 9 

31 

29.6 

MAX 

30 

32 

34 

30 

36 

38 

50 

48 

44 

50 

36 

48 

56 

60 

72 

44 

62 

52 

50 

48 

50 

56 

66 

64 

72 

68 

66 

66 

50 

51.0 

MIN 

24 

22 

26 

29 

30 

32 

24 

36 

34 

34 

24 

32 

30 

30 

36 

38 

31.9 

MAX 

39 

34 

33 

34 

35 

40 

57 

50 

45 

35 

40 

47 

67 

74 

62 

60 

60 

51 

50 

52 

62 

63 

56 

80 

66 

53 

53 

53 

69 

62.6 

MIN 

28 

23 

22 

27 

28 

25 

19 

37 

30 

28 

19 

28 

30 

32 

3  3 

35 

44 

21 

26.9 

MAX 

51 

57 

45 

41 

44 

46 

53 

50 

49 

48 

46 

50 

62 

70 

71 

70 

74 

56 

63 

60 

60 

61 

60 

7S 

71 

62 

77 

65 

66 

68.7 

MIN 

40 

40 

35 

37 

38 

32 

27 

38 

43 

38 

36 

33 

30 

50 

51 

45 

58 

45 

46 

39 

30 

37 

49 

52 

47 

38 

51 

38 

34 

40.6 

MAX 

51 

47 

41 

38 

41 

48 

48 

59 

50 

51 

42 

58 

71 

76 

74 

72 

75 

57 

64 

66 

64 

70 

71 

76 

60 

65 

72 

64 

59.5 

MIN 

31 

39 

33 

33 

35 

32 

26 

28 

42 

39 

30 

31 

34 

59 

60 

50 

42 

43 

39 

31 

32 

34 

61 

43 

36 

45 

35 

30 

37.6 

ARXAOELPHlA 
ASHOOWN 
BALD  KNOa 

BATESVILLE  LIVESTOCK. 

BATESVILLE  L   AND  0  NO  1 

BENION 

BENTONVILLE 

BLVIHEVILLE 

BOONEVIULE 

BRINKLEV 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

CORNING 

CROSSETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

OARDANELLE 


DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  4P 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE    EXP  STA 

FLIPPIN   CAA  AP 

FORDYCE   6  M 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

GILRERT 

GRANNIS 

GR4VETTE 

GREEN  MOUNTAIN 

HARRISON 

HELENA 

MOPE   3  NE 


S»«  r«f*r«Bc«  not*B  follevlna  atatloM 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1956 


Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

01 

> 
< 

uo 

3  1 

31 

39 

39 

44 

54 

50 

51 

47 

54 

36 

71 

74 

70 

60 
44 

65 
54 

55 

53 
42 

58 
34 

64 

33 

65 

3  5 

61 
49 

75 
66 

74 
39 

63 

3  8 

70 
50 

61 

69 
35 

57.3 
39.3 

38 

42 

38 

38 

39 

38 

55 

46 

48 

44 

44 

41 

62 

73 

68 

59 
39 

60 

39 

53 
3  7 

48 

39 

50 
3  5 

60 
3  1 

49 
30 

60 
40 

74 

5  1 

58 

62 
39 

72 

56 

66 
38 

63.2 
36.3 

45 

47 

36 

40 

41 

43 

53 

45 

49 

45 

51 

53 

68 

75 

65 

62 
43 

72 
54 

56 
4  1 

51 
44 

51 
36 

60 
29 

60 
3  5 

57 
45 

77 
66 

73 
42 

65 
36 

74 
45 

58 
34 

69 
33 

56.6 
36.3 

37 

34 

38 

38 

40 

42 

58 

48 

44 

40 

40 

48 

68 
2  3 

77 
32 

64 

62 
38 

52 
42 

42 

31 

49 

31 

51 

2  1 

62 
20 

62 
25 

56 
32 

83 
62 

74 

35 

65 
3  1 

63 
37 

62 
30 

69 
23 

53.7 
31.0 

44 

44 

37 

40 

4  1 

4  1 

52 

46 

47 

41 

48 

53 

70 

72 

66 

59 
43 

69 
53 

54 
40 

50 
44 

50 
38 

62 
33 

58 

37 

63 
45 

76 
63 

72 
4  1 

64 
3  7 

73 
46 

57 
35 

66 
34 

66.8 
39.2 

63 

40 

48 

48 

61 

56 

57 

51 

56 

58 

72 

75 
5  6 

76 

78 
52 

76 

59 

63 
4  3 

65 
42 

61 
40 

65 
3  1 

71 

3  1 

72 
50 

77 
58 

73 
45 

67 
33 

76 
47 

63 
35 

70 
29 

64.4 
40.0 

47 

44 

36 

40 

35 

41 

3  7 

45 

30 

55 
2  3 

3  7 

51 
43 

4  7 
3  7 

53 
2  9 

55 
2  6 

71 

74 
59 

70 
54 

64 

46 

73 
54 

57 
4  1 

57 
47 

55 
36 

65 

28 

67 
3  1 

64 
42 

78 
57 

73 
40 

64 

29 

72 
43 

62 
35 

69 
26 

59.0 
38.0 

37 

37 

40 

39 

42 
34 

43 

57 

46 
34 

45 

3  7 

38 
3  2 

38 
2  5 

42 

30 

62 

2  2 

74 
40 

66 
39 

54 
38 

53 
42 

51 

55 

54 

63 

55 
2  5 

55 

80 

74 

66 

70 

53 

66 

22 

53.7 
32.4 

56 

52 

39 

40 

40 
3  5 

43 

3  I 

53 
2  7 

48 

50 
3  7 

46 

3  5 

45 
34 

50 
2  9 

62 
30 

70 
52 

68 
42 

68 
42 

75 

56 

58 
4  1 

60 

56 
3  7 

59 
2  8 

60 

59 
45 

73 
5  1 

72 

61 
36 

76 

66 

64 
31 

57.6 
38.4 

40 
34 

50 
35 

36 
32 

39 
33 

40 
33 

4  1 
3  1 

52 

28 

46 

32 

50 
4  I 

45 

32 

45 
3  1 

45 

31 

61 
29 

70 
5  1 

66 
40 

64 

40 

63 
50 

55 

39 

50 
40 

49 
35 

56 

30 

52 

32 

62 
4  1 

72 
50 

71 
4 1 

60 

38 

73 
47 

59 
35 

64 

32 

64.4 
36.7 

40 

32 

33 
29 

34 
30 

35 
3  1 

40 

30 

54 

2  5 

48 
4  1 

43 
35 

36 
30 

42 

32 

58 
33 

64 
35 

73 
49 

70 
39 

63 

38 

58 
50 

52 
33 

52 
38 

53 
25 

62 
26 

61 

30 

61 

47 

78 
52 

70 
35 

6  1 
39 

67 
50 

53 
30 

67 
26 

53.8 
35.2 

43 
34 

38 
28 

32 
26 

39 
32 

40 

33 

44 

30 

57 
26 

51 
4  1 

49 
35 

42 
35 

54 
29 

57 
30 

70 
3  i 

76 
57 

68 
47 

60 
48 

63 
54 

57 

32 

60 

57 

35 

65 

30 

68 

33 

65 
49 

77 
60 

72 
35 

63 
3  3 

63 
60 

67 
33 

68 
33 

67.  1 
37.3 

60 
40 

62 

39 

34 

42 
36 

42 

36 

47 

2  9 

57 

2  7 

57 
40 

51 
4  3 

49 
4  1 

54 
32 

58 
32 

69 
36 

70 
55 

74 
63 

77 
52 

76 
61 

77 
47 

77 
47 

68 
4  1 

65 

30 

68 
34 

71 
49 

74 
62 

72 
46 

54 
34 

76 
44 

74 
35 

69 
31 

64.4 
41.2 

40 
3  5 

39 
32 

36 

32 

40 
3  5 

39 

41 

34 

55 
2  5 

52 
40 

47 
4  1 

47 
34 

47 
3  3 

52 
32 

69 
2  9 

75 
52 

67 
49 

60 
42 

58 
49 

55 
40 

51 

39 

53 
34 

62 
29 

59 
33 

59 
40 

78 
55 

74 
42 

63 

32 

69 
46 

67 
33 

69 

30 

55.6 
37.3 

49 

40 

33 
29 

35 
3  1 

39 
34 

40 
32 

45 

2  1 

57 

51 
38 

45 

50 
2  5 

55 

56 

70 

76 

62 
41 

65 

42 

64 

38 

54 
38 

55 
29 

57 

65 

67 
32 

67 
5  3 

78 

56 

61 

66 

59 
22 

55.8 
31.7 

38 
2  6 

38 

2  2 

32 
2  3 

36 
26 

32 

2  9 

32 

2  3 

46 

2  6 

48 
36 

41 

30 

32 
2  8 

37 
24 

43 
2  6 

60 
36 

67 
53 

64 

54 

43 

57 
48 

49 

2  8 

52 

35 

49 

29 

57 
36 

53 
4  1 

52 
49 

68 
50 

66 

2  7 

55 
39 

55 

2  8 

48 

2  3 

69 
37 

49.0 
33.3 

39 
32 

35 
2  9 

38 
27 

38 
30 

40 
34 

48 

28 

55 
3  5 

46 

39 

43 
36 

44 

3  2 

37 
2  5 

45 
3 1 

64 

2  8 

74 
42 

68 
39 

56 

38 

55 
46 

51 
33 

50 
3  7 

52 
28 

60 
29 

58 
2  8 

57 
36 

81 
52 

75 
3  5 

64 
3  3 

65 
4  7 

62 
30 

67 
32 

53.7 
34.2 

40 

20 

35 
3  1 

32 
27 

38 
28 

38 
30 

40 
26 

42 
2  3 

57 
24 

46 

35 

39 
32 

36 

22 

39 
24 

47 
26 

65 

29 

74 
40 

44 

38 

56 

38 

51 
33 

41 

33 

51 

28 

53 
25 

61 

2  5 

57 

29 

64 

38 

82 
35 

56 

29 

64 
3  1 

66 
31 

53 
26 

50.6 
29.5 

52 
30 

43 

3  7 

38 
33 

38 
3  3 

46 
36 

47 

3  1 

49 

22 

5S 
2  3 

53 
43 

56 
40 

43 
25 

55 
25 

61 

25 

72 
25 

78 
56 

78 
48 

63 
49 

68 
40 

58 
40 

59 
3  1 

61 

26 

66 

29 

69 
35 

69 
60 

78 
42 

61 
28 

64 

34 

71 

28 

62 
25 

59.2 
34.2 

49 

30 

35 

38 
30 

37 
3  1 

40 

33 

47 

32 

47 

2  3 

57 
26 

52 
39 

52 
37 

42 

28 

52 
28 

58 

32 

70 
36 

76 
58 

66 
48 

64 

48 

68 

37 

55 

39 

58 
32 

59 
29 

63 
3  1 

67 
35 

69 
50 

77 
38 

68 
32 

62 
35 

69 
31 

61 

29 

67.2 
34.9 

43 

32 

40 

32 

39 
3  1 

39 
32 

40 
35 

39 
30 

56 

2  5 

49 
36 

51 
40 

46 
3  1 

44 
30 

48 
29 

64 
2  7 

75 
45 

66 
40 

62 

3  6 

59 

51 

55 
37 

48 
40 

52 
32 

64 

30 

55 
3  1 

63 
38 

77 
60 

72 
4  5 

62 
39 

67 
43 

65 
35 

64.6 
36.1 

44 

2  1 

43 

35 

38 
30 

36 

32 

38 
35 

39 

32 

42 
23 

58 
23 

46 
40 

45 
36 

45 
32 

50 
37 

55 
2  5 

72 
62 

77 
52 

4  i 

62 

38 

53 

38 

53 

32 

55 
27 

65 

30 

66 
37 

68 
43 

78 
39 

58 
29 

63 
49 

67 
3  1 

59 
27 

64.6 
36.  1 

50 
38 

47 

35 

46 
34 

4  1 
36 

47 

36 

47 

36 

58 
27 

58 
43 

52 
43 

50 
40 

54 
3  1 

59 
33 

71 
3  1 

79 
60 

77 
60 

70 
51 

70 
57 

56 
4  1 

63 
46 

61 
36 

65 

70 

3  3 

74 

52 

80 

78 

65 

72 

69 

71 

30 

62.  1 
41.2 

40 
33 

39 
30 

38 
28 

41 

33 

40 
33 

30 

56 
2  3 

49 

39 

47 

3  7 

40 
3  1 

49 

28 

54 
33 

70 
35 

79 
43 

66 
42 

62 
41 

58 
43 

51 

32 

60 

38 

56 

26 

64 

2  6 

60 
30 

70 
44 

82 
55 

73 
36 

66 
3  1 

67 

69 
2  7 

70 
27 

56.9 
34.4 

37 

32 

40 
34 

38 
31 

38 
32 

38 
34 

37 
30 

50 
27 

46 
34 

45 
40 

44 

32 

43 
31 

39 
3  1 

58 
27 

69 
47 

65 
39 

57 
39 

54 
49 

51 
37 

51 

38 

47 

33 

58 
26 

55 

29 

61 

38 

72 
60 

76 
39 

66 
36 

70 
44 

61 
33 

63 
29 

52.4 
35.2 

42 
33 

41 
2  1 

36 
30 

41 
34 

40 
36 

42 

32 

58 
24 

51 
40 

58 
40 

48 
35 

50 
31 

54 
31 

73 
27 

79 
43 

73 
43 

62 
42 

59 
49 

52 
36 

57 
40 

57 

29 

65 
2  7 

62 
3  1 

69 
40 

81 

55 

77 
38 

70 
33 

65 

32 

68 
29 

72 
28 

68.3 
34.8 

35 

43 

3  1 

37 

31 

40 

35 

41 

36 

43 

3  1 

58 
24 

54 
40 

47 
41 

47 

35 

51 
3  1 

55 
30 

71 
2  8 

76 
48 

72 
50 

62 

42 

65 

60 

60 

49 

54 

3  3 

64 

2  9 

62 

3  3 

61 

3  8 

79 
4  7 

72 

3  2 

71 

63 

71 
31 

57.6 
36.5 

50 
39 

49 
35 

37 
34 

40 

37 

42 

38 

47 
3  1 

58 
28 

46 
4  V 

50 
44 

47 

3  8 

56 
32 

58 
34 

69 
35 

69 
57 

74 
5  1 

70 
46 

56 

57 
44 

61 
47 

53 
39 

63 
30 

64 
36 

62 
48 

77 
51 

73 
45 

64 
40 

75 
51 

59 
37 

71 
34 

59.2 
40.6 

60 
39 

45 

35 

39 
35 

40 
37 

42 

32 

45 

30 

56 
28 

45 

39 

50 
43 

44 

3  7 

53 
32 

56 
33 

66 
3  2 

70 
5  6 

74 
4  7 

70 
45 

75 
54 

55 
45 

61 
48 

49 
3  6 

60 
30 

63 
3  6 

66 
4  8 

75 
63 

72 

64 
40 

76 

52 

58 
36 

69 
32 

58.6 
40.  1 

40 
31 

41 

35 

40 
32 

40 
33 

41 

36 

4  1 

30 

52 
24 

50 
34 

49 
40 

42 
32 

44 

29 

40 
30 

60 
2  3 

72 
45 

65 
40 

52 
38 

63 

45 

53 
36 

52 

38 

51 

33 

64 

26 

60 
2  8 

57 
37 

78 
5  1 

74 
38 

61 
30 

74 
43 

60 
34 

69 
27 

54,8 
34.4 

51 
31 

62 
44 

45 
37 

44 

38 

42 

38 

43 

30 

51 
29 

56 
30 

49 
43 

50 
42 

55 
37 

56 
37 

61 
35 

69 
36 

6!- 

5  7 

73 

78 
61 

76 
48 

64 

52 

75 
45 

59 
34 

62 
35 

63 
37 

70 
42 

72 
56 

58 

38 

64 
40 

78 
40 

59 
34 

60.4 
40.9 

48 
27 

44 

36 

38 
30 

36 

30 

38 
34 

40 
28 

45 

23 

55 
23 

47 
35 

50 
40 

48 
30 

50 
31 

55 
30 

70 
3  1 

74 

60 

75 

48 

70 
48 

72 
42 

55 
42 

65 

38 

55 
3  1 

61 
32 

68 
33 

68 
53 

75 
4  3 

60 
37 

66 
37 

71 
35 

61 
31 

57.2 

.35.3 

42 
3  1 

33 

20 

34 
20 

34 
2  7 

36 
30 

37 

27 

56 
26 

46 
40 

45 

30 

34 
25 

42 
25 

58 
30 

64 

31 

74 
4  1 

58 
34 

60 
40 

57 
38 

50 
27 

48 

38 

53 
27 

62 

29 

65 
32 

60 
44 

61 

58 

70 
33 

62 
36 

58 
43 

52 
22 

68 
34 

63.3 
32.3 

42 
35 

43 

32 

38 
31 

40 

35 

40 
37 

42 

37 

57 
24 

55 
40 

49 
40 

46 
36 

43 

32 

52 

30 

71 

2  7 

77 
50 

73 
47 

68 
42 

57 
51 

56 

39 

50 
4  1 

56 
30 

63 
23 

61 
33 

61 
42 

79 
55 

77 
35 

63 
3  1 

67 
34 

59 
32 

70 
27 

57.2 
36.3 

48 

28 

58 
40 

41 
34 

39 
34 

39 
37 

41 

30 

45 
2  7 

55 
30 

46 
4  1 

48 
40 

41 

33 

49 
32 

51 
34 

65 

70 
56 

73 
44 

71 
49 

75 
44 

53 
45 

63 

39 

52 
3  1 

60 
3  3 

63 
3  7 

64 

5  3 

75 
46 

57 
38 

64 
46 

76 
37 

55 
35 

66.4 
38.3 

39 
35 

41 

34 

37 
33 

40 

35 

40 
35 

41 

3  1 

54 

26 

49 
3  7 

49 

44 
35 

49 

52 

64 

73 

57 

67 
41 

69 
51 

55 

48 

51 

62 

59 

58 

76 

74 

51 

72 

64 

68 

30 

55.6 

37.  7 

44 

35 

44 

32 

43 
32 

44 

33 

40 

35 

41 

37 

46 

46 
36 

52 
33 

5? 

72 

72 
5« 

68 
52 

64- 
43 

70 

60 
41 

54 

51 
34 

65 

28 

66 
31 

48 

78 

75 
41 

56 
33 

70 
40 

61 

32 

70 
28 

53.4 
37-2 

45 
21 

37 
2  1 

32 
18 

35 

28 

35 
29 

37 
26 

39 
28 

56 

29 

46 
31 

42 
25 

33 
^2 

51 
30 

65 
36 

74 

32 

53 
3  8 

42 

53 
2  8 

48 
28 

49 
26 

55 
25 

63 
25 

67 
52 

31 
33 

55 
32 

63 
39 

64 
IS 

53 

20 

51.3 
29.  1 

50 

38 

52 

35 

37 
34 

39 

35 

40 

33 

43 

JO 

54 
27 

47 

39 

49 
42 

46 

37 

50 
32 

3  3 

6  6 

3  2 

72 
5  4 

51 

69 
45 

74 
56 

57 

56 
46 

53 
37 

61 
30 

62 
39 

58 
46 

75 
55 

64 
37 

77 
47 

65 
35 

70 
34 

57.0 
39.5 

HOT   5PRING5    1  NNE 

JONESBORO 

HEO 

LEAD  HILL 

L ITTLE   ROCK   WB  AP 

MAGMOLIA    3  N 


MAMMOTH  SPRING 


MARIANNA   2  5 


MARKED  TREE 


MONTICELLO   3  S 


MORRRTON 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 


MOUNTAIN  HOME 


MOUNTAIN   HOME   C   OF  EN6 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE   PEACH  5UBSTA 


NIMROD  DAM 


PARAGOULD 
PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF    CAA  AP 

POCAHONTAS  1 


RUSSELLVILLE 


SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


SILOAM  SPRINGS 


STUTTGART 


See  reference  nc-tes  follosJoa  Station  Index, 
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Table  S  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

X 

31 

« 

> 

< 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 
MIN 

<>6 

28 

58 
39 

40 
34 

38 
34 

39 
37 

40 
30 

43 

28 

54 

33 

45 
41 

48 
40 

41 

30 

48 
34 

50 
34 

64 
38 

69 
56 

68 

44 

67 
47 

74 
45 

51 
44 

56 

39 

51 
31 

53 
34 

60 
38 

63 
51 

75 
44 

62 
38 

60 
37 

73 
35 

54 

32 

55.0 
37.8 

SUBUCO 

MAX 
MIN 

41 

33 

42 
31 

36 

30 

41 
34 

40 

36 

44 

33 

56 

35 

53 
40 

48 
38 

42 
35 

48 

31 

52 
33 

71 
31 

77 
41 

71 
43 

61 
41 

57 
50 

55 
36 

56 
40 

56 

32 

63 

30 

58 
33 

63 

43 

79 
56 

76 

38 

66 

33 

64 

45 

57 

37 

70 
29 

56.  7 
36.8 

TEXARK.ANA   MB  AP 

MAX 
MIN 

61 
40 

44 

36 

36 

35 

40 
36 

48 

3  5 

47 

33 

60 

30 

51 
44 

50 
42 

44 

37 

55 
31 

58 
34 

71 
41 

79 
60 

72 
58 

72 
55 

74 
48 

58 

41 

64 

50 

59 
42 

63 
35 

70 

39 

72 
55 

79 
63 

71 
43 

65 
41 

71 
47 

64 

38 

69 
38 

60.9 
42.3 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

38 
30 

38 
23 

29 
23 

32 
29 

32 

29 

32 
27 

45 

28 

43 

36 

43 
34 

34 

29 

34 

27 

46 
29 

60 
35 

70 
42 

62 
36 

51 
38 

55 
49 

52 
30 

49 
30 

49 
29 

59 
35 

53 
32 

50 
45 

72 
50 

62 
31 

56 

39 

59 
44 

50 
25 

62 
39 

48.9 
33.6 

KALDRON 

MAX 

MIN 

43 
33 

38 

27 

33 
25 

38 
30 

41 
34 

44 

30 

57 
21 

55 
41 

49 
35 

39 
34 

52 
27 

55 
27 

71 
24 

77 
55 

76 
40 

67 
43 

65 

52 

55 

33 

53 
41 

57 
28 

64 
25 

69 

28 

65 

42 

79 
58 

77 
36 

62 
28 

63 
47 

57 
26 

70 
24 

57.6 
34.3 

WALNUT    RIDGE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

40 

33 

40 
33 

39 
33 

38 
34 

40 

36 

36 
31 

51 

28 

44 

37 

48 

38 

38 
31 

43 
30 

40 
30 

61 

28 

71 
51 

61 
40 

57 
40 

53 
46 

46 

37 

49 

40 

50 
34 

62 

32 

50 
31 

59 
39 

75 
54 

70 
40 

59 
37 

72 
38 

52 
35 

66 
32 

52.  1 
36.  1 

WARREN 

MAX 
MIN 

60 
40 

62 
37 

38 
35 

40 

35 

42 
36 

46 

29 

56 

26 

56 
42 

53 
42 

48 
40 

55 
32 

59 

33 

69 
31 

69 
54 

79 
64 

76 

52 

77 
57 

66 
47 

77 
48 

62 
40 

66 

30 

69 

33 

74 

51 

77 
63 

77 
53 

65 
36 

78 
51 

68 
36 

70 
33 

63.2 
41.6 

WHITE  ROCK 

MAX 

MIN 

36 

29 

36 

20 

31 
20 

36 
29 

32 
29 

35 
25 

48 

26 

45 

36 

43 
29 

32 
28 

40 
24 

47 
28 

60 
35 

68 
52 

65 
41 

52 
41 

55 
49 

50 

27 

52 
34 

54 

29 

58 
34 

54 

37 

52 
44 

72 
52 

68 

28 

59 
38 

56 
43 

52 
26 

60 
36 

49.9 
33.4 

WILSON 

MAX 
MIN 

46 
36 

52 
37 

46 

28 

41 

36 

42 

35 

44 

33 

54 
31 

49 

38 

47 
42 

46 

33 

47 
33 

45 
35 

63 
30 

68 
52 

66 
42 

64 
41 

64 

51 

55 
41 

52 
44 

50 
36 

59 

30 

54 

32 

61 
42 

71 
51 

69 
43 

68 
40 

72 
52 

67 
34 

64 

37 

56.  1 
38.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

43 
36 

52 
35 

37 

33 

39 

35 

39 

35 

39 
33 

53 
28 

46 

36 

47 
42 

45 

32 

43 
33 

47 
29 

63 
34 

70 
55 

65 
42 

64 

41 

68 

53 

55 

39 

49 
42 

49 
36 

58 
27 

55 

33 

58 
47 

73 
54 

70 
42 

61 
37 

72 
51 

61 
35 

63 
30 

54.6 
38.  1 

EVAPORATION  AND  WIND 


D«7  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.05 

.01 

.00 

.13 

.03 

.04 

.02 

.19 

.00 

.06 

.00 

.08 

.06 

.  10 

.03 

.19 

.13 

.13 

.19 

.13 

MIND 

74 

102 

127 

77 

23 

18 

29 

48 

53 

53 

44 

43 

34 

106 

111 

95 

9 

66 

44 

27 

36 

30 

34 

90 

220 

56 

62 

100 

46 

1659 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.05 

.02 

.01 

.04 

.14 

.04 

.13 

• 

• 

.07 

.11 

.07 

.no 

.04 

.08 

.02 

.11 

.08 

.14 

.01 

.14 

.15 

.12 

.27 

.13 

2.  308 

WIND 

66 

47 

76 

62 

1 

18 

36 

23 

15 

31 

33 

63 

55 

57 

42 

.  20 

37 

31 

37 

7 

20 

52 

124 

31 

54 

85 

39 

1214 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.00 

.00 

.03 

.13 

.04 

.09 

.08 

.16 

.04 

.06 

.05 

.11 

.10 

.13 

.03 

.16 

.12 

.23 

WIND 

43 

60 

52 

35 

14 

14 

42 

36 

29 

39 

28 

24 

26 

86 

70 

36 

46 

45 

39 

29 

33 

42 

43 

89 

133 

36 

46 

84 

40 

1343 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.11 

.02 

.03 

.06 

.08 

.08 

.02 

.10 

.  10 

MIND 

5 

4 

15 

5 

18 

6 

35 

31 

41 

28 

32 

23 

11 

119 

38 

35 

7 

52 

5 

7 

10 

21 

16 

42 

213 

59 

47 

164 

59 

1151 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.09 

.05 

.02 

.01 

.04 

.07 

.02 

.03 

.07 

.05 

.13 

.10 

.06 

.06 

.110 

.05 

.07 

.07 

.03 

.09 

.20 

.10 

.18 

.17 

.11 

2. 17B 

MIND 

33 

13 

4 

4 

4 

20 

11 

15 

22 

11 

21 

20 

19 

13 

16 

22 

5 

30 

6 

6 

3 

13 

5 

38 

83 

9 

54 

43 

11 

554 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.04 

.10 

# 

.09 

.01 

.04 

.01 

.02 

.06 

.19 

.15 

.06 

.11 

.13 

.06 

.06 

.12 

.09 

.18 

- 

WIND 

82 

82 

105 

82 

36 

3 

70 

33 

43 

36 

48 

41 

53 

107 

129 

81 

29 

91 

37 

31 

34 

26 

37 

81 

164 

57 

76 

31 

132 

1859 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1956 


Day  of  month 


BLYTHEVILLE 


CALICO  ROCK 


CORNING 


EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FORT  SMITH  WE  AP 
GILBERT 
GRAVETTE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
JONESBORO 
LITTLE  ROCK  WB  AP 
MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA   2  5 
MARKED  TREE 
MOUNTAIN  HOME 
OZARK 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PRESCOTT 

ROGERS 


WALDRON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN.  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  refercBce  notee  followlDg  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

6 
2 

M 

J 

County 

• 

1 
1 

1 

s 

a 

Obwi  1 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

1 

Station 

■a 

1 

Temp. 

Precip.| 

Ls^eace 

7A 

Jasaa  T.  Wllllaaa 

3 

Lausbb  3  n 

itlela 

0064 

7 

33  54 

256 

7A 

luby  B .  Ovsas 

3 

C 

Alua  Fork 

0130 

Ballne 

1 

34  48 

7SS 

» 

5P 

L.  R.  Water  Works 

2  3  3 

C 

lad 1 son 

93  39 

7A 

Gum  B.  Swals 

3 

[ Hagnolla  3  R 

93  35 

7A 

Hrs.  Alta  F.  Gamer 

3 

.  MagooUa  S  M 

01  SB 

Perry 

1 

34  SB 

400 

lobart  WattB 

3 

c 

ApUo  1  W 
AppUtoa 

0196 

pope 

35  25 

922 

John  A.  Jones 

3 

c 

i  Harlanna  2  8 

93  03 

6P 

6P 

11 1 lasD  B .  Lawrsncs 

2  3  5 

Harked  Tree 

91  13 

8A 

John  W.  Trasaell 

3 

Harahall 

Howard 

2  3  5 

Marvel 1 

0300 

4 

34  19 

960 

Irra  D.  Parker 

3 

0326 

Woodruff 

7 

35  17 

218 

David  G.  Griffiths 

3 

c 

Helbourse 

Bald  Knob 

91  34 

6P 

6P 

3  3  3 

HSBB 

B* t«avl  1 1«  L t watock 

91  47 

9A 

9A 

3  3  5 

c 

HoBtlcello  3  S 

B'tesvllle  L  fe  0  I 

Jaaes  J.  Hltchua 

3  3  5 

c 

Montrose 

B««r  CT«»k  I,ak« 

0496 

Lee 

7 

34  43 

220 

U.S.  Forest  Service 

c 

Morobay  Lock  ft  Das 
Horrllton 

B«atr  L«ke 

0512 

St.  Francis 

5 

35  05 

400 

L.  G.  AdaasoB 

93  46 

7A 

Mount  Ida 

91  53 

HID 

LiOwell  K.  I>erklns 

c 

Mount  Hagaalne 

B««ch  Orovc 

9.  B.  Rasaond 

Mountain  Boss 

B**d**llle 

0536 

Jackson 

7 

39  36 

221 

P.  H.  Breckinridge 

Mountain  Boss  C.  of  E 

B«Dton 

0582 

Sallos 

6 

34  33 

285 

Mrs.  Etta  C.  Burks 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  ideotif icatioo  Dumbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  do  duplication  of  numbers 
within  a  state . 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables;  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represenc  obser- 
vations taken  at  the  present  location. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index,     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   If  carried  for  this  station  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  varied  widely  during  March  but  averaged  near  seasonal .     The  weather 
was  most  favorable  for  farm  work  and  although  most  areas  received  less  rainfall 
than  usual  for  March,   the  ponds  and  cisterns  were  full  and  the  soil  moisture  was 
adequate.  , 

Temperatures  increased  during  the  first  week  from  near  seasonal  on  the  1st  to 
very  warm  by  the  5th  and  6th.     Most  stations  throughout  the  State  registered 
their  highest  temperatures  for  the  month  on  the  6th.     Maximums  on  that  date 
ranged ,   in  general ,  from  near  80  degrees  over  the  east  central  and  northeast  to 
the  middle  and  upper  80 's  over  the  southern  counties.     A  cold  wave  which  crossed 
the  State  on  the  forenoon  of  the  7th  brought  the  first  cool  weather  of  the  month 
Many  stations  registered  their  coldest  temperatures  for  the  month  on  the  morning 
of  the  8th.     Minimums  were  mostly  in  the  20' s.     The  coldest  temperature  for  the 
State,  16  degrees,  occurred  at  Gravette  on  the  8th.     The  9th  and  10th  were  mild. 
A  second  cold  front,  which  crossed  Arkansas  during  the  late  evening  of  the  10th 
and  the  morning  of  the  11th  was  followed  by  a  cold  spell  which  persisted  from 
the  12th  to  16th.     The  third  cool  spell  lasted  from  the  19th  to  22d.     Mount  Ida 
registered  a  minimum  temperature  of  19  degrees  on  the  20th.     The  26th  and  27th 
were  quite  mild  and  the  highest  temperature  for  the  State,  89  degrees,  occurred 
at  Subiaco  on  the  27th.     The  month  ended  with  mild  temperatures  predominating. 
Monthly  mean  temperatui^es  ranged  from  46.7  degrees  at  Siloam  Springs  to  55.7 
degrees  at  Okay.     Monthly  mean  temperatures  were  mostly  above  seasonal  over  the 
west  central  and  parts  of  the  northwest  and  slightly  below  seasonal  elsewhere. 
Temperatures  averaged  very  close  to  normal  at  Fort  Smith  and  Little  Rock  but 
one  degree  below  normal  at  Texarkana. 

Scattered  showers  occurred  on  several  dates  during  March,     The  more  important 
amounts  fell  on  the  7th,  during  the  periods,  11th  to  16th,  21st,  22d,  27th  or 
28th.     Monthly  totals  ranged,   in  general,  from  slightly  less  than  an  inch  along 
the  western  half  of  the  Missouri  line  to  over  four  inches  at  several  stations 
in  the  extreme  southeast.     The  least  rainfall,  0.32  inch,   fell  at  Yellville;  the 
greatest  monthly  total,  6.01  inches,   fell  at  Huttig  Dam.     Most  stations  over  the 
north  central  and  the  extreme  northwest  and  a  few  east  central  stations  received 
less  than  half  their  long-term  means  for  March.     Southeastern  stations  received 
a  larger  percentage  of  their  long-term  means.     The  long-term  means  were  exceeded 
only  in  the  extreme  southeast.     Light  snow  fell  at  several  stations.     White  Rock 
received  three  inches  of  snow  during  March.     This  was  more  than  any  other  sta- 
tion received. 

The  weather  was  mostly  favorable  for  farm  work.     The  chief  farm  activities  in- 
cluded plowing  and  land  preparation,   gardening,  pruning  and  spraying  orchards, 
and  sowing  spring  oats.     Corn  planting  was  begun  near  the  close  of  the  month. 
Pastures  and  winter  grains  improved  during  March.     Strawberries  were  retarded  by 
the  cool  weather  during  the  middle  of  the  month  but  bloomed  profusely  in  response 
to  the  warm  days  of  the  fourth  week.     In  general,   fruit  prospects  were  the  best 
in  years.     Livestock  improved  and  milk  production  increased. 

STORMS 

High  winds  caused  several  hundred  dollars  damage  on  the  campus  of  the  Arkansas 
State  Teachers  College  at  Conway,  Faulkner    County;  on  the  evening  of  March  27th 
A  garage  and  several  sheds  were  destroyed  and  a  house  and  shop  building  were 
badly  damaged.     A  frame  building  a  mile  west  of  the  campus  was  also  destroyed. 

Lucius  W.  Dye 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EUREKA  SPRINGS 
EVENING  .SHADE 
FAVETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FttPPIN  CAA  AP 
FOROYCE  6  W 
FORESTER  A  WNW 
FORT  SMITH  WB  AP 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 
GRANNIS 
GRAVELLY 
6RAVETTE 
GREEN  FOREST 

GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

GUROON 

HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE   3  NE 
HOPPER 
MORAT  10 

HOT   SPRINGS   I  NNE 
^tUTTIG  DAM 

' INDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 
LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

L ITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

HAD  I  SON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  Z  S 


use 

2.90 
1.97 


1.74 
2. OS 


1.8S 

i.e* 

3.28 


Day  of  month 


1   1  2  1  3 

A     1  e 
4  5 

6 

7  1 
1 

1  r\ 
8  9 

 1  

11 

10  1  u  1 

12 

1 

13 

 L 

1 

14 



15 

ID       1/   I  lO 

 1  1  

.17 

.23 

.10 

T 

T 

.  13 

■  65 

T 

.20 

.20 

.30 

■  75 

.05 

■  *  ^ 

.  63 

•  61 

.  1 1 

.08 

.  36 

.53 

■  09 

.20 

T 

T 

.54 

.68 

.30 

.08 

.17 

.32 

.60 

.05 

■  05 

*49  .07 

.05 

1.05 

■  88 

.05 

.06 

. 

T 

T 

T 

.34 

T 

.43 

.43 

■  37 

T 

.11 

.04 

•  37 

.71 

.13 

.39 

.  10 

.11 

.88 

.18 

T 

T 

.02 

T 

T 

.17 

.64 

.  12 

T 

.21 

* 

.24 

.11 

■  34 

T 

T 

.06 

.22 

.29  T 

.06 

.04 

T 

.81 

.23 

•  03 

.87 

.  72 

.02 

.17 

.  34 

.71 

•  16 

T 

■  21 

■  14 

.54 

■  55 

■  10 

*04 

.  10 

.16 

.61 

.64 

■  01 

•  1  3  T 

T 

1  ■  10 

T 

.57 

.2  3 

■  '•O 

■  03 

•  *7 

.28 

.51 

■  54 

.06 

.05 

*06 

.28 

.  10 

1.32 

.25 

T 

.  33 

.44 

•  09  T 

.  16 

.07 

•  52 

.20 

•  35 

■  92 

■  20 

T 

.3S 

.20 

.33 

■  70 

.30 

.0  7 

■  94 

■  40 

.26 

.  16 

.30 

•  78 

■  89 

.43 

■  21 

.  14 

.  34 

■  55 

.20 

■  04 

.20 

T 

.23  T 

.46 

T 

.04 

.72 

.95 

.04 

.  10 

.01 

.28 

•  06 

■  12 

.94 

.24 

T 

.28 

.0^ 

.01 

*  16 

.25 

■  31 

1  .03 

.11 

.05 

•  40 

.11 

■  19 

.79 

.12 

T 

T 

.52 

■  42 

.20 

.lA 

•  03 

■  01 

■  59 

.67 

■  10 

>  10 

■  41 

1  ■  1  7 

•  1  7 

.05 

.15 

.70 

.80 

.03 

T 

2.42 

.08 

.64 

.04 

.03 

.61 

.29 

.  95 

.24 

■  1  8 

.07 

.26 

•  23 

•  04 

T 

.52 

•  92 

.16 

T 

.40 

•  76 

•  13 

T 

•  20 

.26 

•  22 

.05 

.37  .1* 

.19 

1.21 

.21 

*0S 

.  16 

.04 

T 

.32 

.97 

.  10 

.16 

.27 

.10 

.99  .02 

■  IS 

.15 

1  .21 

•  1  7 

■  02 

.01 

.23 

T 

.68 

.81 

■  04 

.08 

.44 

.32 

.  38 

T 

.  14 

T 

.69 

T 

.12 

.  58 

.  39 

.0 1 

.  1* 

1  .53 

•  02 

.43 

.16 

T 

.24 

.11 

.50 

T 

.11 

T 

T 

.SI 

.70 

.99 

■  IB 

T 

-46 

.49 

.09 

.SO 

.81 

1.90 

.23 

.  75 

T 

.  12 

.  14 

.29 

.56 

.79 

.13 

.05 

.46 

.15 

•  54 

■  30 

•  70 

.8  7 

.14 

T 

T 

■  17 

•  5<> 

.1  1 

.33 

.02 

.47 

T 

T 

•  71 

•  78 

•  03 

.13 

■  48 

•07 

•07 

.23 

•  08 

.13 

•  19 

•  70 

•  21 

.20 

.29 

.16 

•  43 

.05 

•  17 

■  60 

T 

.01 

.01 

05 

03 

T 

T 

T 

.33 

•  27 

.05 

'o3 

.  34 

•  IB 

.05 

■  01 

■  41 

.23 

■  01 

1.13 

1.45 

W14 

•  45 

•  07 

.  37 

T 

.47 

.  14 

.06 

.03 

.63 

.42 

.53 

.05 

.05 

.  14 

•  04 

.15 

.95 

*'o 

T 

T 

.25 

.05 

*  15 

.52 

.  19 

•  25 

.19 

.08 

.  10 

.15 

T 

I 

•  27 

•  10 

1 

I 

.42 

•  49 

.37 

.52 

.13 

.27 

T 

•  32 

.60 

.08 

.10 

T 

.13 

•  3* 

T 

.28 

.22 

•  33 

.  70 

T 

•  16 

.01 

•  17 

.80 

.AO 

•  1» 

1.70 

•  30 

•  22 

■  30 

.06 

.01 

•  03 

.26 

1.34 

.17 

T 

T  T 

T 

T 

.08 

.22 

.34 

.24 

T 

.07 

.47 

.07 

.75 

.26 

.18 

.64 

•  21 

•  45 

.76 

•  20 

21  1 

22 

Is  24 

25  ■  26  j  27 

9fl  1  20  1  10 

AO    1    m9   1  •'1/ 

31 

.49 

.26 

.50 

.40 

.56 

.09 

.11 

.86 

.96 

.16 

• 

uoo 

■  50 

.74 

.25 

.12 

.75 

.06 

*05 

.37 

.04 

.33 

T 

T 

.34 

.46 

.01 

.17 

.16 

■  16 

1  .05 

.54 

.07 

.29 

T 

.96 

.18 

.14 

.34 

.85 

T 

.74 

.47 

.02 

*  1 3 

•  65 

7 

.16 

■93 

•  07 

.31 

T 

T 

.63 

■  20 

1.10 

•  3! 

.35 

.65 

.  19 

T 

T 

.86 

.03 

T 

.22 

.67 

.61 

■  22 

■  46 

.43 

.  1  9 

.29  T 

.46 

.18 

.12 

.3e 

.32 

.40 

T 

.50 

■  20 

.2C 

•  42 

■  50 

.22 

OB 

.51 

.51 

.10 

.2* 

U14 

.03 

1  ^06 

.67 

.  IC 

.63 

.1 

.91 

.03 

■  13 

.53 

.0< 

.86 

.52 

.28 

.37 

.37 

.74 

.55 

T 

.22 

.90 

■  1 

.43 

.46 

.15 

.5 

.43 

.01 

•  21 

.10 

.08 

T 

.16 

.3 

.03 

■  0 

.03 

.4 

T 

■  08 

.06 

.02 

.0 

T 

T 

.3 

.30 

■  10 

.0 

.68 

.86 

1  .0 

.2 

1  .11 

.62 

•  10 

.32 

1.1 

■  1' 

•  67 

1.70 

T 

■  59 

•  12 

.13 

.4 

•  83 

■  23 

.1 

•  75 

■  54 

.2 

T 

.2* 

■  55 

.35 

.05 

.80 

.02 

1.12 

.04 

.2 

.08 

•  10 

.29 

-41 

.7 

•OS 

f 

.19  ■OB 

•07 

I 

.11 

.10 

.04 

.90 

.02 

.27 

.22 

.76 

.01 

.  73 

■  28 

.643 

.38 

1.77 

■  10 

.70 

1.00 

•  14 

.04 

.98 

.03 

.35 

.11 

.22 

■  57 

■  42 

.44 

■  10 

.  1! 

1.11 

T 

.59 

T 

■  24 

•  47 

1.05 

.1? 

.53 

T 

.87 

•  10 

.60 

T 

.57 

.87 

.10 

.65 

.37 

.40 

.07 

1.40 

.11 

.14 

•  78 

T 

•  10 

.61 

•05 

.08 

T 

.34 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


I 


Table  3— Continued 


ARKANSAS  ; 
MARCH  1956  , 


MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  L  AND  D  NO  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  W 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  0AM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  WNW 

NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 

NIMROD  0AM 

ODELL 

ODEN 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 
OZONE 
PARAGOULD 
PARIS 
PARK  IN 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVlLLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SU6IAC0 

SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP  S 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHI TECL 1 FFS 
W ILSON 
WYNNE 
YELLV ILLE 


1.26 
1.36 
1.28 

i.se 


2.61 
1.76 


1.56 
1.01 
2.02 


Day  of  month 


10     11  12 


13  I  14  I  15 
.35  1.30  .o; 

.53 

1  .25 


.38      ,37  T 


.it5      .02  T 


.60 
T 

.34 


19     20  21 


22     23     24     25     26  27 


1.03 
.60 
.56 
.67 


28     29     30  31 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  19S6 


Day 

Ol  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

MAX 
MIN 

67 
'•'1 

70 
39 

70 
39 

74 
36 

78 

63 
65 

79 
34 

60 
23 

64 
34 

72 
36 

71 
39 

49 
34 

38 
32 

46 
34 

45 

33 

52 
34 

67 
31 

66 
46 

30 

49 

26 

49 

33 

54 

36 

66 

39 

67 
45 

70 
33 

77 
66 

75 
42 

77 
52 

64 

70 

32 

74 
45 

64.8 
38.0 

MAX 
MIN 

68 
'•^ 

68 
44 

68 
41 

77 

37 

60 

53 

66 
65 

81 

37 

61 

27 

67 

33 

74 

39 

69 
47 

51 

37 

41 
34 

46 

35 

49 
38 

67 
36 

72 
32 

69 
43 

60 

35 

56 

27 

49 

37 

53 
38 

69 
46 

72 
44 

74 

37 

81 
66 

63 
60 

72 
57 

70 
36 

76 
34 

60 
46 

67.  1 
41.0 

MAX 
MIN 

67 
<.7 

68 
44 

72 
46 

78 
34 

82 

57 

86 

70 

66 
40 

62 
25 

65 
31 

75 
42 

70 
49 

51 
40 

40 
35 

50 
36 

48 
39 

56 

32 

73 
29 

70 

27 

63 
37 

49 

39 

69 
46 

77 
41 

76 

38 

80 
55 

80 
54 

77 
66 

70 
37 

75 
34 

80 
47 

68.8 
41.6 

MAX 
MIN 

65 
".5 

70 
40 

67 

39 

69 

33 

77 
47 

81 
68 

79 
37 

55 
25 

64 

35 

70 
35 

69 
42 

44 

35 

39 
34 

47 

36 

51 

36 

51 

37 

66 

30 

67 
45 

69 

35 

48 

26 

47 

31 

59 
40 

69 
36 

65 
44 

67 

29 

79 
56 

76 
60 

76 
64 

66 

35 

65 
35 

74 

38 

63.9 
39.3 

MAX 
MIN 

68 

ii> 

59 
36 

75 
40 

66 

28 

71 
51 

79 
57 

82 
46 

49 

23 

68 

32 

66 

33 

70 
37 

45 
36 

40 
26 

38 
31 

43 
31 

53 
32 

52 
31 

73 
42 

63 

30 

50 
18 

49 

25 

52 

29 

67 
32 

70 
43 

67 
20 

69 

30 

84 
46 

74 
49 

70 
34 

67 
27 

68 
36 

62.2 
34.4 

MAX 
MIN 

66 
iiS 

72 
33 

70 
35 

70 
29 

80 
49 

82 
66 

60 
34 

69 
30 

65 
35 

70 
33 

69 
41 

44 

35 

39 
34 

45 
37 

63 
36 

61 
36 

69 

29 

68 
43 

65 
36 

49 

19 

46 

27 

60 
40 

66 

31 

65 
44 

68 

27 

81 
59 

74 
61 

76 
64 

66 
31 

68 

27 

75 
39 

64.6 

37.9 

MAX 
M  IN 

62 
40 

70 
37 

68 
36 

75 
30 

79 
45 

83 
64 

78 

35 

61 

23 

65 

30 

73 
33 

69 
42 

42 
33 

40 
32 

46 

32 

49 

35 

54 

34 

70 
26 

67 
36 

61 

26 

61 
24 

48 
34 

55 
36 

69 
36 

66 
40 

72 
30 

79 
53 

77 
69 

75 
54 

66 

33 

70 
31 

76 
41 

65.0 
36.9 

MAX 
MIN 

64 

45 

72 

35 

59 
42 

72 

32 

78 
47 

85 
64 

68 
24 

57 
18 

66 
41 

66 

39 

63 

29 

39 
26 

34 

23 

41 

30 

43 
31 

51 
26 

69 

30 

65 

38 

47 

26 

54 

26 

47 

33 

51 
36 

66 
46 

61 

39 

73 
35 

82 
59 

80 
63 

75 
43 

66 

36 

70 
25 

75 
44 

62.3 
36.3 

MAX 
MIN 

60 
45 

71 
48 

67 
44 

70 
36 

74 

54 

79 
64 

74 

37 

59 
29 

64 

37 

67 
39 

61 

38 

42 
35 

43 

33 

44 

37 

63 
37 

60 
36 

66 

33 

60 
42 

44 
34 

47 

23 

56 

27 

61 
42 

70 
38 

63 
36 

66 
31 

79 
52 

75 
54 

67 
40 

66 

33 

61 

39 

77 
46 

62.4 
39.4 

MAX 
MIN 

61 

43 

75 
34 

66 

37 

78 
3  1 

80 
35 

85 
69 

79 

33 

63 

22 

69 
40 

74 

47 

66 
45 

47 
36 

38 
34 

46 
34 

44 

36 

62 
32 

71 
28 

66 
44 

67 
26 

67 
30 

48 

35 

62 
37 

70 
45 

72 
40 

76 

39 

61 

59 

82 
64 

76 

60 

64 
34 

76 
31 

79 
47 

66.2 
39.4 

MAX 
MIN 

64 
46 

70 
42 

66 

42 

70 
37 

77 
40 

62 
61 

78 

39 

55 
31 

64 

39 

70 
42 

70 
38 

43 
36 

42 
36 

46 

36 

50 
38 

50 
38 

68 

35 

67 
46 

68 
34 

49 

26 

61 

33 

69 
40 

70 
37 

69 
49 

67 

29 

76 
67 

78 
60 

75 
64 

67 
36 

66 

33 

71 
45 

64.2 
40.5 

MAX 
MIN 

71 
JO 

68 
48 

70 

50 

72 
35 

79 
36 

85 
61 

66 

69 

75 
27 

63 
30 

70 
40 

77 
36 

66 
40 

55 
36 

42 
36 

53 
39 

48 
36 

56 

37 

71 
43 

70 
35 

55 
26 

67 
37 

44 

39 

56 
42 

73 
43 

74 

36 

77 

39 

83 
66 

83 
59 

70 
35 

72 
34 

78 
45 

67.7 
40.5 

MAX 
MIN 

70 
31 

62 

29 

73 
35 

65 

29 

76 

35 

30 
55 

65 
41 

42 
21 

61 
34 

68 
37 

72 
42 

51 
35 

40 
34 

39 
31 

45 
36 

45 

32 

64 

27 

71 
31 

66 

26 

53 

28 

55 
33 

43 

35 

62 
41 

69 
40 

71 
39 

77 
42 

82 
37 

84 
49 

66 

36 

64 

30 

76 
44 

63.  1 
3».4 

MAX 
MIN 

66 
41 

73 
32 

67 
35 

75 
34 

82 
■49 

86 

59 

79 
31 

60 

21 

68 

36 

71 
42 

62 
42 

47 
37 

39 
34 

45 
34 

48 
34 

49 
34 

70 

27 

67 
31 

59 
31 

50 
29 

48 
34 

62 
34 

68 
42 

69 
41 

75 
38 

82 
47 

79 
63 

77 
53 

66 

36 

70 
32 

75 
47 

66.3 
36.0 

MAX 
MIN 

66 
47 

72 
38 

68 
43 

74 

35 

79 
56 

83 
68 

81 

37 

60 

28 

66 
42 

73 
45 

70 
45 

47 
35 

39 
35 

46 

36 

61 
36 

60 

37 

71 
31 

68 
43 

63 

32 

51 

27 

49 

37 

58 
36 

69 
38 

67 
46 

73 
33 

80 
60 

77 
62 

76 
64 

67 
36 

71 
32 

75 
49 

66.6 
41.3 

MAX 
MIN 

40 

70 
41 

70 
40 

65 
34 

70 
43 

77 
60 

82 
51 

52 
28 

52 
32 

65 
42 

68 
41 

42 
39 

40 

30 

40 
33 

42 
33 

62 
34 

43 

32 

61 
37 

57 
31 

49 
22 

47 

31 

53 
39 

60 

35 

70 
43 

63 
30 

66 
49 

82 
60 

72 
63 

67 
40 

62 
32 

62 
39 

69.7 
38.5 

MAX 
M  IN 

67 
36 

69 
53 

75 
58 

77 
36 

81 

55 

66 
67 

84 
46 

61 

26 

68 

29 

73 
36 

71 
49 

67 
40 

45 
38 

58 
40 

54 
41 

57 
41 

72 
30 

72 
39 

68 

29 

.54 
23 

53 
30 

60 
41 

74 

39 

73 
43 

72 
31 

80 
62 

82 
60 

80 
62 

73 
36 

75 
33 

79 
41 

69.7 
41.0 

MAX 
MIN 

66 
40 

66 
41 

66 

52 

66 

52 

71 

39 

79 

52 

76 
36 

26 

65 
34 

73 
3  8 

70 
46 

49 
38 

42 
36 

47 
34 

49 

33 

51 
37 

68 
34 

66 

42 

64 

34 

60 
27 

50 

32 

68 
38 

71 
37 

69 
47 

66 

36 

68 

79 
68 

72 
55 

76 

37 

67 
35 

73 
43 

64.5 
39.6 

MAX 
MIN 

62 
44 

74 
37 

68 
40 

76 
34 

81 

53 

85 
66 

79 
35 

62 

25 

69 
40 

74 

42 

69 
43 

48 
35 

39 
34 

48 
34 

60 
38 

50 
35 

71 
30 

68 
48 

63 

33 

53 
30 

46 

36 

53 
37 

69 
41 

69 
46 

75 
38 

61 
66 

79 
63 

73 
54 

66 

37 

74 
34 

77 
47 

66.2 
40.  7 

MAX 
MIN 

64 
45 

70 
42 

72 
39 

80 
34 

82 
56 

86 
63 

78 
40 

65 

22 

67 
29 

75 
41 

75 
50 

50 
36 

40 

35 

60 
33 

48 

37 

60 
31 

74 

26 

71 
36 

62 

29 

57 
30 

SO 
35 

60 
38 

70 
46 

71 

39 

76 

39 

83 
46 

82 
61 

77 
65 

72 
33 

77 
31 

80 
49 

68.2 
39.7 

MAX 
MIN 

60 

63 
41 

70 
44 

78 
54 

82 
54 

74 
26 

56 
29 

64 

39 

72 
43 

59 
36 

42 

32 

41 

32 

47 
34 

50 
34 

61 

32 

69 
36 

66 

31 

47 

25 

60 
28 

59 
36 

68 
34 

70 
38 

70 
36 

66 

78 
48 

77 
52 

67 
38 

68 

32 

66 

32 

62.6 
36.9 

MAX 
MIN 

57 
44 

67 
44 

64 
43 

68 
41 

73 

55 

80 
61 

72 
27 

55 

22 

60 
41 

64 
41 

62 
32 

39 
29 

33 
26 

35 
29 

42 
26 

47 
25 

66 
36 

62 

39 

52 
27 

45 

22 

40 

28 

43 
30 

60 
40 

62 
43 

65 
34 

71 
56 

72 
54 

66 
43 

60 
36 

65 

33 

65 
47 

68.5 
37.4 

MAX 
MIN 

66 
42 

67 
49 

63 
56 

72 
39 

81 
57 

85 
65 

31 
39 

60 
28 

65 

37 

74 
40 

65 
38 

55 
39 

42 
36 

55 
40 

60 
40 

51 
40 

70 
35 

70 
36 

60 

33 

52 
26 

46 

30 

58 
40 

74 

39 

66 
47 

69 

34 

60 
59 

80 
58 

74 

53 

67 
36 

68 
37 

74 
45 

65.9 
41.8 

MAX 
MIN 

66 
43 

68 
51 

70 
46 

77 
40 

31 
61 

65 

69 

76 
34 

60 

27 

66 

32 

73 
40 

66 
42 

64 
36 

42 
36 

53 
41 

49 
41 

54 

36 

70 
36 

68 
49 

53 
37 

55 

28 

49 

36 

56 
40 

71 
41 

74 
44 

76 
36 

78 
52 

61 

59 

69 
43 

72 
35 

75 
36 

61 
49 

66.8 
41.9 

MAX 
MIN 

62 
51 

71 
44 

66 
44 

70 
35 

78 
60 

85 
65 

78 
25 

55 
21 

66 
45 

66 
45 

64 
31 

39 
26 

36 
26 

39 
27 

42 
31 

47 
27 

67 
36 

64 

37 

51 
28 

62 

25 

49 
34 

51 

35 

64 
41 

62 
41 

74 

37 

81 
61 

78 
63 

76 
44 

57 
38 

69 
28 

70 
49 

62.2 
38.7 

MAX 
MIN 

61 
48 

72 

32 

61 

43 

72 
31 

76 

59 

84 

57 

66 

24 

57 

25 

66 

43 

67 
40 

62 
32 

40 
27 

36 
29 

39 
30 

44 

30 

50 
26 

67 

33 

62 
36 

48 

28 

53 
29 

44 
34 

52 
36 

66 
44 

63 
4  1 

72 
41 

80 
60 

79 
61 

71 
43 

57 
37 

70 
29 

74 
53 

61.6 
38.  1 

MAX 
MIN 

61 

38 

71 

30 

58 
34 

71 

27 

75 
58 

85 
44 

48 

25 

57 
26 

64 

40 

66 
40 

45 
34 

39 
25 

37 
25 

39 
33 

44 

31 

49 

27 

67 

28 

57 
35 

46 

29 

62 
22 

41 

36 

53 
37 

65 
46 

62 
36 

72 
36 

72 
61 

78 

62 

60 
36 

56 
34 

68 

27 

72 
62 

59.0 
35.6 

MAX 
MIN 

61 
46 

67 
32 

61 
42 

69 

29 

75 
53 

82 
63 

77 

22 

55 

22 

63 
41 

66 
44 

64 

30 

40 

22 

37 
24 

38 
29 

43 
29 

49 
24 

66 

30 

63 
36 

53 
26 

60 

22 

48 

31 

62 
34 

65 
42 

63 
36 

72 
35 

79 
68 

78 
60 

76 
41 

68 
34 

68 
26 

72 
51 

61.6 
36.0 

MAX 
MIN 

63 
45 

74 

35 

61 

36 

73 
28 

33 
48 

87 
55 

55 
30 

66 
26 

66 
32 

71 
35 

67 
36 

41 

27 

37 
26 

42 
34 

49 
34 

49 

32 

66 

37 

69 
36 

47 

27 

51 

22 

39 
35 

51 
35 

67 

32 

68 
36 

73 
32 

83 
62 

77 
69 

66 
42 

60 

39 

69 

27 

71 
43 

61.4 
36.2 

MAX 
MIN 

65 
40 

68 
60 

72 
53 

76 
43 

79 
58 

84 
67 

82 
36 

60 
26 

66 

38 

73 
43 

70 
46 

49 
36 

40 
35 

49. 
36 

47 

39 

54 
36 

70 

35 

66 
43 

65 

36 

66 
28 

43 

36 

64 

39 

71 

43 

71 
47 

73 
35 

80 
66 

81 
60 

77 
5S 

70 
39 

74 

39 

76 
63 

66.6 
42.9 

MAX 
M  IN 

61 
43 

74 

36 

65 
40 

76 

35 

80 
51 

85 
6  1 

61 
31 

62 
2  7 

68 

39 

73 
41 

56 
42 

44 
35 

36 
35 

46 
33 

43 
36 

53 
33 

70 

35 

66 
43 

64 

35 

64 

30 

44 

36 

61 

38 

68 
47 

71 
44 

78 
40 

82 
63 

64 
58 

66 
43 

63 
39 

76 
34 

79 
50 

64.3 
40.4 

MAX 
MIN 

67 
40 

72 
26 

71 

33 

73 
28 

79 
44 

84 
57 

81 
27 

59 
2  1 

66 

32 

70 
36 

69 

37 

47 
33 

41 

29 

46 
34 

46 
26 

61 
29 

69 
25 

69 
41 

59 
31 

61 
24 

60 
33 

61 

32 

66 
43 

68 
36 

75 
40 

81 
61 

60 
66 

78 
47 

63 
31 

71 
28 

74 
66 

65.6 
36.0 

MIN 

65 
37 

75 
29 

67 
30 

74 

25 

82 
43 

87 
68 

80 
31 

60 
19 

69 
30 

69 
29 

67 
36 

45 
37 

37 
27 

41 
36 

50 
36 

53 
33 

70 
2  5 

65 
37 

53 
30 

53 
17 

47 

37 

63 
36 

63 
31 

66 

37 

73 

27 

63 
64 

77 
63 

75 
50 

64 

30 

72 
23 

72 
36 

64.  7 
36.2 

MAX 
MIN 

60 
45 

68 
41 

67 
41 

75 
41 

78 

82 

76 
33 

61 
25 

64 

33 

72 
42 

69 
47 

47 
34 

38 
33 

48 
31 

44 

34 

66 
31 

71 
34 

35 

57 
31 

64 

29 

49 

32 

49 

33 

65 

66 
35 

78 
34 

78 

74 

69 

69 
38 

76 

64.  1 
36.3 

MAX 
MIN 

MAX 

63 
48 

71 

29 

59 
41 

71 
31 

77 
54 

84 
62 

66 
22 

56 
16 

66 
41 

69 
42 

61 
19 

41 

22 

37 
23 

42 
23 

43 
30 

62 
25 

68 
25 

64 

33 

48 
24 

54 

26 

47 

32 

51 
36 

66 
46 

61 
38 

74 

35 

62 
59 

81 
62 

69 
40 

66 
34 

70 
25 

75 
62 

62.2 
36.6 

MIN 

MAX 
MIN 

62 
41 

74 

30 

67 
34 

72 
26 

81 
51 

86 
63 

74 

25 

57 
19 

67 

33 

68 
31 

61 

31 

36 
26 

38 
25 

39 
30 

45 
31 

48 

2  7 

67 

3 1 

65 

36 

47 

26 

60 

20 

48 

31 

52 
30 

67 

35 

66 

41 

74 

32 

81 

60 

77 
67 

67 
44 

59 
31 

69 

22 

70 
38 

62.4 
34.2 

MAX 
MIN 

62 
44 

66 

52 

67 

55 

70 
40 

75 
55 

82 
63 

79 
41 

55 
30 

64 

40 

70 
40 

67 
40 

46 

39 

45 
36 

50 
40 

52 
40 

60 
39 

67 

37 

67 
60 

60 

37 

62 
3  1 

62 

33 

62 
43 

72 
40 

68 

50 

68 

38 

80 
5 1 

77 
66 

75 

53 

68 

66 

70 

64.7 
43.  1 

MAX 
MIN 

70 
3  4 

65 

69 

47 

71 

3  1 

78 
37 

80 
61 

83 
67 

69 
28 

62 
30 

66 

76 
51 

54 
41 

45 

36 

40 
36 

51 
39 

40 

33 

66 
35 

71 
40 

70 
37 

54 

28 

65 

31 

43 

36 

50 
41 

70 
45 

74 

36 

80 
56 

79 
66 

70 
35 

71 
35 

76 
41 

64.5 
40.5 

ALUM  FORK 


ARK.ADELPH1A 


BALD  KNOB 


BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE   L   AND  D   NO  1 

BENTON 

BENTONVlLLE 

BLYTHEVILLE 


BOONEVILLE 


CAMP  CHAFFEE 


CLARKSVILLE 


CROSSETT   7  S 
CUMMINS  FARM 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DE5  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL   DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYEITEVILLE 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE    EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  W 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

GILBERT 

6RANNIS 

GRAVETTE 

GREEN  MOUNTAIN 

HARRISON 

HELENA 

HOPE   3  NE 


Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1956 


Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

> 
< 

67 

70 

71 

77 

ol 

S3 

80 

63 

66 

72 

70 

45 

39 

46 

47 

54 

37 

73 
30 

70 

62 

56 

52 

33 

54 

68 

4  3 

72 

73 

80 

79 

73 

67 

74 

78 

66.  5 
42>4 

71 

53 

70 

J  7 

77 

81 

54 

65 
3  7 

69 

60 

42 

41 

3  3 

3  6 

52 
34 

47 
34 

64 

36 

63 
44 

49 
3  1 

49 

2  7 

53 

29 

60 
4  1 

70 
36 

60 

67 
3  1 

80 
54 

76 
5  7 

68 
5  3 

65 

63 

71 

61.3 
40.6 

66 
'tl 

74 
41 

67 

72 
35 

60 
50 

84 
6  3 

77 
36 

58 

27 

67 

74 
40 

65 
42 

34 

42 
34 

47 

34 

50 
37 

36 

36 

66 

43 

57 

32 

51 

26 

43 

33 

56 
38 

73 
38 

63 
47 

72 
32 

80 
55 

80 
59 

75 
54 

67 
36 

66 

35 

73 
46 

40.  1 

65 

75 

29 

61 

33 

73 

83 
49 

87 
58 

72 
29 

56 
23 

63 

69 
3  1 

60 

36 

42 
32 

36 
23 

42 
32 

48 
34 

47 
3  1 

68 
26 

58 
40 

48 

28 

52 
20 

40 
35 

50 

35 

69 
3  1 

41 

75 
30 

83 
61 

79 
53 

73 
48 

56 
31 

66 
22 

70 
35 

62.4 
34.3 

63 

71 

67 

75 

60 

83 

76 

60 

66 

73 
4  5 

61 

43 
3  5 

40 

46 

3  9 

49 
37 

52 
33 

71 

36 

65 
44 

49 
36 

49 
30 

41 
36 

55 

39 

69 
44 

63 
42 

73 
37 

79 
60 

78 
5  7 

67 
52 

67 
4  1 

66 

73 

63.5 
42.4 

67 

71 

70 

77 

81 

83 

82 

62 

66 

74 

72 

49 

41 

47 

43 

53 

35 

71 

30 

68 

39 

64 

53 

28 

53 

2  7 

54 

37 

70 

68 

73 

32 

80 

30 

78 

57 

73 

79 

56.9 
36.6 

60 

72 

63 

72 
2  7 

82 

86 

77 

53 
2  5 

69 

71 

65 

3  7 

34 

39 
^  5 

44 

3  |j 

52 
30 

46 

33 

67 

25 

60 

49 

29 

51 

1 9 

47 

26 

59 
3  8 

70 
30 

61 

70 

85 

75 
59 

70 

60 

65 

67 

52.9 
35.2 

63 

39 

68 

66 
5  1 

68 
4  1 

75 
5  1 

78 
54 

78 
39 

55 
28 

63 
36 

70 
40 

67 
43 

45 

37 

42 
3  5 

48 
3  5 

49 
38 

50 
37 

66 
34 

65 

58 

50 
26 

51 

32 

61 
4  1 

70 
39 

69 
4  7 

66 

32 

78 
5  1 

77 
54 

74 
5  3 

67 
36 

55 
32 

66 

53.5 
40.4 

59 

70 
4  3 

70 
45 

70 

76 

5  1 

80 
64 

77 

52 
30 

64 

3  7 

66 
3  8 

65 
38 

44 

35 

42 

33 

45 

3  8 

51 
36 

50 
35 

65 

32 

60 
44 

47 

32 

48 
26 

55 
29 

61 
42 

70 
36 

67 
44 

67 
30 

80 
54 

76 
56 

75 
5  3 

67 
36 

62 
3  5 

62.8 
39.4 

61 

73 
3  6 

73 

72 
3  1 

79 
5  7 

85 
65 

76 

59 
2  0 

69 
46 

39 

34 

36 

29 

38 

29 

41 
34 

49 
34 

50 
31 

68 

33 

64 

39 

29 

50 
26 

35 

51 

36 

65 
30 

62 
4  7 

70 
33 

81 

75 
47 

72 
46 

63 

35 

70 
27 

71 
33 

53.6 
36.  3 

58 
^•7 

70 
40 

66 

76 
37 

79 
55 

81 
65 

75 
30 

62 
24 

65 

40 

73 
46 

67 
45 

45 

33 

36 

32 

45 

32 

41 
36 

55 

30 

71 

29 

64 
48 

59 

3  3 

54 

26 

49 
34 

48 
36 

65 
45 

70 
49 

72 
36 

80 
56 

80 
60 

73 
52 

64 

39 

75 
34 

76 

55 

64.3 
41.1 

68 

70 

68 
58 

75 

60 
56 

84 

6  7 

84 

59 

64 

72 

71 
54 

57 

44 

50 

49 

55 
39 

70 

35 

69 
35 

65 

29 

52 
2  7 

52 
36 

56 

39 

72 
38 

72 
42 

71 
36 

77 
53 

80 
54 

80 
54 

71 

33 

72 
3  1 

75 
46 

57.2 
41.9 

63 
't2 

72 
36 

69 
4  1 

75 

33 

78 
52 

84 
6  8 

79 
37 

59 
2  5 

66 

72 
39 

65 
44 

46 
34 

39 
34 

46 
36 

51 
34 

36 

69 
33 

65 
46 

61 
34 

51 

2  5 

47 
36 

55 
37 

67 
39 

66 
4  7 

72 
33 

78 
56 

76 
58 

73 
54 

65 
39 

70 
34 

74 
44 

55.1 
40.2 

67 

2  8 

61 
34 

70 
3  8 

68 
2  8 

74 
43 

78 
6  1 

80 
45 

45 
20 

62 
30 

64 
34 

73 
30 

50 
40 

40 

3  2 

40 
34 

40 
35 

45 

33 

54 

30 

71 
34 

65 

27 

53 

1  9 

54 

35 

40 

33 

60 
35 

67 

39 

70 
3  1 

71 

79 
58 

78 
53 

66 
3  1 

65 
2  7 

73 
36 

62.0 
35.  1 

55 

63 
4  7 

58 

67 
4  7 

71 

56 

74 

5  9 

69 

52 

58 

61 
4  3 

59 

37 

32 

32 
2  7 

36 

40 
23 

62 
34 

56 
40 

49 
24 

43 

24 

40 
23 

42 
30 

58 
38 

62 
45 

67 
42 

71 
54 

68 
55 

65 
4  1 

54 

40 

55 
35 

76 
49 

55.2 
37.4 

62 

72 

65 

78 

61 

86 

79 

2  9 

55 

67 

70 

66 

44 

38 

43 

49 

48 
31 

66 
35 

57 

38 

49 

29 

51 

29 

43 

34 

52 
34 

66 

36 

65 
42 

72 
33 

82 
6  1 

79 
52 

74 
48 

61 
4  1 

57 
34 

71 

63.2 
37.8 

69 

29 

61 

32 

74 

33 

62 

30 

72 
3  1 

82 
58 

87 
44 

44 

2  5 

58 
2  7 

68 
36 

69 
37 

45 
34 

38 
2  7 

37 
3  1 

41 

33 

49 

3  1 

50 
31 

67 
40 

58 
3  1 

48 

2  5 

49 

29 

59 
33 

54 
3  1 

67 
40 

56 

30 

72 
38 

83 
59 

76 
49 

64 
36 

59 
25 

68 
34 

50.6 
34.5 

62 

71 
42 

70 
40 

71 

32 

78 
4  1 

80 
49 

83 

53 

54 
2  i 

62 
2  7 

61 

32 

75 
43 

66 
42 

45 
35 

41 
3  1 

50 
32 

50 
35 

57 
27 

72 
3  1 

68 

27 

56 

24 

56 

32 

42 

35 

50 
41 

68 
39 

76 
34 

76 
33 

60 
50 

79 
55 

70 
30 

71 
29 

75 
35 

65.0 
35.7 

67 
3  1 

63 
45 

67 
43 

69 
43 

75 
50 

79 

5  7 

81 
50 

50 
2  3 

61 
24 

64 
40 

72 
4  3 

54 
40 

43 

33 

40 

29 

49 
3  1 

48 

29 

56 
31 

70 
35 

68 

28 

55 
29 

54 
31 

42 
33 

49 
40 

68 
46 

75 
37 

72 
40 

73 
55 

79 
54 

66 

34 

70 
31 

73 
35 

63.2 
37.7 

63 
42 

74 

39 

67 
4  1 

73 

34 

80 
5  1 

8  3 
65 

77 
3  3 

58 
2  7 

63 
3  8 

71 

3  7 

66 
4  1 

4  7 
36 

41 

33 

48 
37 

54 
34 

51 
35 

70 

33 

64 
46 

53 
34 

51 
25 

51 
28 

60 

39 

72 
34 

66 
49 

71 

30 

83 
55 

77 
56 

75 
53 

63 
36 

68 
34 

75 
40 

55.3 
39.3 

70 
32 

60 

3  7 

73 
38 

70 
30 

76 
45 

80 
62 

84 
50 

59 
2  3 

63 
35 

66 
35 

75 
4  5 

60 

43 

40 
34 

46 
36 

49 

34 

51 
30 

70 
3  1 

69 

3  3 

55 
2  3 

55 

3  5 

40 
3  5 

54 

38 

68 
42 

69 

32 

74 
34 

79 

78 
52 

66 
35 

64 

34 

73 

53.9 
37.7 

69 

70 

4  5 

72 
46 

78 

37 

81 

58 

85 
68 

84 
4  1 

62 
2  7 

65 
3  5 

76 
4  5 

74 
5  3 

54 

41 

36 

51 
3  5 

49 

57 
34 

72 
34 

71 

70 

3  3 

58 

2  8 

55 
38 

50 
39 

69 
47 

76 
43 

74 

80 

80 

78 
57 

71 

75 

79 

56.6 
42.7 

62 
'•2 

74 
3  1 

67 
38 

75 
32 

80 
46 

85 

62 

75 
34 

61 
20 

68 
35 

71 
40 

63 
39 

46 

38 

38 
33 

46 
3  1 

46 

32 

50 
31 

70 
27 

66 
4  1 

55 
30 

53 
2  7 

45 
34 

52 
35 

68 
43 

71 
42 

76 
33 

8  • 
42 

83 
56 

75 
49 

64 

36 

73 
32 

75 
4  8 

55.0 
37.7 

60 
it  1 

67 

37 

67 
37 

66 

3  1 

74 

50 

76 
64 

75 

29 

52 
28 

62 
37 

66 
36 

63 
38 

42 
34 

40 

32 

43 
36 

52 
34 

50 
34 

65 

3  1 

61 
42 

48 

31 

48 

24 

54 

2  7 

59 
40 

68 
34 

64 

40 

64 

28 

79 

53 

75 
56 

72 
53 

54 

35 

60 
29 

67 
35 

51.5 
37.3 

63 
4  1 

77 
37 

69 
39 

79 
32 

84 

48 

87 
67 

82 
24 

64 
24 

71 

35 

75 
3  7 

71 
44 

48 
37 

40 
34 

46 

3  3 

46 
36 

51 

33 

71 

29 

67 
30 

61 

3  1 

55 

2  7 

49 
34 

53 
36 

71 
42 

71 
45 

79 
36 

84 
61 

85 
61 

78 
50 

55 
37 

77 
32 

76 
45 

57.6 
38.5 

73 
38 

71 
46 

69 
40 

77 

34 

81 
49 

84 
6  3 

78 
36 

43 

25 

68 
37 

74 
35 

68 
42 

47 
34 

39 
35 

46 

3  5 

50 
37 

53 

37 

71 
30 

69 
44 

63 
30 

53 

28 

55 
36 

56 

37 

70 
48 

67 
45 

75 
34 

80 
57 

79 
63 

78 
55 

56 
37 

74 
34 

71 
4  1 

65.  1 
40.  1 

67 
44 

70 
48 

69 
50 

70 

39 

81 
55 

84 
66 

79 
3  7 

61 

2  9 

68 

75 
4  3 

66 
43 

45 

42 

3  5 

47 

3  7 

49 

39 

56 

40 

72 
33 

70 
46 

62 

3  7 

53 
30 

44 
36 

59 
39 

74 
4  1 

66 
48 

74 
36 

81 
56 

80 
62 

75 
55 

70 
39 

74 

39 

75 
50 

66.4 
43.0 

65 
4  1 

63 
45 

68 
43 

75 
39 

79 
54 

83 
64 

76 
34 

60 

29 

66 

39 

73 
39 

59 
40 

43 

37 

42 
4  1 

47 
37 

48 

39 

54 

39 

70 

37 

63 
4  5 

49 

3  3 

52 

29 

45 

34 

57 

40 

73 
40 

63 
4  1 

71 

35 

79 
55 

79 
57 

66 
45 

67 

39 

69 
36 

74 
49 

54.  1 
41.2 

67 
26 

73 
35 

67 
40 

69 
3  1 

78 

39 

83 
37 

78 
33 

54 

2  8 

64 

36 

69 
35 

66 

39 

42 
35 

39 
30 

44 

36 

54 

32 

52 

33 

66 

29 

64 
40 

48 

29 

50 
24 

60 
40 

70 
33 

68 
45 

66 
28 

32 
52 

78 
57 

73 
52 

65 
35 

65 
31 

66 
40 

54.  1 
36.0 

66 

3  5 

65 
42 

69 

53 

72 

74 

40 

78 
58 

84 

68 

79 

2  9 

62 

30 

66 
3  6 

72 
45 

73 

44 

3  7 

48 

55 

48 
40 

55 
36 

72 
40 

70 
38 

51 

28 

53 
30 

45 

33 

59 
42 

68 
38 

71 
37 

70 
33 

73 
50 

79 
59 

70 
42 

72 
41 

71 
42 

65.6 
41.0 

65 
3  1 

64 

4  7 

68 
4  7 

70 
39 

76 

39 

78 
60 

85 
68 

69 

2  8 

60 
28 

64 

3  7 

74 
45 

58 
4  1 

41 
34 

43 
34 

48 
36 

45 

33 

53 

33 

70 
36 

68 

37 

53 
26 

54 

2  7 

43 
40 

53 
40 

63 
47 

72 
33 

74 

38 

78 
57 

80 
57 

63 
37 

71 

37 

73 
37 

64.1 
39.6 

62 
27 

72 
38 

62 
43 

70 
34 

76 
53 

84 
64 

74 

25 

57 

20 

65 
4  1 

67 
4  1 

63 
3  1 

40 
26 

36 
2  7 

39 
30 

43 
32 

49 
26 

67 

33 

64 

37 

49 

28 

54 

25 

47 
34 

50 

36 

65 
43 

64 
40 

72 
36 

81 
60 

78 
62 

75 
42 

57 
36 

70 

30 

75 
48 

62.2 
37.  1 

67 

39 

73 
36 

70 

35 

75 
34 

80 
47 

85 
59 

81 

35 

60 

25 

67 
36 

72 
38 

71 
43 

47 
36 

40 

35 

46 
35 

50 
38 

49 
33 

70 

27 

67 

42 

59 

32 

52 
2  7 

50 

35 

53 

37 

68 
39 

68 
42 

74 

35 

80 
54 

76 
53 

76 
53 

69 

29 

72 
32 

75 
44 

55.9 
38.4 

67 
42 

65 
4  1 

68 
49 

67 
44 

72 
56 

78 
59 

82 

76 

56 

65 
45 

72 

54 

43 

43 

43 

50 
39 

50 
36 

68 

65 

3  7 

48 

51 
34 

51 
39 

62 

39 

72 
4  7 

62 
3  5 

69 
47 

79 
55 

73 
42 

66 
36 

58 
36 

65 
47 

63.3 
42.1 

63 
42 

71 

40 

65 
43 

71 

37 

78 

4b 

81 

66 

79 
36 

56 

2  8 

65 

35 

70 

68 

45 

39 

47 

50 

52 
37 

69 

32 

67 

59 

50 
2  8 

47 

33 

53 

39 

70 
3  7 

67 
46 

67 

32 

80 
5  \ 

75 
50 

75 
54 

56 

37 

57 

35 

73 
42 

64.3 
39.8 

66 
46 

72 
44 

71 
44 

75 
34 

82 
56 

67 
36 

64 

30 

72 
31 

59 
32 

73 
33 

77 
60 

84 
34 

35 

2  1 

59 

23 

65 
44 

69 

32 

42 

26 

39 
25 

35 
30 

39 
31 

42 

26 

52 

30 

69 

32 

60 

26 

43 
27 

52 
28 

40 

33 

53 
38 

67 
41 

62 
33 

74 
42 

81 
62 

61 
44 

62 
35 

57 
25 

70 
32 

59.5 
33.8 

64 

43 

70 
48 

69 
51 

74 
40 

79 

52 

64 
64 

80 
40 

59 
29 

67 

37 

73 
40 

70 
45 

46 

38 

42 
36 

43 

38 

51 
39 

52 
39 

70 
35 

67 
37 

57 
35 

51 

29 

49 
34 

59 
39 

74 

40 

69 
51 

69 
35 

80 
53 

60 
60 

75 
54 

69 
40 

69 
37 

75 
*7 

55.8 
42.  1 

HOT    SPRINGS    1  NNE 


JONESBORO 


LEAD  HILL 


LITTLE   ROCK   WB  AP 


MAGNOLIA    3  N 


MAMMOTH  SPRING 


MARIANNA   2  S 


MARKED  TREE 


MONTICELLO    3  S 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 


MOUNTAIN  HOME 


MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE   PEACH  5UBSTA 


NIMROD  DAM 


PARAGOULD 
PARIS 

PERRYVI LLE 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 


RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN . TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 


MAX 
M  IN 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH 


D«y  0(  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

X 

31 

• 

> 
< 

SIUTIGARI   9  ESE 

MAX 
HIN 

bi 

39 

62 
44 

67 
46 

66 

39 

70 
44 

77 
56 

63 
66 

29 

56 

63 

71 

39 

43 

36 

47 

49 

49 

67 

64 

47 

49 

47 

38 

70 
4  5 

61 

33 

65 
4  I 

77 
50 

77 
54 

66 

38 

65 
36 

65 
36 

61.6 
40.2 

SUBIACO 

MAX 
H  IN 

62 
♦  7 

74 
42 

68 
42 

77 
36 

82 
52 

65 
69 

77 
33 

61 

69 

72 

66 

45 

36 

46 

48 

49 

69 

65 

55 

55 

2  6 

45 

35 

54 

3  6 

68 
44 

70 
50 

76 
39 

81 
58 

(9 
62 

75 
50 

64 

36 

74 

36 

76 
46 

65.  7 
41.7 

TEXARKANA   W8  AP 

MAX 
M  1  N 

67 
46 

68 
50 

71 
50 

78 
4 1 

80 
59 

85 
66 

72 

61 

65 

75 

66 

45 

41 

52 

48 
40 

55 

71 
38 

70 
46 

55 
3  7 

57 
31 

44 

39 

49 

40 

66 
44 

76 
46 

74 
42 

79 
56 

81 
62 

69 
51 

69 
42 

75 

40 

81 
56 

66.0 
43.9 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

57 
4? 

67 
46 

60 
45 

69 
46 

74 
54 

79 
66 

69 

52 
24 

60 

62 

60 

36 

32 

35 

42 

45 

64 

56 

49 

29 

46 

24 

39 
29 

44 

3  1 

59 
43 

61 
42 

64 

34 

76 
55 

66 
45 

63 
44 

64 

33 

65 
34 

57.2 
37.  S 

WALDRON 

MAX 
M  1  N 

64 

3  7 

73 
4  1 

68 
34 

76 

29 

60 
45 

63 
6  7 

82 

62 

67 

72 

72 

48 

37 

47 

44 

53 

3  1 

71 
27 

70 
39 

63 

27 

57 

23 

51 
34 

50 

35 

68 
43 

70 
38 

75 

39 

81 
57 

81 
62 

79 
51 

64 

33 

76 
29 

79 
45 

66.5 
37.  J 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

MAX 
M  IN 

56 
44 

70 
4  1 

63 
4 1 

68 

35 

77 
52 

81 

71 

53 

65 

68 

59 

42 

40 

44 

53 

47 

66 

60 
36 

46 

3  1 

47 
26 

50 
3  1 

59 
4  1 

69 
35 

55 
36 

67 

30 

61 
55 

73 
59 

68 
45 

63 
39 

63 

31 

68 
41 

61.0 
38.5 

HARREN 

MAX 
M  I  N 

68 
4  3 

70 
53 

69 
53 

76 

3b 

82 

59 

85 
67 

76 

39 

61 
26 

67 

75 

66 

46 

41 

52 

50 

56 

71 

65 

60 

51 

46 

56 

73 

71 

73 
3  5 

79 
5  3 

81 
60 

77 
55 

73 
35 

74 
38 

77 
52 

66.7 
42.  7 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

59 
43 

67 
47 

64 

43 

67 
43 

73 
54 

76 
60 

72 
21 

54 

23 

61 
40 

60 
43 

60 

30 

36 
27 

33 
27 

35 
28 

38 
26 

45 

23 

66 

38 

60 
39 

53 
26 

41 
24 

41 

26 

44 

31 

60 
40 

62 
43 

68 

35 

75 
55 

73 
56 

70 
43 

58 

39 

63 
34 

67 
43 

58.2 
37.2 

WILSON 

MAX 
MIN 

64 
47 

70 
47 

65 
45 

70 
39 

72 
39 

80 
62 

75 
46 

69 
29 

64 

39 

64 

42 

64 

42 

56 
34 

53 
34 

46 

39 

49 

39 

52 
36 

65 
34 

63 
43 

55 

32 

53 
26 

56 

61 
44 

63 
39 

64 

39 

67 

32 

81 
55 

76 
52 

69 
46 

65 
35 

66 

32 

65 

39 

M.O 
40.2 

WYNNE 

MAX 
MIN 

59 
43 

68 
41 

64 

47 

66 
40 

75 
54 

79 
65 

74 

35 

53 
30 

63 
40 

66 
41 

64 
40 

42 

35 

41 

34 

46 

37 

50 
36 

47 

36 

66 

33 

61 

38 

47 

30 

47 

25 

54 

29 

59 
41 

69 
40 

65 
46 

64 

29 

77 
54 

74 
58 

72 
44 

66 
34 

61.4 
39.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  «•  P 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.16 

.02 

.13 

.19 

.  17 

.  19 

.  14 

.31 

.20 

.15 

.11 

.05 

.03 

.02 

.  10 

.18 

.20 

.18 

.12 

.04 

.06 

.  10 

.19 

.  20 

.23 

.23 

.23 

20 

.21 

4  .  34 

WIND 

68 

77 

62 

70 

55 

133 

171 

117 

35 

68 

92 

127 

71 

61 

76 

106 

51 

53 

92 

64 

10 

5 

107 

102 

59 

72 

157 

180 

68 

45 

61 

2525 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.16 

.09 

.03 

.19 

.16 

.  10 

.42 

.09 

.19 

• 

.06 

.04 

.11 

.23 

.21 

.17' 

.17 

.05 

.  23 

.30 

.  22 

.21 

.19 

.21 

.20 

4.I6B 

WIND 

39 

38 

15 

24 

20 

87 

• 

162 

30 

34 

50 

113 

79 

34 

101 

63 

53 

13 

9 

95 

36 

70 

36 

22 

* 

111 

76 

90 

43 

24 

20 

1687 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.24 

.22 

.15 

WIND 

65 

72 

39 

49 

63 

148 

130 

104 

31 

48 

114 

81 

34 

42 

55 

76 

40 

75 

96 

48 

75 

26 

20 

60 

39 

85 

82 

112 

68 

70 

27 

2063 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.10 

.17 

.15 

.11 

.20 

* 

.24 

.14 

.  10 

.  16 

.03 

.09 

.04 

.21 

.05 

.21 

.15 

.15 

.01 

.01 

.06 

.  16 

.17 

.17 

.21 

.21 

.19 

.20 

4.09B 

WIND 

36 

56 

54 

54 

40 

82 

103 

81 

30 

39 

62 

53 

36 

25 

41 

68 

37 

28 

56 

39 

52 

37 

18 

30 

36 

39 

85 

US 

41 

40 

24 

1640 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.03 

.12 

.15 

.13 

.17 

.22 

.16 

.  14 

.08 

.08 

.07 

.03 

.02 

.07 

.24 

.22 

.  12 

.12 

.01 

.11 

.15 

.18 

.20 

.17 

.  22 

.19 

.13 

4.086 

WIND 

18 

28 

19 

36 

32 

75 

93 

147 

44 

31 

64 

12 

5 

35 

8 

81 

61 

68 

60 

17 

14 

11 

3 

26 

9 

41 

68 

77 

45 

62 

33 

1313 

RUS5ELLVILLE 

EVAP 

.12 

.06 

.15 

.06 

.23 

.20 

.16 

.06 

.15 

.07 

.06 

.12 

.04 

.03 

.04 

.09 

.15 

.22 

.13 

.17 

.07 

.02 

.03 

.05 

.27 

.16 

.09 

.29 

.20 

.13 

.11 

3.73 

WIND 

17 

7 

23 

10 

19 

40 

51 

39 

14 

12 

20 

14 

13 

7 

39 

50 

28 

41 

20 

40 

36 

8 

9 

15 

30 

17 

19 

38 

31 

13 

14 

734 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.-06 

.07 

.13 

.  16 

.11 

.15 

.18 

.13 

.11 

.11 

.01 

.01 

.05 

.05 

.07 

.13 

.16 

• 

.  19 

.00 

.06 

.09 

.14 

.15 

.19 

.15 

.09 

.  14 

.12 

3.118 

WIND 

58 

82 

38 

48 

79 

138 

87 

100 

69 

47 

81 

92 

71 

82 

70 

97 

48 

53 

69 

40 

46 

62 

10 

44 

63 

96 

117 

127 

15 

41 

16 

2055 
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Pike 

3 

34  02 

Drew  A,  Laab 

3 

^, 

Perry 

1 

34  58 

93  00 

3 

AppletoD 

Pope 

1 

35  25 

92  53 

MID 

John  A .  Jones 

C 

Artcadelphla 

0220 

200 

6P 

6P 

Blllman  E.  Lawrence 

2  3  5 

Arkansas  City 

0234 

145 

John  W.  TrajBsell 

3 

AsbdowD 

Little  Biver 

4 

33  40 

94  08 

Southwestern  G  &  E 

2  3  5 

Howard 

34  19 

93  58 

Arra  D.  Parker 

3 

Augusta 

Woodruff 

7 

35  17 

91  22 

7A 

David  G.  Grlfriths 

3 

C 

Bald  Knob 

0350 

35  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

2  3  5 

Batesvllle  Livestock 

0458 

iDdepeodence 

7 

571 

2  3  5 

c 

BatesTllle  L  ti  D  1 

Independence 

7 

35  45 

2  3  5 

7 

34  43 

90  42 

U.3-  Forest  Service 

c 

Beaty  Lake 

St?  Francis 

5 

35  05 

90  43 

5P 

L.  G.  Adaason 

3 

0516 

Carroll 

930 

7A 

3 

Beebe 

0530 

250 

B .  B .  HamiDoad 

3 

el^evllle*^ 

jlckson 

7 

35  26 

91  06 

P.  H.  Breckinridge 

3 

Beatoo 

Saline 

6 

34  33 

92  37 

6P 

8A 

Mrs.  Etta  C.  Burks 

2  3  5 

05  S6 

1 

36  22 

1295 

6P 

7A 

2  3  5 

Berryvllle  4  NW 

0616 

Carroll 

7 

36  26 

1150 

David  L.  Stldham 

3 

c 

Big  Fork 

polk 

3 

3 

Big  Lake  Outlet 

5 

35  51 

90  OS 

N.  W.  Douglas 

3 

Black  Rock 

Lawrence^^ 

7 

36  07 

91  06 

7A 

Lee  W.  McKenney 

Blakely  Houotalo  Daa 

0764 

Garland 

3 

426 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

6  C 

Blue  Hountaln  Dan 

0798 

455 

Corps  of  Engineers 

C 

Bluff  City 

Nevada 

3 

Blythevllle 

5 

35  56 

89  55 

Ivy  W.  Crawford 

2  3  5 

7 

Boonevllle 

Logan 

35  09 

93  55 

7P 

7A 

Cleo  E.  Yandei: 

2  3  5 

c 

Botklnburg 

0842 

1200 

HID 

Tbonas  M.  Pearson 

C 

Boughton 

0848 

33  52 

235 

Bradford 

White 

35  25 

Marshall  Hickson 

3 

Brlnkley 

Monroe 

34  54 

91  10 

Robert  D.  Schaefer 

2  3  5 

7  C 

Buffalo  Tower 

7 

35  52 

93  30 

7A 

Beulah  F.  Fowler 

3 

Bull  Shoals  Dan 

1020 

Baxter 

36  22 

460 

MID 

Corps  of  Engineers 

Burdette 

1052 

MlssisBlppi 

240 

3 

Cabot  4  SW 

3 

Calico  Rock 

Izard 

7 

36  08 

92  08 

Hustln  D.  Harris 

3 

7 

Caadea  1 

3 

33  36 

92  49 

7A 

7A 

John  W.  Knight 

2  3  5 

Cuden  2 

1154 

3 

155 

MID 

C 

CaBp  Chaffee 

1172 

419 

2  3  5 

Canaan  2  W 

Froney  Dell  Hrarton 

J. 

Carlisle  1  SW 

Lonoke 

1 

34  47 

91  4S 

John  L.  Talt 

3 

Carpenter  Dam 

Garland 

3 

34  27 

93  01 

MID 

Ark.  PwT  &  Lgt  Co. 

c 

Clarendon 

1442 

Monroe 

172 

7A 

3 

Clarkavllle 

1455 

436 

2  3  5 

Clinton 

Van  Buren 

3 

Cold  Springs 

Scott 

3 

34  58 

93  54 

Margaret  Zornen 

3 

CoBbs  3  SE 

Madison 

7 

35  48 

93  48 

MID 

Maude  C.  Braebears 

c 

CoBptob 

1582 

2166 

HID 

c 

1596 

316 

Clarence  S.  Wllllamf 

Corning 

Clay 

2  3  5 

7  C 

Baxter 

7 

36  17 

92  31 

Itobert  T.  Fielding 

3 

Cove 

Polk 

4 

34  26 

94  25 

7A 

Joe  C.  Allen 

3 

Crossett  7  S 

1730 

Ashley 

175 

5P 

5P 

U.S.   Forest  Service 

2  3  5 

Crystal  Valley 

1750 

350 

Virda  Byrd 

3 

Cunins  Fan 

2  3  5 

Pike 

3 

34  14 

93  45 

^erna  Jones  Tedder 

3 

C 

Dauscus 

Faulkner 

1 

35  22 

92  25 

7A 

WllliaB  A.  Brown 

3 

DuiTllle 

1834 

370 

7A 

Danville  SCS 

1835 

370 

Sol 1  Conserv .  Serv 

C 

Dardanelle 

I 

2  3  5 

sliler 

34  02 

94  21 

3.  Tucker  Vasser 

2  3  5 

7 

Denver  2  E 

Boone 

7 

36  23 

93  18 

MID 

Clarence  E.  Collins 

C 

1960 

140 

8A 

3 

1968 

204 

Earnest  C.  Caapbel 1 

2  3  5 

Devi l6^ Knob  I 

Desha 

2 

33  S3 

91  30 

7P 

3en  Johnson 

2  3  5 

7 

DuaaE  2 

2 

33  53 

91  30 

MID 

Ark.  PwT  b  Lgt  Co. 

c 

2176 

1243 

MID 

Coldle  E.  Brink 

C 

Eagle  Gap 

2204 

1150 

Uaxlne  M.  Hooper 

3 

Kl  Dorado  CAA  AP 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

7 

Eureka  Springs 

::arroll 

7 

36  24 

93  44 

6P 

Mabel  P.  Spray 

2  3  5 

7  C 

Evening  Shade 

7 

36  05 

91  37 

7A 

Opha  Wolfe 

3 

2442 

■ashlngton 

1370 

7P 

7P 

Charles  F.  Ford 

2  3  5 

Fayettevllle  cAA  AP 

2443 

Washlngtoo 

1253 

D.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

Fayettevllle  Exp.  Sta. 

Washington 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

Fllppln  CAA  AP 

Marlon 

7 

36  18 

92  36 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

Fordyce  6  « 

Dallas 

3 

33  49 

92  31 

5P 

5P 

John  Yeager 

2  3  5 

Foreaaji 

2544 

400 

HID 

Leslie  P.  Callens 

C 

Forester  4  WNW 

2556 

660 

3 

C 

Fort  Saitb  WB  Airport 

Sebastian 

1 

35  20 

94  22 

J.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Fort  Salth  Water  Plant 

Crawford 

1 

35  39 

94  09 

5P 

7A 

R.   J.  Schoeppe 

2  3  5 

2598 

Ashley 

175 

6P 

3 

2670 

Seapstead 

260 

Ina  J.  Logan 

Georgetown 

Bessie  E.  Akere 

3 

Gilbert 

Searcy 

7 

35  59 

92  43 

C.  Ell  Jordan 

2  3  5 

7  C 

Glonwood 

34  20 

93  33 

7A 

Myrtle  I .  Price 

Grannie 

2908 

920 

ss 

7A 

George  T.  McVay 

2  3  5 

Gravelly 

2922 

498 

(tllle  Pendergrass 

3 

2  3  5 

Green  Forest 

2946 

Carroll 

7 

36  20 

93  26 

1350 

3bed  B.  Wilson 

3 

Green  Mountain 

2952 

Stone 

7 

36  02 

92  12 

1100 

7A 

7A 

D.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Greenbrier 

2962 

360 

8A 

Tbonas  E .  Cantrcl 1 

Greenwood 

2976 

518 

Dorothy  K.  Been 

Gurdon 

3074 

Clark 

3 

33  54 

93  09 

210 

Roy  S.  Robbs 

3 

HaHptoD 

3098 

Calhoun 

3 

33  32 

92  28 

202 

Soil  Cons .  Service 

3 

3132 

7 

36  19 

91  29 

HID 

Tberesa  Donaldson 

Harrison 

3164 

Boone 

36  14 

1150 

6P 

6P 

Bea  Gray  Beene 

Beber  Springs  3  HE 

3228 

Cleburne 

35  32 

92  01 

525 

Lester  B.  Logan 

3230 

c 

Hector  ""^  "^^ 

3235 

^e^ume 

1 

35  28 

92  SB 

555 

Irene  B.  Timko 

3 

Helena 

3242 

Phillips 

2 

34  32 

90  35 

200 

6P 

7A 

Charley  M.  Frlddell 

3258 

580 

7P 

3428 

375 

3438 

700 

3 

Horatio 

3442 

Sevlor 

4 

33  56 

94  22 

337 

Elizabeth  W.  Friday 

3 

Hot  Springe  1  tWE 

OnrlSard 

3 

34  31 

93  03 

SP 

5P 

Natl  Park  Service 

2  3  5 

7 

3540 

1453 

KID 

May  Pearl  Harkley 

c 

3556 

60 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

3584 

300 

«.  E.  McDowell 

3 

Jaeper 

3600 

Newton 

7 

36  01 

93  11 

857 

Jessleville 

3704 

Garland 

34  42 

93  04 

730 

7A 

Mrs.  Velaa  H.  Dunn 

3 

Craighead 

345 

6P 

7A 

Benedictine  Sisters 

3862 

Lonoke 

34  36 

230 

TP 

7P 

R.   A.  Waller 

2  3  5 

3904 

214 

HID 

Claude  W.  Hunter 

c 

Lake  city 

3998 

Craighead 

5 

35  49 

90  26 

230 

7A 

Tresea  St.  Clair 

3 

Laaax  2  SW 

4019 

Johnson 

1 

35  26 

93  25 

550 

HID 

Peach  Exp.  Station 

c 

Langley 

4060 

3 

34  19 

93  51 

7A 

Mabel  F.  Forrester 

3 

Lead  Hill 

4106 

7 

36  24 

92  54 

710 

TP 

7P 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

4116 

Crawford 

1 

35  42 

94  19 

7A 

D.S.  Forest  Service 

3 

Loola 

4134 

3 

34  10 

92  35 

261 

7A 

J.  R.  Rhodes 

3 

•Little  Rock  WB  Airport 

U24B 

Pulaski 

1 

34  44 

92  14 

257 

MID 

MID 

U.S.  Weatb«r  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Little  Rock  Flit.  Pl, 

k250 

1 

34  46 

92  19 

SI  2 

iHID 

L.  R.  Water  Works 

3 

U324 

7 

35  34 

92  50 

1550 

7A 

Catherine  Russell 

3 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  Arkansas 

2.  HlSBlBStppl 

3.  01 

ed    5.  Saint  Francis    6.  Sal 
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otauon 

Index  No. 

uounty 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Utjserver 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Louann  2  8E 

Neiton 

Flora  A.  Hanllton 

Madison 

St.  Francis 

Loren  R,  Jones 

Magnolia  3  N 

4548 

Columbia 

4 

33 

19 

93  14 

315 

6P 

7A 

Earl  E.  Graham 

2  3  5 

7 

Magnolia  5  N 

4550 

Columbia 

4 

33 

20 

93  13 

360 

HID 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

C 

Malvern 

Hot  Spring 

Halvero  Fire  Dept . 

Harlanna  2  S 

Lee 

Dnlv.   of  Arkansas 

7  C 

Harked  Tree 

4654 

Poinsett 

5 

35 

32 

90  25 

229 

6P 

7A 

Wllllan  H.  Crick 

2  3  5 

7 

Harshall 

4666 

7 

35 

54 

92  38 

1050 

SS 

7A 

Hrs.  Hlnnie  Horton 

2  3  5 

Marvel 1 

Phillips 

Sterlln  Wallace 

Melbourne 

Izard*' 

Ivan  L.  Shrade? 

4756 

3 

34 

35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

E.    W.   St.  John 

2  3  5 

7  C 

Montlcello  3  S 

4900 

Drew 

33 

35 

91  48 

285 

5P 

5P 

Arkansas  A  b  U  Col . 

2  3  5 

7  C 

Hontrose 

Ashley 

Ark,   Pwr  &  Lgt  Co. 

Horobay  Lock  b  Dan 

Calhoun 

C 

Horrllton 

Emma  S.  Leavell 

Mount  Ida 

4986 

3 

34 

33 

93  38 

663 

7A 

7A 

William  E .  Black 

2  3  5 

C 

Mount  Magazine 

5010 

Logan 

1 

35 

10 

93  41 

2800 

TP 

TP 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Mountain  Borne 

Charlet,  Shlras 

Mountain  View  l'w°' 

Baxter 

Stone 

Mildred  E.  Ward 

Mulberry  6  NKE 

5072 

Fraohlin 

1 

35 

34 

94  01 

500 

7A 

Henry  G.  Arvln 

3 

Narrows  Dan 

5110 

Pike 

34 

10 

93  43 

425 

8A 

BA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

c 

Nashville  Peach  Substa. 

Howard 

Univ.  of  Arkansas 

Nashville  SCS 

Howard 

Edna  J.  Westfall 

Newhope  3  E 

5174 

Pike 

3 

34 

14 

93  50 

850 

7A 

Elsie  F.  Word 

3 

5186 

7 

35 

36 

91  17 

225 

SS 

7A 

Luther  D.  Summers  Jr 

2  3  5 

7 

Nlmrod  Dam 

Corps  of  Engineers 

Norfork  Dan 

Baiter 

Odell 

Washington 

Hrs.  Renzo  Hurst 

5358 

Montgomery 

3 

34 

38 

93  48 

800 

7A 

Vera  J.  Gann 

3 

5376 

Howard 

* 

33 

46 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.  T.  Hargis 

2  3  5 

Osceola 

MissisBlppl 

Alwyn  A .  Cowan 

Owensville 

Saline 

Franklin 

Burns  Wakefield 

Ozone 

5514 

Johnson 

1 

35 

38 

93  27 

1900 

7A 

Uaurlce  R .  Brandt 

3 

Paragould 

5562 

5 

36 

04 

90  29 

275 

4P 

4P 

Radio  Station  KDRS 

2  3  5 

Fred  J.  Glrard 

Parkin 

Crlss 

Parthenon 

Newton 

Arthur  B.  Carlton 

Perryvllle 

5694 

Perry 

1 

35 

00 

92  49 

325 

5P 

7A 

Francis  Finkbetner 

2  3  5 

Pine  Bluff 

5754 

Jefferson 

1 

34 

12 

92  00 

215 

7P 

7A 

Hary  T.  Scheu 

2  3  5 

C 

Pine  Bluff  CAA  AP 

Jefferson 

1 

34 

91  56 

205 

MID 

HID 

U.S.   Civil   Aero  Ada 

2  3  5 

7 

5760 

3 

34 

35 

93  54 

840 

7A 

3 

PocahonUs  1 

5820 

Randol ph 

7 

3G 

16 

90  59 

330 

5P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

7 

Portland 

5866 

Ashley 

3 

33 

14 

91  30 

122 

7A 

Mrs.    Pearl  Newton 

2  3  5 

7 

Prescott 

5908 

^ 

33 

48 

93  23 

318 

7A 

7A 

R.   P.  Hamby 

2  3  5 

7 

Prescott  SCS 

5910 

Nevada 

3 

33 

48 

93  23 

HID 

Soil  Cons.  Service 

c 

Pyatt 

5970 

Marion 

7 

36 

16 

92  51 

800 

HID 

Ona  V.  HcLean 

c 

6008 

1 

35 

18 

93  S3 

463 

7A 

Lulu  U.  Weeks 

3 

6016 

4 

33 

04 

94  02 

250 

HID 

Bonny  L.  Allen 

C 

6102 

^ 

34 

26 

92  54 

MID 

C 

6174 

3 

33 

57 

92  11 

231 

3 

Rogers 

6248 

Benton* 

7 

36 

20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

Howard  Fowler 

2  3  5 

7 

Russellville 

6352 

Pope 

1 

35 

18 

93  08 

360 

5P 

U.S.    Forest  Service 

2  3  5  6 

6376 

7 

34 

23 

91  08 

200 

8A 

8A 

2  3  5 

6380 

^ 

36 

27 

90  08 

300 

TA 

Salem 

Jas.  B.  Caldwell 

White" 

Sheridan  Tower 

Grant 

Ark.  Forestry  Coam. 

Shirley 

6586 

7 

35 

38 

92  17 

600 

7A 

Maud  H.  Bradford 

3 

Siloaa  Springs 

6624 

1 

36 

11 

94  33 

1150 

7A 

7A 

2  3  5 

Snitbvllle 

A.   R.  Richardson 

Sparkman  4  E 

Dallas 

Stanps 

Lafayette 

Hubert  Baker 

Star  City  2  S 

6820 

Lincoln 

3 

33 

54 

91  51 

392 

7A 

Ark.  Forestry  Comn 

3 

Steve 

6856 

Yell 

1 

34 

53 

93  19 

682 

7A 

T.  P.  Sims 

George  L.  Clark 

Stuttgart  9  ESE 

Arkansas 

Sublaco 

Logan 

New  Sublaco  Abbey 

6940 

Logan 

1 

35 

04 

93  48 

500 

9A 

0.  R.  Fennell 

3 

Taylor 

7038 

ColuBbla 

33 

06 

93  27 

247 

Idella  0.  Norwood 

Texarkaoa  WB  Airport 

7048 

Miller 

4 

33 

27 

94  00 

361 

HID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

7262 

1 

35 

40 

93  05 

6P 

6P 

2  3  5 

Waldron 

7488 

Scott 

34 

54 

94  06 

675 

5P 

SP 

Wllllan  D.  Bivens 

2  3  5 

7  C 

7524 

Independence 

7 

35 

91  21 

250 

A.   H.  Fast 

3 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

7 

36 

90  56 

272 

MID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

7582 

Bradley 

3 

33 

36 

92  04 

206 

6P 

6P 

Warren  Cotton  Oil  Co 

2  3  5 

W^hlta 

7592 

34 

38 

93  32 

610 

7A 

Nora  Lee  Uayberry 

3 

West  Fork 

7694 

Washington 

7 

35 

55 

94  11 

1340 

MID 

Effle  D.  Little 

C 

Wheel log 

7744 

Fulton 

7 

36 

19 

91  52 

680 

HID 

Thomas  W.  Cone 

C 

White  Rock 

7772 

Franklin 

1 

35 

41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U.S.Forest  Service 

2  3  5 

Whlteclltfs 

7812 

33 

48 

94  04 

290 

7A 

L.  M.  Snead 

3 

Wilson 

7912 

Ulsslsslppi 

2 

35 

34 

237 

5P 

7A 

3,  0-  Anderson 

2  3  5 

7936 

Crawford 

1 

35 

44 

94  06 

1152 

HID 

riyde  F.  Headers 

C 

Wing 

7950 

Yell 

1 

34 

57 

93  28 

350 

HID 

Miles  B.  Turner 

C 

Wynne 

8052 

5 

35 

13 

90  46 

260 

SS 

SS 

Hm.  H.  Courtney 

2  3  5 

Yellvllle 

8084 

7 

36 

13 

92  41 

760 

7A 

Qlenn  R.  Mesblt 

3 

REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  In  the  Index  number  colunn  of  the  Station  Index  are  assl^ed  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSV ,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Isuue  of  thin  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables:  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  In  "F.  ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  In  Table  3  are   from  non-recording  gages,   unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observatlop  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  la  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  InconBlstencies  In  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obser- 
vations taken  at  the  present  location. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station.  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ff      Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,   denoted  by  *'C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  lator  in 

Bourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  b"  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 


NWRC,  Ashevllle,  N.  C.  —  5-8-56  —  1005 


-  35  - 


4 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


AGRIC^^T-^"-:      BE7ERENCE  DEPARTMENT 
,     .        COLLEGE  LIBRARY 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


APRIL  1956 
Volume  LXI       No.  4 


ASHKVILLS-.  1956 


ARKANSAS  -  APRIL  1956 


WEATHER  SUMMARY 

April  was  cool  and  pleasant.     Rainfall  was  adequate  over  most  areas  and,  in  general,  crops 
progressed  satisfactorily. 

The  first  six  days  of  April  were  mild.     The  2d  was  especially  warm  with  maximums  near  80 
degrees  and  minimums  near  70  degrees.     Westerly  winds  pushed  a  "cold  front"  across  the 
State  early  on  the  3d  but  temperatures  dropped  but  a  few  degrees.     Northerly  winds  pushed 
a  cold  front  across  the  State  on  the  afternoon  of  the  sixth  and  ushered  in  a  cool  spell 
which  continued  from  the  7th  to  the  12th.     Minimums  on  the  8th  were  especially  low  and  most 
stations  registered  their  lowest  temperatures  on  that  date.     Monthly  minimum  temperatures 
ranged  from  22  degrees  at  Lead  Hill  on  the  8th  to  41  degrees  at  Texarkana  on  the  10th. 
The  13th  and  14th  were  warm  and  several  stations  in  northwestern  Arkansas  registered  their 
highest  maximums  on  those  days.     The  next  cool  spell  continued  from  the  15th  to  22d.  Tem- 
peratures rose  to  near  seasonal  on  the  21st  and  22d  but  a  cold  front  followed  by  northerly 
breezes  on  the  afternoon  of  the  22d  dropped  the  temperatures  to  below  seasonal  again.  The 
26th  to  29th  was  very  mild.     Most  stations  registered  their  highest  maximums  for  the  month 
during  that  period.     Monthly  maximum  temperatures  ranged  from  78  degrees  at  Turnpike  on  the 
14th  to  90  degrees  at  Booneville  on  the  26th.     A  cold  front  moved  southeastward  across  the 
State  on  the  29th  and  the  last  day  of  April  was  cool.     Monthly  mean  temperatures  ranged 
from  54.3  degrees  at  Siloam  Springs  to  63.5  degrees  at  Crossett.     Monthly  mean  temperatures 
were  below  the  long-term  means  at  all  stations  except  Crossett  and  Perryville.     In  general, 
the  negative  departures  were  greatest  over  the  northwest,  along  the  extreme  south,  and  at 
a  few  stations  in  the  east  central  part  of  Arkansas.     The  temperature  departures  ranged 
from  +0.6  degree  at    Perryville  to  -4.1  degrees  at  Fayetteville  Experimental  Station. 

Showers  occurred  on  several  days  during  the  first  half  of  April.     The  more  generous  amounts 
fell  on  the  5th,   6th,   9th,  and  15th.     Fair  weather  predominated  from  the  16th  to  28th 
although  a  few  light  scattered  showers  fell  during  that  period.     Moderate  to  locally  heavy 
showers  occurred  over  all  parts  of  the  State  on  the  29th  and  30th.     Monthly  rainfall  totals 
ranged  from  1.78  inches  at  Taylor  to  9.05  inches  at  Burdette.     Several  southwestern  counties 
a  few  west  central  counties,  and  many  northern  counties  received  less  than  four  inches  of 
rain  during  April.     The  heaviest  rains  occurred,   in  general,  over  a  band  extending  from 
Grannis  and  Horatio  northeastward  across  the  State  to  Blytheville  and  Burdette.     Most  sta- 
tions in  this  band  received  more  than  five  inches  of  rain  during  April;  many  of  the  sta- 
tions received  more  than  six  inches  of  rain,  and  a  few  stations  in  the  area  received  more 
than  seven  inches.     Although  the  rains  were  generally  adequate,  relatively  few  stations  re- 
ceived more  than  their  long-term  means  for  the  month  of  April.     The  areas  which  received 
more  than  usual  rainfall  included  several  stations  in  the  extreme  north  central  part  of 
the  State,  several  northeastern  counties,  and  a  few  stations  scattered  over  the  central, 
extreme  southeast,  and  southwest.     Fordyce  received  about  one-third  of  its  long-term  mean 
but  most  stations  received  more  than  half  their  long-term  means. 

Grains  made  rapid  growth  in  response  to  adequate  to  excessive  soil  moisture.     The  rainy 
weather  and  wet  soils  interrupted  field  work,  and  land  preparation  lagged  in  some  counties. 
More  than  half  the  cotton  was  planted  in  the  major  producing  counties.     Rice  seeding  got 
into  full  swing  during  the  last  week  of  April.     Soybean  planting  was  underway  and  much 
early  corn  was  planted.     Some  corn  was  up  and  was  being  cultivated.     Alfalfa  hay  was  being 
harvested  in  the  southern  counties.     The  rains  at  the  end  of  April  were  expected  to  benefit 
the  small  grains  on  the  upland  soils.     Oats  and  wheat  continued  in  good  condition  in  most 
delta  counties.     Strawberry  picking  was  underway  in  most  areas  except  in  the  northwest. 
The  farm  labor  supply  was  being  fully  utilized. 

STORMS 

Several  damaging  storms  occurred  over  Arkansas  on  the  3d.     They  included  windstorms  in  Yell 
and  Mississippi  Counties,  a  hailstorm  in  Phillips  County,  and  tornadoes  in  Ashley  and  Chicot 
Counties.     Property  damage  in  Chicot  County  was  estimated  at  $20,000  and  in  Mississippi 
County  at  $40,000  to  $50,000.     A  severe  hailstorm  during  the  forenoon  of  the  15th  left 
$10,000  damage  to  crops  and  about  $300,000  damage  to  other  property  in  Arkansas,  Garland, 
Greene,  Johnson,  Lonoke,  Prairie,  Pulaski,  and  Saline  Counties.     A  schoolhouse,  two  barns, 
and  some  other  buildings  in  Washington  County  were  destroyed  by  wind  on  the  evening  of  the 
28th.     Hail  caused  $5,000  damage  to  crops  and  $2,500  damage  to  other  property  in  Howard 
County  during  the  early  morning  of  the  29th.     On  the  afternoon  of  the  29th,   a  tornado  de- 
stroyed a  cotton  gin  and  three  houses  and  damaged  two  high  school  buildings  and  several 
other  houses.     The  property  damage  was  estimated  at  $82,000.     For  more  details  regarding 
the  severe  storms  which  occurred  in  Arkansas  during  April,  the  reader  is  referred  to  Cli- 
matological  Data,  National  Summary. 

Lucius  W.  Dye 
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0.0 

0 

6 

3 

1 

73.4 

61.8 

52.6 

2.4 

86 

28 

41 

10 

128 

0 

0 

0 

0 

3.25 

2.05 

1.30 

30 

0.0 

0 

5 

3 

1 

65.8 

46.  1 

56.0 

78 

14  + 

31 

17 

281 

0 

0 

1 

0 

3.29 

2.03 

1.05 

16 

0.0 

0 

5 

3 

1 

73.9 

45.  IM 

59. 5M 

86 

26 

29 

8 

210 

0 

0 

3 

0 

2.50 

2.77 

1.20 

29 

0.0 

0 

4 

2 

1 

65.8 

45.6 

55.7 

80 

25 

30 

17 

290 

0 

0 

2 

0 

4.  72 

1  .98 

29 

0.0 

0 

7 

4 

1 

58.7 

4.31 

T 

75.0 

48.7 

51.9 

0.5 

86 

27 

34 

8 

140 

0 

0 

0 

0 

5.25 

0.02 

1.85 

29 

0.0 

0 

5 

4 

4 

72.2 

47.1 

69.7 

86 

28 

32 

8 

195 

0 

0 

1 

0 

4.  16 

1.17 

29 

0.0 

0 

5 

4 

2 

71.3 

42.5 

56.9 

83 

29 

27 

8 

267 

0 

0 

4 

0 

3.22 

i.ia 

10 

0.0 

0 

5 

3 

1 

73.2 

45.0 

59.1 

83 

28 

26 

8 

224 

0 

0 

6 

0 

3.99 

0.89 

1.05 

10  + 

0.0 

0 

6 

4 

2 

70.5 

4  7.  IM 

68. 6M 

2.2 

87 

28 

239 

0 

0 

0 

6.25 

1  .  79 

1  .80 

30 

0.0 

0 

8 

6 

2 

72. 6M 

46.  IM 

59. 4M 

2.6 

86 

28 

32 

8 

189 

0 

0 

1 

0 

5.  53 

0.07 

0.0 

0 

76.5 

48.9 

62.7 

0.7 

88 

27+ 

34 

8 

137 

0 

0 

0 

0 

4.08 

0.71 

1.89 

30 

0.0 

0 

3 

3 

2 

69.2 

45.8 

57.5 

2.5 

84 

27+ 

33 

8 

260 

0 

0 

0 

0 

3.95 

1  .04 

1.22 

29 

0.0 

0 

7 

4 

1 

77.7 

49.3 

63.5 

0.3 

86 

28 

32 

8 

113 

0 

0 

0 

5.79 

1  .16 

2.24 

6 

0.0 

0 

6 

3 

2 

73.8 

47.8 

60.8 

83 

28 

35 

17 

159 

0 

0 

0 

0 

3.27 

0.88 

5 

0.0 

0 

8 

3 

0 

71.6 

46.1 

68.4 

87 

29 

32 

8+ 

221 

0 

0 

2 

0 

6.67 

1  .60 

29 

0.0 

0 

8 

4 

3 

74.0 

48.9 

61  .5 

1.5 

89 

26 

35 

8 

155 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1.54 

1.10 

5 

0.0 

0 

8 

2 

1 

74.0 

49.6 

61.8 

2.7 

65 

28 

36 

8 

141 

0 

0 

0 

0 

2.91 

2.30 

1.79 

6 

0.0 

0 

4 

2 

1 

75. 3M 

48. 9M 

52.  IM 

1.5 

86 

28 

37 

7+ 

134 

0 

0 

0 

0 

1.83 

3.62 

0.  50 

6 

0.0 

0 

5 

1 

0 

74.2 

60.5 

62.4 

0.2 

68 

28 

36 

8 

127 

0 

0 

0 

0 

4.  79 

0.78 

1.83 

30 

0.0 

0 

6 

4 

1 

Precipitation 


HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

ASHDOWN 

BENTON 

BFNTONVILLE 

BOCNEV ILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

DARDANFLLE 

DE  QUEEN 

DEVILS  KNOB 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP  . 

FORT    SMITH  WB  AP 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRANNIS 

GRAVETTE 

GREEN  MOUNTAIN 

HARRISON 

HOPE   3  NF 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

LEAD  HILL 

LITTLE   ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MENA 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PFACH  SUBSTA 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARIS 

PERRYVILLE 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

DELTA  DIVISION 

ARKADELPHIA 
BALD  KNOR 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

BRINKLFY 

CAMOFN  1 

CORNING 

CROSSETT    7  S 

CUMMINS  FARM 

DES  ARC 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE  5  W 
HELENA 


Sm  r.f.r.BC*  ■ot.s  rollowi*(  statloa  li 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
APRIL  1956 


Temperahue 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure  | 

from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

*- 

<o 
5 
Q 
^ 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 

from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

o 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

JO  or  More| 

o 
S 

or  More 

0  » 

°  z 

°  5 

nm 

S  i 

0  i 

cm 

70.0 

46.0 

59.0 

- 

2.3 

86 

28 

35 

8  + 

218 

0 

0 

0 

0 

4.  92 

0.35 

0.95 

5 

0.0 

0 

9 

5 

0 

72.7 

47.4 

50.1 

88 

28 

3  3 

8 

181 

0 

0 

0 

0 

6.32 

2.48 

29 

0.0 

0 

7 

3 

3 

75.  5 

48.6 

62.1 

2.8 

86 

29 

34 

8 

139 

0 

0 

0 

0 

2.64 

2.25 

0.90 

5 

0.0 

0 

4 

3 

0 

72  .  5 

47.  IM 

59. 8M 

2  .  7 

88 

28 

3  2 

8 

188 

0 

0 

1 

0 

6.  89 

2  .75 

1  .75 

2  9 

0.0 

0 

8 

5 

3 

72.0 

47.9 

60  .0 

- 

0.7 

87 

28 

3  5 

8+ 

197 

0 

0 

c 

0 

6.  52 

0.97 

1.92 

30 

0.0 

0 

8 

5 

2 

75.  8M 

4  8.  7M 

62  .  3M 

86 

28 

3  2 

19 

148 

0 

0 

1 

0 

2.44 

1  .02 

5 

0.0 

0 

5 

2 

1 

32 

0 

0 

1 

0 

5 

70.9 

45. 4M 

58. 2M 

84 

28 

3  1 

8 

241 

0 

0 

2 

0 

3.94 

0.82 

0.83 

1  5 

0.0 

0 

8 

4 

0 

75. OM 

50. 3M 

62.  7M 

0.8 

87 

27 

3  7 

8 

124 

0 

0 

0 

0 

4.19 

1.24 

1.66 

6 

0.0 

0 

3 

3 

2 

72.3 

49.0 

60.7 

87 

26 

3  7 

8 

163 

0 

0 

0 

0 

4.  49 

1.50 

5 

0.0 

0 

6 

3 

2 

72  .  6M 

45.  8M 

59. 2M 

1  .0 

83 

26  + 

30 

8 

210 

3.42 

1  .44 

1.20 

0.0 

0 

6 

3 

1 

7<t.2 

48.7 

61.5 

3.1 

86 

29 

40 

8 

139 

0 

0 

0 

0 

4.  72 

0.25 

2.00 

6 

0.0 

0 

5 

3 

2 

74.0 

48.0 

61.0 

2.8 

86 

29 

35 

8 

158 

0 

0 

0 

0 

4.  34 

0.78 

1.62 

10 

0.0 

0 

4 

2 

72.0 

48.4 

60.2 

85 

29 

34 

8 

170 

0 

0 

0 

0 

5.61 

2.48 

30 

0.0 

0 

6 

4 

3 

72.5 

47.9 

50.2 

1  .0 

85 

28 

34 

B 

178 

0 

0 

0 

0 

4.40 

0.44 

1.25 

6 

0.0 

0 

5 

4 

2 

74.0 

49. 4M 

51.7M 

0.6 

88 

28 

36 

8 

148 

0 

0 

0 

0 

5.  89 

0.91 

2.70 

30 

0.0 

0 

5 

3 

2 

70.3 

47. 2M 

58. 8M 

2.6 

87 

29 

35 

8 

217 

0 

0 

0 

0 

5.92 

1.57 

2.69 

30 

0.0 

0 

7 

2 

69.7 

46.4 

58.1 

84 

28 

32 

8 

240 

0 

0 

1 

0 

3.24 

0.95 

15+ 

0.0 

0 

6 

I 

0 

75.7 

50.2 

63.0 

0.8 

88 

28 

38 

17 

121 

0 

0 

0 

0 

3.55 

1.60 

1.25 

5 

0.0 

0 

6 

3 

1 

72.6 

48.8 

50.7 

0.3 

86 

27  + 

36 

17  + 

181 

0 

0 

0 

0 

3.41 

1 .  35 

0.0 

0 

70. 4M 

47. OM 

58.  7M 

1  .0 

85 

28 

30 

8  + 

233 

0 

0 

3 

0 

6.14 

0.64 

1.50 

30 

0.0 

0 

3 

50.4 

4.53 

0.0 

Precipitation 


JONESBORO 
KEG 

MAGNOLIA    3  N 

MARIANNA   2  S 

MARKED  TREE 

MONTICELLO   3  S 

NEWPORT 

PARAGOULD 

PINE  BLUFE 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

W ILSON 

WYNNE 

DIVISION 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBOTT 
ALK  lA 
ALUM  FORK 
ALV 

AMITV   3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
ARKADELPHl A 
ARKANSAS  CITY 
ASMOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KN08 

BATESV[LLE  L IVESTOCK 
BATESVlLLE  L   AND  0  NO  I 

BEATV  LAKF 
BEAVER 

BEECM  GROVe 
BEEDEVlLLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRVVILLE  *  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 
BLUFF  CITY 
BLYTHEVlLLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEV 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT    <*  SW 


CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE 
CLARENDON 


SW 


CLAHKSVILLE 
CLINTON 
COLO  SPRINGS 
CONWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OUMAS  1 
eAGLE  GAP 

CL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FOROYCE   6  W 
FORT   SMITH  we  AP 
FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENUOOD 

GRANNIS 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUROON  3  E 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 

HOPPER 
HORATIO 

HOT   SPRINGS   1  NNE 
HUTT IG  DAM 
INDEX 

JASPER 
JES5IEVILLE 
JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 

LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOUANN  Z  SE 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 


Day  of  month 


.62 

.89 
.  I* 
UOO 
•06  3.12 
.A6 


.74 
3-37 
.65 


1.09 
1.3< 


10     11  12 


1.22 
.4S 

1.40 


13     M  15 


27     28     29  UO 


.12  I 
.IB 
T  T 


1.90  1.6) 
1.60  \'2S 

\,ib  1.10 


1.97 

1.09  2.00 

1.  10  1.13 

.82  .07 

.BH  l.V) 
J. 01 

.90  i.eo 

1.02 

.31  1.&2 

.92  .85 

•  3.00 

1  .66 

1. 34  1 

1.12  1*03 

l.n 

T  US'* 

1. 00  .Jt. 

1.30  l.-'O 


1.60  1.12 
1.50  .10 
2.*3  1.93 


.91  l.OT 
1.30 

1.63 


l.M  2.7h 

1.14  : 

1.23  J.SO 


1.44  .07 
1.75  1.63 
.53  1.92 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  5 

MOROBAY  L   AND  D  NO  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  W 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  I*  WfJW 
NEWHOPE   3  £ 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
00  ELL 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 
PARAGOULO 
PARIS 
PARK  IN 
PARKS 

PERRVV ILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

■  RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY 

SILOAM  SPRINGS 
SPAPKMAN  h  E 
STAMPS 

star  city  2  s 
<;teve 
stuttgart 
stuttgart  9  ese 

SUniACO 

SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  WP  AP 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
V,'YNNE 
YELLVILLE 


2. 56 
3.2^. 
3.56 
'..25 


Day  of  month 


.31      .06  .09 


.03  .13 
T  .46 

.05  .05 


.11    1.02  .60 


.  19 
.20  2.00 


1.32  .02 


1.09 
1.05 
1  .^tO 


.77 
1.07 
2.05 


13 


14  15 


19     20     21     22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


.20 
.37 


T  .02  .01 


1  .'.0 

3.20  2.23 

2.25  2 

1.90  2.70 

3.50  2.70 


1.53  2.00 

.18  1.31 

.T*  1.23 

l.'.O  2.10 

I.IO  .10 

1  .  52 
.7i, 

1.67 

.16  1.92 

.75  1.20 

1.91  1.31 

.01  1.62 

.18  1.03 

1.82  2.12 

1  .20 


1.35 
1.60  1.4 
2.70 
.02  2.69 
1.77  .46 

1.16 

.28  1.30 
.80 
1.20 


.40  2. 

»  2.00 

1-47  1.50 
1.66 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1956 


Day 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUM  fORIC 

MAX 

72 

78 

79 

80 

72 

79 

79 

57 

68 

52 

62 

74 

80 

76 

76 

52 

57 

70 

74 

79 

78 

72 

63 

60 

62 

82 

83 

80 

55 

MIN 

56 

67 

63 

45 

45 

51 

34 

32 

43 

34 

42 

38 

38 

42 

45 

34 

35 

42 

39 

39 

39 

49 

46 

42 

44 

50 

61 

52 

54 

4  7 

ARKADELPHIA 

MAX 

79 

80 

79 

81 

71 

80 

75 

75 

65 

55 

65 

74 

85 

78 

81 

69 

66 

72 

72 

75 

61 

72 

57 

68 

62 

84 

85 

81 

82 

69 

MIN 

59 

65 

63 

41 

52 

51 

41 

34 

4  7 

42 

45 

38 

47 

57 

52 

39 

40 

43 

37 

39 

37 

50 

52 

47 

47 

52 

61 

54 

54 

54 

ASHDOWN 

MAX 

80 

78 

79 

80 

76 

80 

75 

74 

74 

54 

64 

76 

84 

84 

77 

72 

74 

72 

79 

80 

73 

71 

70 

62 

77 

62 

66 

81 

74 

MIN 

6A 

70 

64 

40 

50 

45 

38 

34 

51 

4  1 

42 

33 

4  7 

60 

51 

37 

40 

41 

42 

35 

42 

53 

54 

51 

47 

52 

54 

63 

67 

58 

BALD  KNOB 

MAX 

74 

80 

77 

74 

73 

78 

76 

55 

62 

49 

54 

72 

76 

76 

71 

57 

71 

72 

77 

76 

73 

50 

79 

62 

61 

85 

84 

66 

MIN 

59 

68 

64 

41 

42 

53 

35 

32 

47 

4  3 

45 

40 

45 

56 

50 

38 

34 

35 

36 

38 

36 

53 

46 

43 

43 

52 

50 

63 

52 

48 

BATeSVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

76 

71 

80 

81 

75 

75 

82 

67 

63 

47 

46 

67 

74 

78 

61 

56 

55 

57 

75 

74 

80 

60 

59 

63 

78 

82 

82 

83 

68 

MIN 

43 

61 

65 

43 

37 

47 

33 

27 

34 

40 

40 

35 

42 

54 

52 

35 

29 

35 

32 

34 

33 

44 

32 

37 

38 

51 

56 

63 

58 

42 

BAIESVILLE   L  AND  0  NO  1 

MAX 

73 

80 

80 

78 

77 

80 

76 

69 

57 

50 

53 

74 

77 

79 

73 

64 

72 

72 

79 

77 

75 

63 

79 

82 

81 

83 

82 

67 

MIN 

60 

68 

70 

44 

39 

50 

36 

26 

45 

44 

44 

34 

42 

55 

44 

34 

29 

32 

31 

31 

33 

52 

34 

41 

40 

50 

62 

67 

52 

4  1 

BENTON 

MAX 

75 

80 

79 

78 

70 

79 

77 

69 

63 

55 

62 

73 

82 

77 

74 

59 

70 

73 

76 

73 

70 

62 

81 

82 

80 

85 

81 

59 

MIN 

59 

68 

61 

39 

46 

51 

36 

30 

43 

40 

44 

36 

44 

58 

47 

35 

34 

35 

35 

35 

35 

47 

51 

45 

42 

49 

55 

51 

62 

49 

8ENT0NVILLE 

MAX 

77 

73 

72 

69 

77 

76 

55 

70 

59 

42 

63 

73 

82 

63 

72 

51 

68 

71 

77 

57 

50 

59 

79 

83 

84 

77 

68 

70 

MIN 

60 

66 

53 

35 

35 

44 

32 

26 

41 

32 

35 

32 

42 

53 

49 

38 

29 

35 

30 

30 

37 

45 

30 

36 

45 

52 

51 

65 

43 

40 

BLYTHEVILLE 

MAX 

77 

84 

81 

71 

74 

76 

58 

63 

54 

51 

62 

70 

75 

79 

52 

63 

71 

69 

78 

76 

63 

60 

81 

85 

85 

87 

79 

69 

MIN 

45 

69 

46 

37 

45 

4  i 

42 

44 

52 

47 

41 

36 

36 

39 

52 

41 

41 

55 

39 

40 

45 

55 

61 

56 

61 

BOONEVILLE 

MAX 

7A 

79 

77 

74 

79 

80 

62 

74 

64 

46 

55 

72 

86 

76 

74 

68 

72 

74 

80 

74 

67 

64 

84 

90 

86 

84 

79 

69 

MIN 

61 

70 

58 

43 

41 

48 

35 

30 

45 

37 

44 

37 

47 

62 

52 

36 

34 

36 

37 

30 

33 

49 

47 

44 

49 

57 

61 

64 

52 

BRINKLEY 

MAX 

81 

78 

73 

75 

75 

55 

53 

63 

72 

79 

78 

75 

68 

59 

70 

76 

75 

71 

62 

60 

62 

64 

85 

MIN 

57 

44 

51 

56 

39 

32 

43 

45 

41 

46 

50 

49 

41 

34 

40 

36 

36 

37 

48 

46 

44 

43 

55 

59 

64 

48 

CAMDEN  1 

MAX 

83 

79 

83 

77 

82 

58 

80 

69 

75 

57 

49 

65 

78 

85 

63 

59 

73 

72 

75 

82 

73 

75 

74 

85 

68 

64 

88 

60 

M  I  N 

57 

63 

72 

43 

50 

52 

40 

34 

43 

42 

42 

38 

46 

54 

52 

41 

37 

41 

40 

35 

39 

51 

52 

50 

45 

51 

55 

62 

59 

56 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

78 

75 

79 

75 

72 

78 

78 

51 

71 

47 

45 

55 

73 

85 

78 

59 

67 

70 

74 

79 

79 

60 

62 

83 

86 

84 

79 

79 

MIN 

53 

70 

60 

41 

40 

44 

34 

30 

46 

37 

38 

35 

45 

55 

56 

37 

34 

37 

39 

34 

3  5 

46 

48 

43 

45 

51 

55 

62 

51 

CLARKSVILLE 

MAX 

72 

77 

75 

72 

75 

80 

59 

68 

55 

47 

63 

74 

63 

81 

71 

57 

70 

73 

76 

75 

60 

60 

64 

85 

83 

81 

58 

MIN 

58 

66 

55 

41 

41 

46 

36 

29 

43 

38 

44 

35 

45 

55 

48 

35 

31 

32 

37 

33 

35 

45 

44 

41 

47 

54 

64 

55 

CONWAY 

MAX 

75 

79 

80 

78 

73 

61 

73 

57 

53 

50 

54 

75 

62 

79 

75 

70 

70 

74 

80 

79 

75 

51 

80 

83 

62 

84 

82 

71 

MIN 

60 

68 

69 

46 

45 

52 

35 

31 

48 

40 

45 

38 

46 

61 

50 

38 

36 

39 

38 

36 

36 

53 

47 

45 

43 

55 

62 

66 

62 

49 

CORNING 

MAX 

67 

73 

80 

77 

72 

72 

75 

52 

56 

50 

47 

53 

72 

73 

80 

63 

54 

72 

73 

76 

76 

50 

59 

78 

84 

84 

84 

72 

MIN 

44 

62 

68 

49 

43 

46 

37 

33 

40 

43 

43 

39 

45 

52 

45 

40 

34 

36 

34 

37 

38 

45 

35 

39 

44 

57 

63 

65 

66 

CROSSETT    7  S 

MAX 

78 

82 

82 

79 

77 

80 

78 

73 

70 

67 

68 

75 

83 

84 

85 

70 

73 

73 

75 

78 

74 

74 

74 

82 

82 

81 

66 

85 

61 

MIN 

59 

68 

62 

42 

56 

56 

42 

32 

44 

43 

43 

36 

44 

57 

54 

38 

41 

39 

37 

37 

35 

53 

48 

53 

47 

50 

57 

66 

69 

CUMMINS  FARM 

MAX 

75 

80 

78 

75 

74 

77 

74 

55 

75 

63 

63 

71 

61 

80 

71 

55 

66 

70 

79 

75 

68 

67 

80 

62 

81 

88 

65 

70 

MIN 

55 

61 

58 

42 

55 

52 

42 

37 

45 

41 

42 

41 

47 

53 

58 

39 

35 

40 

37 

37 

39 

51 

45 

45 

45 

53 

56 

66 

64 

DARDANELLE 

MAX 

74 

80 

80 

75 

78 

84 

67 

70 

64 

46 

64 

75 

84 

64 

75 

62 

68 

71 

73 

60 

78 

62 

54 

82 

65 

64 

82 

80 

68 

MIN 

59 

69 

65 

46 

45 

51 

36 

33 

44 

39 

44 

36 

46 

59 

50 

43 

39 

39 

39 

36 

38 

51 

46 

44 

45 

57 

63 

55 

58 

DE  QUEEN 

MAX 

78 

77 

80 

82 

76 

82 

59 

72 

60 

50 

70 

78 

66 

76 

72 

75 

75 

80 

80 

75 

72 

70 

83 

78 

64 

83 

78 

82 

MIN 

64 

67 

59 

39 

46 

44 

35 

32 

48 

40 

39 

36 

48 

57 

52 

35 

34 

40 

37 

33 

35 

52 

54 

52 

47 

55 

55 

52 

65 

DES  ARC 

MAX 

74 

75 

80 

77 

76 

72 

78 

55 

67 

63 

49 

55 

72 

79 

75 

63 

69 

70 

73 

76 

75 

53 

51 

79 

83 

82 

87 

70 

MIN 

50 

60 

62 

45 

47 

50 

37 

32 

44 

40 

39 

39 

42 

48 

53 

38 

32 

38 

37 

35 

38 

46 

44 

41 

41 

51 

58 

61 

58 

45 

DEVILS  KNOB 

MAX 

63 

70 

71 

72 

75 

75 

62 

54 

59 

57 

59 

70 

76 

80 

68 

63 

69 

71 

75 

75 

55 

58 

77 

79 

78 

74 

70 

54 

MIN 

54 

61 

57 

38 

51 

50 

33 

35 

37 

34 

35 

47 

51 

56 

39 

35 

30 

39 

44 

45 

52 

47 

37 

35 

44 

58 

57 

51 

50 

DUMAS  I 

MAX 

75 

82 

78 

75 

68 

75 

70 

59 

58 

50 

54 

72 

82 

81 

73 

65 

66 

70 

72 

80 

75 

70 

68 

62 

84 

83 

89 

82 

75 

MIN 

56 

68 

60 

45 

48 

46 

41 

35 

45 

44 

44 

42 

48 

57 

53 

40 

38 

41 

39 

36 

39 

54 

45 

47 

46 

54 

59 

69 

69 

EL   DORADO   CAA  AP 

MAX 

77 

81 

75 

79 

65 

78 

67 

73 

68 

54 

64 

74 

82 

81 

81 

59 

56 

73 

71 

74 

77 

67 

72 

72 

81 

63 

61 

86 

82 

67 

MIN 

63 

74 

54 

42 

54 

52 

43 

36 

47 

43 

44 

36 

47 

57 

49 

39 

42 

43 

43 

39 

38 

51 

51 

51 

47 

50 

59 

70 

67 

54 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

75 

74 

72 

69 

75 

75 

57 

55 

63 

41 

62 

72 

61 

82 

77 

55 

58 

59 

67 

69 

77 

73 

54 

56 

78 

83 

85 

80 

74 

66 

MIN 

61 

66 

61 

36 

44 

49 

34 

31 

39 

35 

38 

37 

47 

60 

43 

36 

30 

37 

37 

39 

42 

49 

32 

35 

47 

57 

63 

66 

45 

FAYETTEVILLE 

MAX 

74 

73 

70 

69 

75 

75 

57 

71 

61 

45 

62 

73 

62 

60 

70 

54 

61 

67 

70 

77 

57 

52 

61 

80 

62 

82 

76 

70 

72 

MIN 

61 

65 

59 

36 

35 

45 

35 

29 

41 

33 

38 

34 

43 

62 

43 

37 

30 

36 

34 

34 

35 

50 

37 

36 

49 

60 

62 

56 

44 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

73 

73 

72 

68 

75 

75 

55 

58 

57 

42 

61 

74 

79 

80 

56 

60 

66 

56 

75 

70 

49 

62 

78 

80 

81 

78 

53 

71 

MIN 

62 

67 

47 

35 

36 

43 

32 

27 

40 

35 

38 

32 

40 

55 

44 

37 

26 

30 

33 

31 

34 

42 

33 

38 

47 

62 

53 

60 

45 

FAYETTEVILLE    EXP  STA 

MAX 

75 

73 

70 

68 

74 

73 

55 

59 

65 

45 

61 

72 

80 

60 

73 

56 

60 

66 

69 

75 

56 

52 

50 

78 

61 

82 

79 

73 

70 

MIN 

59 

64 

55 

34 

39 

43 

30 

26 

39 

31 

35 

32 

42 

51 

41 

33 

26 

30 

31 

30 

35 

45 

31 

35 

46 

57 

60 

64 

41 

FLIPPIN   CAA  AP 

MAX 

71 

80 

80 

72 

78 

80 

57 

66 

55 

44 

62 

76 

76 

87 

69 

51 

56 

70 

80 

72 

56 

61 

80 

85 

87 

81 

64 

55 

MIN 

60 

68 

54 

41 

35 

45 

35 

29 

40 

40 

41 

35 

43 

56 

42 

38 

31 

42 

31 

32 

33 

41 

32 

38 

42 

52 

65 

59 

47 

FOROYCE    b  W 

MAX 

76 

81 

80 

SO 

73 

79 

78 

72 

69 

61 

65 

74 

63 

60 

82 

72 

73 

75 

80 

71 

71 

67 

82 

83 

80 

65 

MIN 

61 

69 

61 

46 

55 

50 

37 

37 

44 

41 

41 

43 

51 

58 

57 

38 

39 

41 

40 

40 

42 

50 

50 

47 

48 

57 

59 

57 

FORT   SMITH  WB  AP 

MAX 

75 

80 

76 

71 

78 

77 

62 

72 

58 

46 

67 

74 

87 

77 

66 

67 

71 

73 

79 

70 

50 

64 

83 

67 

66 

83 

64 

55 

MIN 

57 

66 

52 

43 

45 

46 

38 

34 

39 

38 

39 

39 

50 

58 

45 

40 

37 

41 

41 

39 

39 

51 

45 

43 

48 

56 

59 

62 

51 

54 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

MAX 

74 

76 

74 

72 

75 

76 

66 

68 

64 

47 

65 

73 

83 

82 

74 

58 

64 

70 

76 

76 

74 

61 

60 

81 

84 

84 

80 

76 

67 

MIN 

62 

70 

59 

40 

35 

34 

29 

40 

37 

40 

32 

41 

52 

46 

33 

28 

31 

32 

30 

31 

45 

40 

43 

48 

47 

62 

67 

49 

GILBERT 

MAX 

72 

79 

80 

76 

80 

82 

63 

70 

65 

45 

51 

76 

63 

86 

75 

58 

63 

71 

72 

81 

77 

57 

63 

80 

85 

84 

80 

79 

57 

MIN 

63 

69 

59 

37 

32 

44 

31 

24 

41 

42 

41 

33 

37 

52 

43 

35 

27 

30 

29 

28 

30 

53 

30 

39 

39 

49 

66 

66 

55 

GRANN  IS 

MAX 

74 

74 

77 

78 

76 

79 

64 

69 

63 

49 

59 

82 

76 

73 

71 

73 

72 

77 

70 

78 

76 

78 

80 

79 

84 

79 

79 

MIN 

62 

66 

58 

50 

52 

50 

36 

35 

45 

37 

36 

39 

42 

56 

52 

47 

42 

39 

44 

39 

36 

42 

44 

46 

45 

49 

51 

46 

46 

ORAVETTE 

MAX 

75 

72 

72 

67 

78 

73 

56 

70 

52 

43 

62 

73 

81 

83 

70 

60 

68 

69 

77 

69 

50 

60 

78 

83 

78 

82 

70 

71 

MIN 

62 

65 

58 

32 

35 

44 

29 

25 

41 

31 

34 

33 

46 

57 

47 

34 

26 

32 

29 

29 

35 

45 

30 

35 

47 

53 

57 

52 

41 

45 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

HARRISON 

MAX 

75 

76 

77 

70 

77 

79 

50 

67 

58 

40 

62 

74 

80 

B7 

75 

54 

59 

60 

69 

70 

80 

71 

53 

59 

78 

82 

85 

80 

7} 

65 

MIN 

57 

62 

62 

37 

31 

41 

34 

23 

35 

35 

35 

30 

37 

55 

39 

35 

27 

30 

26 

28 

31 

40 

29 

35 

44 

55 

62 

64 

48 

41 

HELENA 

MAX 

75 

79 

78 

75 

70 

77 

75 

74 

70 

66 

64 

73 

60 

76 

74 

66 

62 

69 

70 

73 

78 

75 

70 

65 

ai 

83 

S5 

88 

83 

71 

50 

42 

39 

43 

42 

46 

43 

57 

50 

45 

4B 

57 

62 

68 

62 

50 

HOPE  3  NE 

MAX 

80 

77 

79 

80 

76 

67 

79 

66 

71 

51 

48 

64 

75 

62 

80 

80 

70 

57 

72 

70 

76 

76 

72 

72 

68 

80 

61 

85 

74 

M  1  N 

55 

65 

55 

41 

44 

50 

39 

34 

47 

41 

41 

39 

41 

51 

51 

40 

41 

43 

41 

40 

39 

47 

53 

50 

47 

55 

60 

68 

59 

-  43  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

73 

76 

80 

79 

77 

79 

74 

72 

66 

52 

60 

75 

33 

80 

75 

62 

65 

72 

74 

77 

80 

77 

75 

67 

82 

84 

82 

85 

81 

67 

74.4 

6 1 

67 

63 

50 

5  1 

52 

42 

35 

48 

38 

43 

42 

54 

60 

52 

43 

38 

43 

44 

45 

44 

52 

50 

44 

49 

59 

63 

65 

60 

51 

50.3 

J0NE5B0R0 

MAX 

75 

79 

78 

73 

74 

78 

63 

66 

52 

4  8 

64 

7  1 

75 

78 

59 

63 

78 

61 

70.0 

M 1  N 

53 

67 

66 

48 

47 

54 

39 

35 

45 

4  3 

43 

43 

49 

55 

50 

40 

35 

40 

38 

41 

40 

56 

39 

4C 

45 

58 

60 

66 

60 

44 

48.0 

KEO 

MAX 

77 

81 

75 

76 

69 

80 

73 

66 

6  1 

55 

64 

72 

80 

78 

73 

64 

62 

67 

72.7 

M  I  N 

56 

66 

5  7 

43 

50 

52 

39 

33 

43 

42 

44 

40 

47 

57 

47 

40 

36 

38 

40 

41 

38 

53 

49 

44 

43 

54 

57 

64 

61 

49 

47.4 

LEAD  HILL 

MAX 

76 

79 

79 

70 

78 

80 

57 

65 

57 

42 

62 

73 

81 

88 

75 

56 

60 

67 

70.9 

M  I  N 

5  1 

68 

6  1 

40 

31 

4  1 

35 

22 

40 

40 

41 

31 

38 

51 

42 

38 

27 

27 

27 

28 

30 

43 

27 

31 

45 

49 

66 

56 

52 

44 

40.9 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAX 

76 

80 

75 

77 

70 

79 

62 

65 

57 

4  8 

63 

72 

82 

77 

69 

63 

62 

8 1 

62 

71.3 

M  I  N 

58 

69 

60 

50 

54 

52 

43 

38 

47 

40 

45 

44 

50 

59 

47 

40 

42 

45 

46 

45 

45 

55 

50 

45 

48 

58 

60 

66 

62 

49 

50.4 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

76 

82 

79 

80 

74 

79 

76 

72 

68 

52 

60 

75 

8  3 

81 

81 

78 

65 

70 

70 

82 

82 

82 

82 

66 

77 

75.5 

M  I  N 

62 

67 

58 

41 

57 

49 

36 

34 

46 

40 

45 

36 

48 

59 

63 

36 

40 

38 

40 

37 

38 

53 

49 

50 

48 

53 

56 

57 

65 

56 

46.6 

MALVERN 

MAX 

76 

a  1 

80 

79 

78 

80 

78 

72 

68 

54 

6  3 

74 

8  3 

82 

66 

66 

70 

69 

81 

6 1 

87 

63 

70 

75.2 

M  I  N 

62 

68 

60 

40 

48 

50 

38 

33 

44 

4  1 

44 

37 

45 

58 

53 

35 

32 

37 

38 

37 

35 

51 

52 

47 

45 

51 

54 

66 

61 

54 

47.2 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

7A 

80 

83 

70 

78 

83 

65 

56 

63 

65 

5  8 

62 

64 

80 

80 

67 

72.8 

MIN 

57 

60 

62 

43 

35 

48 

37 

30 

40 

42 

43 

43 

52 

53 

39 

33 

39 

39 

30 

32 

42 

37 

42 

50 

53 

61 

60 

60 

44 

45.0 

MARIANNA    2  S 

MAX 

71* 

80 

77 

75 

74 

74 

73 

65 

5  8 

64 

70 

79 

62 

61 

67 

65 

81 

8  3 

86 

7 1 

71 

72.5 

MIN 

52 

65 

60 

45 

54 

56 

38 

32 

45 

43 

44 

55 

49 

40 

37 

36 

37 

35 

39 

51 

48 

43 

46 

54 

59 

61 

47 

47.1 

MARKED  TREE 

MAX 

78 

82 

79 

7  3 

74 

76 

70 

64 

50 

70 

53 

62 

63 

66 

72.0 

MIN 

52 

67 

62 

46 

49 

55 

37 

35 

46 

45 

44 

41 

47 

59 

46 

42 

35 

40 

36 

44 

41 

54 

40 

41 

45 

56 

61 

66 

61 

45 

47.9 

MARSHALL 

MAX 

70 

56 

60 

78 

66 

70.5 

MIN 

60 

69 

61 

42 

37 

49 

37 

29 

41 

40 

40 

35 

40 

60 

42 

41 

28 

36 

34 

35 

32 

54 

31 

38 

44 

55 

60 

66 

55 

44 

44.5 

MENA 

MAX 

72 

75 

76 

60 

70 

63 

60 

59 

71.5 

MIN 

63 

68 

58 

44 

46 

47 

36 

34 

45 

35 

4  1 

39 

49 

60 

53 

38 

37 

45 

42 

43 

41 

52 

48 

45 

47 

57 

61 

65 

54 

54 

46.2 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

75 

80 

79 

78 

76 

7  7 

78 

70 

70 

65 

65 

82 

82 

82 

69 

69 

72 

80 

81 

60 

66 

85 

79 

76.8 

MIN 

59 

68 

60 

42 

54 

54 

35 

48 

39 

42 

38 

49 

58 

51 

35 

36 

32 

34 

44 

40 

60 

69 

68 

54 

48.7 

MORRILTON 

MAX 

75 

78 

73 

8 1 

68 

63 

62 

60 

80 

83 

81 

64 

80 

71 

73.  1 

MIN 

58 

68 

66 

46 

46 

53 

40 

31 

46 

40 

44 

38 

46 

57 

50 

39 

38 

39 

41 

40 

40 

53 

47 

45 

44 

54 

64 

6^ 

62 

50 

46.2 

MOUNT  IDA 

MAX 

77 

75 

77 

79 

76 

76 

80 

62 

7 1 

54 

68 

76 

82 

75 

76 

68 

63 

67 

70 

75 

74 

79 

60 

80 

63 

65 

72.7 

MIN 

56 

58 

39 

41 

46 

35 

27 

33 

38 

40 

30 

35 

49 

49 

33 

32 

39 

35 

30 

31 

48 

50 

40 

41 

49 

53 

55 

60 

54 

42.3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

64 

65 

MIN 

A7 

60 

52 

35 

51 

45 

29 

33 

34 

29 

29 

42 

52 

49 

38 

33 

28 

35 

35 

45 

55 

43 

35 

39 

37 

44 

58 

60 

45 

45 

42.  1 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

70 

7  8 

80 

7 1 

75 

5  9 

72 

6  1 

56 

60 

67 

70.4 

M  1  N 

49 

66 

57 

41 

41 

38 

36 

34 

39 

40 

40 

39 

45 

57 

41 

39 

35 

41 

38 

41 

40 

40 

35 

37 

45 

52 

65 

62 

53 

51 

44.6 

MOUNTAIN   HOME   C    OF  ENG 

MAX 

71 

80 

80 

80 

50 

59 

56 

65 

70.5 

MIN 

38 

62 

68 

41 

37 

45 

35 

30 

37 

35 

40 

35 

45 

51 

47 

39 

34 

38 

33 

33 

34 

49 

33 

37 

39 

50 

65 

61 

60 

44 

43.2 

NARROWS  DAM 

MAX 

78 

8  1 

80 

76 

8  1 

65 

54 

66 

81 

70 

70 

70 

74.2 

M  I  N 

45 

64 

59 

36 

45 

44 

34 

30 

43 

40 

39 

36 

46 

52 

60 

33 

33 

40 

35 

32 

34 

42 

53 

48 

43 

47 

50 

54 

57 

58 

44.4 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

MAX 

77 

75 

7  7 

77 

79 

78 

65 

70 

54 

65 

75 

82 

76 

79 

69 

68 

72 

70 

69 

66 

80 

76 

80 

65 

72 

72.6 

MIN 

50 

62 

60 

38 

40 

46 

34 

31 

45 

38 

39 

37 

45 

58 

59 

36 

37 

4  1 

39 

45 

35 

50 

51 

47 

47 

50 

54 

60 

62 

56 

46.4 

NEWPORT 

MAX 

74 

80 

7  7 

78 

75 

80 

77 

69 

53 

52 

66 

75 

78 

78 

72 

61 

66 

6  7 

74 

74 

80 

79 

72 

65 

82 

86 

85 

87 

74 

68 

73.6 

MIN 

53 

63 

67 

43 

44 

53 

36 

32 

41 

42 

42 

38 

46 

57 

50 

40 

36 

36 

37 

38 

36 

55 

40 

40 

42 

55 

59 

67 

61 

45 

46.6 

NIMROD  DAM 

MAX 

79 

79 

75 

77 

82 

62 

72 

60 

5  1 

63 

76 

83 

83 

69 

63 

61 

69 

71 

8  1 

76 

68 

64 

82 

85 

82 

63 

69 

73.1 

MIN 

48 

65 

61 

43 

43 

49 

40 

28 

44 

40 

40 

36 

4  3 

49 

57 

40 

35 

38 

40 

37 

39 

42 

48 

45 

41 

52 

64 

62 

61 

50 

46.0 

OKAY 

MAX 

80 

80 

80 

79 

80 

73 

7 1 

5  3 

66 

76 

85 

82 

80 

72 

70 

74 

74 

77 

79 

73 

72 

70 

82 

82 

82 

87 

83 

71 

76.4 

MIN 

64 

70 

66 

42 

50 

48 

41 

35 

50 

41 

43 

38 

4S 

61 

63 

39 

39 

42 

40 

35 

38 

52 

54 

51 

47 

56 

60 

65 

66 

58 

60.1 

OZARK 

MAX 

73 

75 

78 

80 

62 

71 

65 

75 

8  3 

62 

64 

73 

76 

79 

60 

62 

85 

63 

79 

66 

72.6 

MIN 

59 

63 

69 

43 

43 

47 

36 

32 

45 

38 

44 

39 

47 

56 

56 

37 

33 

37 

39 

37 

39 

49 

46 

42 

50 

54 

60 

66 

52 

53 

47.0 

PARAGOULD 

MAX 

8 1 

4  8 

56 

62 

6  3 

75 

70 

°' 

84 

69 

70.9 

MIN 

53 

66 

65 

46 

42 

53 

35 

31 

44 

44 

43 

39 

46 

56 

46 

39 

33 

36 

32 

4! 

34 

53 

34 

39 

43 

54 

65 

60 

44 

46.4 

PARIS 

MAX 

75 

78 

74 

8 1 

82 

64 

75 

69 

4  7 

65 

76 

86 

83 

76 

62 

61 

69 

76 

8 1 

65 

85 

61 

69 

74.4 

MIN 

54 

70 

59 

45 

42 

38 

31 

45 

38 

44 

37 

46 

57 

50 

40 

33 

40 

39 

37 

36 

49 

45 

42 

45 

55 

56 

63 

54 

51 

46.2 

PERRYV I LLE 

MAX 

'76 

8  1 

82 

78 

83 

74 

7 1 

5  3 

64 

76 

85 

60 

76 

66 

64 

70 

71 

75 

78 

67 

80 

62 

84 

82 

68 

76.0 

MIN 

70 

65 

44 

43 

48 

39 

32 

44 

38 

45 

37 

45 

59 

54 

39 

35 

36 

36 

40 

39 

48 

37 

42 

47 

64 

63 

59 

49 

46.3 

PINE  BLUFF 

MAX 

76 

CO 

78 

78 

67 

8  1 

72 

70 

63 

59 

66 

75 

84 

8  1 

76 

70 

67 

72 

75 

83 

73 

69 

68 

85 

65 

79 

76.0 

MIN 

58 

69 

63 

46 

56 

53 

42 

37 

47 

4  3 

46 

42 

49 

61 

53 

42 

41 

43 

43 

43 

43 

53 

50 

47 

49 

59 

59 

59 

64 

50.3 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

MAX 

76 

81 

75 

75 

69 

80 

65 

67 

64 

49 

64 

72 

82 

80 

71 

68 

65 

70 

70 

71 

80 

71 

67 

65 

81 

8  1 

60 

67 

77 

67 

72.3 

MIN 

54 

69 

53 

57 

51 

40 

37 

4  3 

45 

42 

48 

59 

47 

42 

40 

43 

41 

40 

42 

52 

49 

47 

46 

55 

57 

67 

63 

52 

49.0 

POCAHONTAS  1 

MAX 

72 

79 

75 

75 

75 

66 

64 

4  7 

65 

70 

73 

80 

77 

64 

64 

64 

72 

7  1 

78 

79 

67 

62 

78 

83 

63 

83 

63 

72.6 

M  I  N 

55 

65 

69 

46 

41 

52 

36 

30 

4  3 

43 

38 

44 

50 

44 

39 

34 

40 

37 

42 

34 

48 

37 

39 

42 

53 

63 

61 

58 

46.8 

PORTLAND 

MAX 

79 

6  3 

77 

68 

72 

65 

66 

7  3 

78 

79 

83 

71 

70 

65 

70 

73 

75 

70 

82 

74.2 

MIN 

4  9 

61 

68 

48 

49 

54 

47 

40 

42 

42 

42 

44 

45 

41 

48 

44 

42 

42 

42 

43 

42 

42 

50 

51 

49 

50 

56 

59 

66 

60 

48.7 

PRESCOTT 

MAX 

78 

78 

80 

78 

68 

5  2 

48 

62 

75 

84 

80 

78 

68 

69 

72 

80 

72 

66 

76 

74.0 

MIN 

49 

64 

67 

45 

51 

50 

42 

35 

37 

40 

41 

40 

40 

52 

60 

42 

41 

42 

43 

44 

41 

41 

52 

49 

47 

47 

56 

56 

66 

57 

46.0 

ROGERS 

MAX 

77 

75 

70 

80 

76 

5  3 

70 

60 

42 

62 

75 

82 

82 

73 

54 

58 

60 

70 

69.2 

MIN 

60 

65 

58 

36 

40 

47 

32 

30 

40 

32 

37 

37 

48 

59 

45 

37 

29 

34 

37 

38 

37 

49 

34 

36 

47 

56 

62 

67 

44 

41 

43.8 

RUSSELLV I LLE 

MAX 

74 

80 

78 

75 

82 

74 

68 

65 

4  7 

64 

75 

8  3 

81 

74 

63 

62 

65 

73.3 

M  I  N 

55 

67 

64 

46 

46 

51 

37 

30 

45 

38 

44 

37 

45 

56 

49 

38 

34 

41 

38 

35 

36 

50 

48 

44 

44 

54 

56 

60 

56 

51 

46.6 

SAINT  CHARLES 

MAX 

74 

80 

76 

76 

63 

70 

69 

4  7 

65 

7  1 

80 

69 

64 

6 1 

70 

75 

72.0 

MIN 

54 

57 

62 

45 

55 

56 

41 

34 

45 

44 

43 

42 

48 

58 

56 

41 

37 

42 

39 

40 

41 

50 

49 

45 

46 

56 

60 

60 

55 

51 

46.4 

SEARCY 

MAX 

73 

60 

76 

75 

74 

80 

76 

67 

63 

49 

65 

73 

79 

76 

72 

62 

63 

62 

72 

73 

79 

77 

60 

80 

81 

65 

82 

65 

72.5 

MIN 

57 

67 

62 

48 

52 

39 

34 

48 

42 

45 

40 

47 

55 

49 

41 

35 

40 

42 

40 

39 

57 

44 

43 

44 

54 

58 

62 

62 

47 

47.9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

78 

80 

81 

78 

73 

80 

75 

71 

64 

82 

80 

71 

73 

65 

70 

73 

81 

74 

84 

84 

82 

60 

61 

76.6 

MIN 

59 

60 

60 

42 

42 

39 

32 

4  1 

58 

51 

34 

39 

39 

40 

41 

46 

47 

50 

57 

49 

46.  1 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 

74 

75 

73 

70 

69 

76 

75 

56 

70 

50 

42 

62 

75 

80 

81 

57 

53 

57 

59 

67 

69 

77 

64 

49 

61 

79 

82 

81 

77 

55 

67.2 

MIN 

54 

64 

60 

34 

37 

41 

32 

27 

36 

33 

34 

35 

40 

52 

51 

35 

28 

32 

32 

32 

34 

42 

32 

37 

39 

54 

61 

66 

42 

42 

41.3 

STUTTGART 

MAX 

75 

81 

75 

77 

71 

en 

75 

69 

66 

55 

65 

73 

83 

80 

72 

65 

63 

69 

70 

73 

76 

81 

71 

64 

83 

85 

83 

88 

85 

67 

74.0 

MIN 

55 

66 

59 

45 

56 

54 

39 

36 

46 

4  3 

45 

42 

49 

58 

50 

41 

39 

40 

41 

43 

55 

50 

45 

48 

51 

59 

65 

63 

51 

49.4 

See  reference  ootas  following  Station  Index, 
-    44  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1956 


Day  Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

STUTTGART  9 

MAX 
MIN 

71 
50 

?<■ 

78 
68 

74 

73 
48 

66 
54 

75 

39 

61 

35 

66 
44 

65 
4  3 

46 

43 

63 
41 

69 
46 

78 
52 

76 
58 

67 

39 

62 
36 

60 
39 

66 

38 

68 

3  9 

69 

39 

77 
49 

12 
49 

66 
45 

62 
46 

60 
64 

81 
59 

62 
62 

07 
66 

74 
51 

70.  3 
47.2 

SU8 1 ACO 

MAX 
MIN 

73 
57 

78 
69 

78 
64 

72 
46 

00 
45 

81 

52 

62 
40 

71 
35 

61 

43 

46 

37 

63 
43 

73 
3d 

84 
49 

82 
59 

74 
49 

62 
40 

67 
37 

68 
42 

71 
40 

74 
40 

60 
40 

74 
51 

63 
45 

63 
4  1 

84 
47 

87 
65 

86 
65 

85 
66 

79 
54 

67 
60 

72.8 
48.0 

MAX 
MIN 

79 
66 

79 

70 

78 

59 

78 
45 

67 

55 

79 
51 

66 

42 

74 
44 

63 
42 

49 
41 

64 

42 

75 
44 

64 
57 

61 
61 

77 
49 

69 
43 

64 

70 
45 

69 
46 

74 
45 

77 
46 

72 
55 

72 
54 

71 
51 

81 
51 

78 
6  6 

62 
60 

86 
69 

76 
66 

67 
55 

73.4 
61.6 

TURNP IKE 

MAX 
MIN 

65 
55 

70 
61 

72 
61 

69 
41 

75 
52 

75 
50 

54 

35 

63 
36 

56 
33 

40 
3  6 

55 
36 

6V 
46 

75 
56 

78 
57 

65 
37 

56 

37 

57 
31 

60 
40 

66 
45 

69 
46 

69 
51 

70 
47 

52 

37 

56 
34 

75 
45 

78 
69 

76 
58 

75 

62 

72 
63 

66 
41 

66.8 
46.  1 

hfALORON 

MAX 
MIN 

75 
61 

79 
69 

78 

74 
42 

79 

80 
46 

67 
36 

73 
29 

70 
44 

49 

36 

63 
42 

78 
34 

85 
4  3 

83 
59 

5^ 

61 

39 

61 

33 

67 
37 

70 

36 

73 
31 

00 

32 

75 
4  7 

73 
46 

70 
42 

83 
45 

86 
50 

84 
64 

61 
69 

79 
51 

65 
51 

73.9 
45.  1 

WALNUT  RIOGE 

MAX 
MIN 

74 

68 

80 
68 

77 
58 

71 
46 

74 

45 

77 
48 

57 

37 

65 
)2 

51 
45 

47 
45 

64 
45 

72 
40 

74 
46 

77 
58 

70 
42 

58 
39 

62 
34 

63 
40 

71 

37 

70 

39 

77 
37 

77 
45 

69 
38 

61 
40 

78 
46 

83 
66 

83 
61 

84 
65 

78 

66 

47 

69.  7 
46.4 

WARREN 

MAX 
MIN 

77 
59 

82 
70 

77 
66 

78 
45 

68 
56 

79 
54 

73 
42 

71 

40 

70 
42 

62 
42 

67 
43 

70 
42 

83 
49 

83 
58 

83 
55 

71 

42 

69 

38 

73 
45 

73 
40 

76 

39 

SO 
40 

70 
56 

71 
48 

70 
50 

82 
47 

84 

54 

66 
56 

88 
68 

83 
68 

73 
64 

75.  7 
50.2 

NHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

67 
56 

67 
61 

71 
55 

66 

38 

74 

53 

73 
49 

57 

35 

63 

37 

58 
38 

42 

32 

59 
35 

68 
45 

76 
55 

77 
57 

64 

39 

50 
37 

56 

30 

60 
40 

66 
44 

69 
47 

73 
49 

67 
47 

51 

39 

67 
36 

76 
45 

80 
67 

78 
68 

76 
61 

47 

62 
46 

45.6 

WILSON 

MAX 
MIN 

76 
57 

83 
67 

81 
63 

76 
47 

75 
49 

74 

58 

66 

42 

63 

39 

66 
47 

57 
46 

63 
46 

68 
47 

75 
48 

79 
61 

71 
47 

67 
41 

61 

36 

61 

39 

70 
36 

69 
36 

78 

39 

75 
41 

73 
42 

68 
42 

81 
46 

84 

59 

86 
62 

86 
69 

78 
63 

69 
49 

72.6 
48.8 

WYNNE 

MAX 
MIN 

80 
68 

75 
60 

74 
43 

72 
48 

76 
55 

69 

36 

64 

30 

59 
45 

50 
45 

61 
45 

70 
40 

78 
48 

75 
58 

71 
48 

58 
40 

J>i 

30 

64 

32 

69 
34 

69 
35 

76 
40 

75 
56 

70 
43 

62 
42 

79 
49 

82 
60 

83 
61 

85 
67 

61 

66 
46 

70.4 
47.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Totil 

or 
Ava 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.23 

.  10 

.18 

.26 

.24 

.18 

.33 

.26 

.22 

.04 

.08 

.  10 

.19 

.26 

.13 

.19 

.33 

.20 

.25 

.19 

.23 

.31 

.25 

.22 

.18 

.22 

.20 

.21 

6.  19B 

WIND 

84 

145 

205 

63 

48 

73 

154 

72 

73 

83 

118 

44 

41 

118 

50 

95 

108 

69 

71 

42 

43 

87 

82 

85 

57 

7T 

48 

53 

66 

41 

2395 

MOPE    3  NE 

EVAP 

.19 

.10 

.11 

.31 

.06 

.11 

.28 

.20 

.1! 

.07 

.04 

.09 

.  1; 

.22 

.09 

.28 

.23 

.19 

.22 

.17 

.18 

.20 

.23 

• 

.33 

.16 

.  10 

.  14 

4.93B 

WIND 

54 

52 

87 

24 

20 

54 

63 

31 

22 

47 

53 

31 

11 

38 

50 

54 

66 

31 

35 

15 

19 

24 

32 

51 

60 

» 

35 

41 

69 

42 

1201 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.11 

.05 

.13 

.38 

.20 

.1£ 

.29 

.24 

.20 

.16 

.04 

.07 

.15 

.21 

.30 

.12 

.20 

.21 

.21 

.21 

.20 

.23 

.23 

.12 

.19 

.  14 

.26 

.  33 

.46 

.16 

5.99 

WIND 

69 

97 

105 

101 

37 

33 

101 

90 

4; 

62 

89 

26 

20 

35 

68 

60 

73 

64 

50 

42 

28 

43 

56 

4< 

52 

51 

7< 

95 

104 

44 

1868 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.22 

.04 

.12 

.30 

.23 

.07 

.32 

.27 

.21 

.0: 

.10 

.11 

.  16 

.2! 

.15 

.20 

.26 

.22 

.2: 

.17 

.21 

.24 

.15 

.17 

.17 

J9 

.16 

.  19 

5.55B 

WIND 

101 

103 

123 

37 

59 

3f 

79 

58 

4! 

86 

82 

37 

3: 

59 

61 

64 

54 

45 

39 

33 

36 

40 

31 

45 

33 

44 

43 

6C 

107 

40 

1717 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.24 

.05 

.15 

.2< 

.19 

.13 

.31 

.30 

.17 

.00 

.02 

.08 

.16 

.20 

.11 

.14 

.24 

.17 

.23 

.18 

.14 

.26 

.  .26 

.15 

.11 

.19 

.25 

.23 

.17 

.19 

5.31 

WIND 

43 

116 

43 

64 

31 

16 

120 

113 

17 

70 

106 

19 

15 

34 

45 

48 

72 

52 

46 

32 

la 

36 

51 

le 

le 

40 

3E 

4f 

58 

30 

1459 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.06 

.07 

.  19 

.2S 

.16 

.20 

.20 

.20 

.0! 

.10 

.07 

.07 

.21 

.1; 

.25 

.15 

.20 

.22 

.21 

.20 

.22 

.25 

.1' 

.16 

.1: 

.22 

.30 

.0< 

.26 

-.12 

5.21 

WIND 

14 

14 

4; 

30 

20 

20 

7f 

2: 

37 

37 

1; 

6 

( 

7 

20 

30 

20 

2i 

f 

7 

: 

17 

16 

27 

12 

10 

1! 

; 

34 

( 

610 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.11 

.09 

.15 

.07 

.15 

.08 

.12 

.18 

.17 

.05 

.03 

.10 

.13 

.16 

.13 

.11 

.18 

.14 

.19 

.15 

.  16 

.23 

.21 

.14 

.10 

.17 

.20 

.18 

.20 

.06 

4.14 

WIND 

75 

128 

95 

119 

17 

63 

80 

54 

25 

71 

89 

30 

12 

44 

73 

46 

54 

45 

44 

20 

20 

55 

74 

56 

41 

52 

56 

80 

106 

45 

1769 

~  U5  ~ 


STATION  INDEX 

ARKANSAS 


ftPRIL  1956 


Station 

d 

!Z 

County 

!  Drainage; 

Longitude 

O 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 

County 

« 

Longitude 

a 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

Index  ] 

2 

Elevati- 

Temp. 

Precip 

Index  ] 

1 

2 

Elevati 

Temp. 

Precip.  1 

to 
tables 

Alicia 
AluB  Fork 

A>lty  3  HE 

0006 
0064 
0130 
0136 
0150 

Lawrence 
Saline 
Yell 
Clark 

1 

7 

3 
3 

35  04 
35  54 
34  48 
34  47 
34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
755 
654 

5P 

7A 

5P 
7A 

James  V.  WllllaBS 

L.  R-   Water  Works 

Gurn  B.  Swaim 

Hrs.    Alta  F.  Garner 

3 

3 

2  3  5 
3 
3 

C 
C 
C 

Louann  2  SB 

Lurton 

Hadlson 

4332 
4386 
4528 
4548 

Newton 

Columbia 
Columbia 

3 
5 

33  22 
35  46 
35  00 
33  19 
33  20 

92  46 

93  05 
90  43 
93  14 
93  13 

130 
2007 
215 
315 
360 

6P 

6P 
8A 
7A 
7A 
HID 

Flora  A.  Hanllton 
Lola  I.  Dollar 
Loren  R.  Jones 
Earl  B.  Graham 
Ark.  Pwr  li  Lgt  Co. 

3 
3 

2  3  5  7 

C 

Aplln  1  w 
Appleton 
Arkadelphia 

0178 
0188 
0196 
0220 
0234 

Pike 
Clark 

3 
1 
1 
3 

2 

34  02 

34  56 

35  25 
34  07 
33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 
400 
522 
200 
145 

6P 

8A 
7A 
MID 

6P 
8A 

Uobart  Watts 
John  A .  Jones 
Hlllman  E.  Lawrence 
John  W.  Trammel  1 

3 
3 

2  3  5 
3 

C 
C 

Harlaona  2  S 
Harked  Tree 
Harshall 

4562 
4572 

4654 
4666 

Hot  Spring 

Fulton 

Lee 

3 
7 
5 
5 
7 

34  23 
36  29 

34  44 

35  32 
35  54 

92  49 

91  32 
90  45 
90  25 

92  38 

311 

690 

329 
1050 

5P 
SS 
6P 
6P 
SS 

5P 
7A 

7A 
7A 

Malvern  Fire  Dept. 
John  H.  McKee 
Univ.   of  Arkansas 
William  M-  Crick 
Mrs.   Minnie  Horton 

2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5      7  C 
2  3  5  7 
2  3  5 

Bald  Knob 

Batesvllle  Livestock 

0286 
0300 
0326 

0458 

Little  River 
Howard 
Wood ruff 
White 

4 

7 
7 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
218 
230 
571 

7P 
6P 

7P 
7A 
7A 
6P 
9A 

Southwestern  G  1  E 
Arra  D.  Parker 
David  G.  Griffiths 
Univ.  of  Arkansas 
Dnlv.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 
C 

Harvell 
Haumee 
Melbourne 
Hena 

Hontlcello  3  S 

4678 
4696 

4756 
4900 

Phillips 

Izard 
Polb 
Drew 

7 
T 
7 
3 

34  33 
36  03 
36  04 
34  35 
33  35 

90  55 
92  39 

91  54 
94  15 
91  48 

195 
749 
610 
1207 
285 

6P 
5P 

8A 
HID 

7A 
7A 
5P 

Sterlln  Wallace 
Verne  N.  Davenport 

E.  W.  St.  John 
Arkansas  A  &  M  Col. 

3 

C 

3 

2  3  5       7  0 
2  3  5       7  C 

Batesvllle  L  t  D  1 
Bear  Creek  Lake 
Beaty  Lake 
Beaver 

0460 
0496 
0512 
0518 
0530 

Independence 
Carroll 

7 
7 
5 
7 
7 

35  45 

34  43 

35  05 

36  28 
35  04 

91  36 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

220 
400 
930 
250 

5P 

7A 
MID 

5P 

HID 

Janes  J.  Hltchum 
U.S-  Forest  Service 

H.  E.  Skelton 
Lowell  E.  Perkins 

2  3  5 

3 
3 

C 
C 

C 

Hontrose 

Horobay  Lock  b  Dam 
Horrllton 

Hount  Magazine 

4906 
4934 
4938 

5010 

Ashley 
Calhoun 

Montgomery 
Logan 

3 
3 
1 
3 
1 

33  19 

33  19 
35  07 

34  33 

35  10 

92  27 

92  45 

93  38 
93  41 

125 
85 
280 
663 
2800 

5P 
7A 

7P 

HID 

7A 
7A 

5P 
7P 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co, 
Corps  of  Engineers 
Emma  S.  Leavell 
William  E.  Black 
U.S.  Forest  Service 

3  C 
2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5 

Beedevllle 
Bentonvllle 

0534 
0536 
0582 
0586 
0616 

Saline 
Benton 
Carroll 

6 
I 
7 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 
1150 

6P 
6P 

8A 
8A 
8A 
7A 
TA 

B.  B.  Hammond 
P.  H.  Breckinridge 
Mrs.  Etta  C.  Burks 
Earle  L.  Browne 
David  L.  Stidhon 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Uountaln  Home 
Hountaln  Home  C.   of  E 
Mountain  View  1  W 
Mulberry  6  NNE 

5038 
5046 
5072 
5110 

Stone 
Franklin 

T 
7 
7 
1 

3 

36  20 
36  20 
35  52 
35  34 
34  10 

92  23 

92  08 
94  01 

93  43 

800 
800 
768 
500 
425 

TP 
8A 

8A 

7P 
SA 
7A 
7A 
BA 

Charles  Shlras 
Corps  of  Engineers 
Mildred  E,  Wnrd 
Henry  C.  Arvin 
Corps  of  Engineers 

2  3  5  6  C 
3 
3 

2  3  5  6  C 

Big  Lake  Outlet 
Black  Rock 
Blakelr  Uouotala  Dam 
Blue  HountalD  Dam 

0664 
0676 

0764 
0798 

Polk 

Mississippi 
Lawrence 
Garland 
Yell 

3 

5 
7 
3 
1 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 

93  56 

90  06 

91  06 
93  11 
93  39 

1100 

259 
426 
455 

7A 
6P 
TA 
8A 
MID 

Anna  H.  Llles 
N.  W.  Douglas 
Lee  W.  HcKenney 
Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 
3 

6  C 
C 

Nashville  Peach  Substa. 
Nashville  SCS 
Nathan  4  WNW 
Newbope  3  E 

5112 
5114 
5158 
5174 
5166 

Howard 
Howard 
Pike 

4 

3 
3 
7 

34  00 

33  57 

34  07 

34  14 

35  36 

93  56 
93  51 
93  52 
93  50 
91  17 

550 
373 
550 
850 
225 

7A 

SS 

7A 
HID 
TA 
TA 
TA 

Soil  Cons.  Service 
Edna  J.  Westfall 
Elsie  F.  Word 
Luther  D.   Summers  Jr 

2  3  5 

C 

3 
3 

2  3  5  7 

Blytheville 
Booneville 
Botkloburg 
BouRhtoo 

0800 
0806 
0830 
0842 
0848 

Mississippi 
Logan 
Van  Bureo 
Nevada 

3 
5 
1 

3 

33  41 

35  56 
35  09 
35  39 
33  52 

93  09 
69  55 
93  55 

92  30 

93  20 

360 
252 
511 
1200 
235 

7P 

TA 
7A 
7A 
MID 
7A 

Paul  U.  Adams 
Ivy  W.  Crawford 
Cleo  E.  Yandell 

Iris  Elmore  Wicker 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

T 

C 
C 

Nlmrod  Dan 
Norfork  Dam 

Odell 

Okay 

5200 
5354 
5376 

Perry 
Baxter 
Washington 
Montgomery 

1 
7 
1 
3 
4 

34  57 
36  IS 

35  48 
34  38 
33  46 

93  10 

92  15 

94  24 

93  48 
93  53 

470 
425 

1500 
800 
300 

8A 

5P 

8A 
HID 
TA 
TA 

5P 

Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 

J.  T.''HarglE 

C 

3 
3 

2  3  5 

Brlnkley 
Buffalo  Tower 
Bull  Sboals  Dam 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

Monroe 
Mississippi 

7 
7 
7 
7 

2 

35  25 

34  54 

35  52 

36  22 
35  49 

91  26 
91  10 
93  30 

89  57 

240 

205 

460 
240 

5P 

7A 
5P 
7A 
MID 

6P 

Marshall  Hickmon 
Robert  D.  Schaefer 
Beulah  F.  Fowler 
Corps  of  Engineers 
G.  A.  Bale 

3 

2  3  5 
3 

3 

T  C 

C 

Osceola 

Owensvllle 

Ozark 

Paragould 

5480 

5508 
5514 
5562 

Mississippi 

Saline 

Franklin 

2 
3 
1 
1 

5 

35  43 

34  37 

35  29 

35  36 

36  04 

89  58 

92  49 

93  50 
93  27 

90  29 

250 
500 
396 
1900 
275 

6P 

8A 
6A 
TA 
4P 

Alwyn  A.  Cowan 
Guy  Cook 
Burns  Wakefield 
Maurice  R.  Brandt 
Radio  Station  KDRS 

3 
3 

2  3  5  7 
3 

2  3  5 

Calico  Bock 
Candeo  1 
Caaden  2 
Cajap  ChaTfee 

1102 
1132 
1152 
1154 
1172 

Pulaski 

Izard 

Ouachita 

7 

3 
3 
1 

34  57 
36  08 
33  36 
33  35 

35  18 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 
94  16 

:;89 

400 
116 
155 
419 

7A 
8A 

5P 
7A 
7A 
HID 
8A 

B.  M.  Walther 
Austin  D,  Harris 
John  W.  Knight 
"Edith  2.  Lehman 
V.  S-  Army 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

T 

C 

Paris 
Parkin 
Parthenon 
Perryvll le 
Pine  Bluff 

5576 
5586 
5602 
5694 

Logan 
Cross 
Newton 

Jefferson 

1 

5 

1 
1 

35  18 
35  16 
35  57 
35  00 
34  12 

93  45 
90  35 
93  15 
92  49 
92  00 

222 
925 
325 
215 

SS 

5P 
7P 

SS 
7A 
HID 
7A 

Fred  J.  Glrard 
Corlne  D.  Gardner 
Arthur  B.  Carlton 
Francis  Flnkbelner 
Mary  T.  Scheu 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5  C 

Carlisle  1  SW 
Carpenter  Dan 
Clarendon 
Clarkgvllle 

1188 
1224 
1238 
1442 
1455 

Searcy 
Garland 
Johnson 

7 
1 

7 
1 

35  52 
34  47 
34  27 

34  41 

35  28 

92  44 
91  45 

93  01 
91  18 
93  26 

235 

172 
436 

6P 

HID 

8A 
HID 

7A 

6P 

Froney  Dell  Borton 

John  L.  Talt 

Ark.   Pwr  L  Lgt  Co. 

B.  F.  Northern 

Dr.  Irving  F.  Beach 

3 
3 

2  3  5 

C 

Pine  Bluff  CAA  AP 

Pocahontas  1 
Portland 

5760 
5820 

5908 

Jefferson 
Montgomery 
Randolph 

1 

3 
7 
3 

34  10 
34  35 
36  16 
33  14 
33  46 

91  56 
93  54 

90  59 

91  30 
93  23 

205 
840 

318 

HID 

5P 
7A 
7A 

HID 
7A 
7A 
TA 
TA 

U.S.   Civil  Aero  Adm 
J,  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
Mrs.  Pearl  Newton 
R.  P.  Hamby 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

Clinton 
Cold  Springs 
CoBbs  3  SE 
ConptOD 
CoDway 

1492 
1520 
1574 
1582 
1596 

Scott 
Madison 

Faulkner 

7 
3 
7 
7 
1 

35  35 

34  58 

35  46 

36  06 
35  05 

92  28 

93  54 
93  48 
93  16 
92  28 

510 
1250 
1400 
2166 

316 

5P 

7A 

HID 
HID 

5P 

Earl  B.  Rlddlck 
Hargaret  Zornes 
Haude  C.  Brashears 
William  L.  BlnaB 
Clarence  S.  Wllliame 

3 
3 

2  3  5 

C 

c 

prescott  SCS 
Pyatt  1  NNW 
Ratclif f 
Ravana 

5910 
5970 

6102 

Nevada 

Miller 
Hot  Spring 

7 
1 

3 

33  46 
36  16 
35  16 

33  04 

34  26 

93  23 
92  51 

92  54 

800 
463 

HID 
HID 
TA 
MID 
MID 

Soil  Cons,  service 
Ona  V.  McLean 
Lulu  U.  Weeks 
Bonny  L.  Allen 
Ark-  Pwr  &  Lgt  Co. 

C 
C 

3 

C 

c 

Corning 
Cotter 

Crystal  Valley 

1632 
1640 
1666 
1730 
1750 

Clay 

Bajcter 

polk 

Ashley 

Pulaski 

7 
4 

3 
1 

36  24 
36  17 
34  26 

33  02 

34  42 

90  35 
92  31 
94  25 

91  56 

92  26 

293 
440 
1050 
175 
350 

7A 

5p 

7A 

7A 
5P 
7A 

Mrs.   Laur.T  Polk 
Robert  T.  Fielding 
Joe  C.  Allen 
U.S.  Forest  Service 
Vlrda  Byrd 

2  3  5 
3 

2  3  5 

T  C 

Rogers 

Rugsellville 
Saint  Charles 
Saint  Francis 

6174 

6352 

Cleveland 
Clay 

3 
7 
1 
7 

5 

33  57 
36  20 

35  18 

34  23 

36  27 

92  11 
94  07 

93  08 

90  08 

231 
1387 
350 

300 

SS 

5r 

8A 

SS 
5P 

7A 

J,  H.  Yaney 
Howard  Fowler 
U.S  .  Forest  Service 
Fish  L  WildllfeServ 
William  S.  Buckley 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  6 
2  3  5 
3 

CubbIds  Farm 

Danville 
Daovllle  SCS 

1768 
1814 
1829 
1834 
1835 

Lincoln 
pike 

Faulkner 

Yell 

Yell 

1 

1 
1 
1 

34  08 

34  14 

35  22 
35  03 
35  04 

91  35 
93  45 

92  25 

93  24 
93  24 

176 
629 

370 
370 

6P 

6P 
7A 
7A 
7A 
HID 

Cummins  prison  Farm 
Ferna  Jones  Tedder 
Wl 11  lam  A .  Brown 
J.    A.  Houdy 
Soil  Conserv.  Serv 

2  3  5 
3 
3 
3 

c 

7 

c 

Searcy 

Sheridan  Tower 
Shirley 
Slloam  Springs 

6403 

6566 
6586 
6624 

Fulton 
White 
Grant 
Van  Buren 
Benton 

7 
7 
3 
T 
1 

36  23 
35  15 

34  27 

35  38 

36  11 

91  50 

92  21 
92  17 
94  33 

668 
245 
290 
600 
1150 

5P 
6P 

7A 

7A 
TA 
6P 

TA 

Jas.  B.  Caldwell 
Adam  C.  Melton 
Ark.  Forestry  Comm. 
Maud  H.  Bradford 
John  Brown  Univ. 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3 

2  3  5 

Dardanelle 
Be  Queen 
Denver  2  E 

1838 
1948 
1956 
1960 
1968 

Yell 
Sevier 

Chicot 
Prairie 

1 

7 
2 
7 

35  13 
34  02 

36  23 

33  31 

34  58 

93  09 

94  21 
93  18 
91  26 
91  30 

330 
420 
1028 
140 
204 

6P 
5P 

7A 

7A 
7A 
HID 
SA 
TA 

0-  Tucker  Yasser 
Clarence  E.  Collins 
L.  *.  Wilson 
C.  J.  Rlster 

2  3  5 
2  3  5 

3 

2  3  5 

7 

c 

SDithvllle 
Sparkman  4  E 
Stamps 

Star  City  2  S 

6698 
6768 
6804 
6820 
6B56 

Dallas 

Lincoln 
Yell 

T 
3 
4 
3 
1 

36  05 
33  55 
33  22 

33  54 

34  53 

91  18 

92  48 

93  30 
91  51 
93  19 

450 
260 
270 
392 
682 

HID 
TA 
7A 

7A 

A.   R.  Richardson 
Mrs.  Rachel  Butler 
Hubert  B.iker 
Ark.  Forestry  Comm 
T.  P.  SlBS 

C 

3 
3 
3 
3 

Devils  Knob  1 
Ducas  2 
Eagle  Gap 

1982 
2148 
2150 
2176 
2204 

Johnson 
Oesba 

Washington 

Scott 

1 

2 

7 
1 

35  43 
33  53 

33  53 
35  57 

34  43 

93  24 
91  30 
91  30 

93  59 

94  19 

2350 
162 
165 
1243 
1150 

5P 
7P 

TA 
TP 
HID 
HID 
TA 

Earnest  C.  Canpbell 

Ark,  pwr      Lgt  Co. 
Goldie  E.  Brink 
Haxlne  H.  Hooper 

2  3  5 

2  3  5 

3 

7 

c 

C 

Stuttgart  9  ESE 
Sublaco 
Sugar  Grove 
Taylor 

6918 

6928 
6940 
7038 

Arkansas 

Logan 
Logan 

1 

7 
1 
1 
4 

34  29 

34  28 

35  18 
35  04 
33  06 

91  32 
91  25 
93  39 
93  48 

93  27 

214 
198 
500 
500 
247 

6P 
7A 

SS 

7A 
7A 
7A 
9A 
7A 

George  L.  Clark 
Univ.  of  Arkansas 
New  Sublaco  Abbey 
0.   R.  Fennell 
Idelta  0.  Norwood 

2  3  5 

2  3  5  6  C 
2  3  5 

3 

3 

El  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springs 
Evening  Shade 
Fayettevllle 
Fayetteville  CAA  AP 

2300 
2356 
2366 
2442 

Union 
Carroll 

Washington 
Washington 

3 
7 
7 
1 
7 

33  13 
36  24 
36  05 
36  05 
36  00 

92  48 

93  44 
91  37 

94  10 
94  10 

252 
1465 

490 
1370 
1253 

MID 

7P 
MID 

MID 

7A 
7A 
7P 
MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Opha  Wolfe'*  ^ 
Charles  F.  Ford 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

7  C 

Tezarkana  WB  Airport 

Walnut  Grove 
Walnut  Ridge  CAA  AP 

7046 
7262 
7488 
7524 
7530 

Hlller 
Scott 

Independence 

, 

1 
1 
7 

33  27 
35  40 

34  54 

35  51 

36  OS 

93  05 

94  06 
91  21 
90  56 

361 
2087 
675 
250 
272 

HID 

6P 
5i> 

HID 

MID 

6P 
5P 
6P 
HID 

U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Forest  Service 
William  D.  Blvens 
A.  H.  Fast 
D.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5       7  C 
2  3  5 

2  3  5      7  C 
2  3  5 

Fayettevllle  E«p.  Sta, 
Fllppln  CAA  AP 

Forenan 
Forester  4  ITKH 

2544 

2556 

Washington 

Marlon 

Dallas 

Little  River 
Scott 

7 
7 
3 
4 
1 

36  06 
36  18 
33  49 

33  43 

34  47 

94  10 
92  36 

92  31 
94  24 

93  53 

1270 
700 
260 
400 
660 

5P 
MID 

5P 

5P 
HID 

5P 
HID 

7A 

Univ.  of  Arkansas 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
John  Yeagor 
Leslie  P.  Callens 
CLOSED  ----- 

2  3  5  T 
2  3  5 
2  3  5 

C 

4/12/56 

Warren 
White  Rock 

7582 
7592 
7694 
7744 
7772 

Montgomery 
Washington 
Fulton 
Franklin 

3 
3 
7 
7 
1 

33  36 

34  38 

35  55 

36  19 
35  41 

92  04 

93  32 

94  11 
91  52 
93  57 

206 
610 
1340 
680 

6P 
5P 

6P 
TA 
HID 

7A 

Charley  L.  Bharp  . 
Nora  Lee  Hayberry 
Effie  D.  Little 

U.S.Forest  Service 

2  3  5 
3 

c 

C 

2  3  5 

Forrest  City 

Port  Snlth  WB  Airport 

Fort  Smith  Water  Plant 

Fountain  HIU 

Pulton 

2564 
2574 
2578 
2598 
2670 

Crawford 
Benpstead 

5 
I 
1 
3 
4 

35  01 
35  20 
35  39 

33  37 

90  47 
94  22 
94  09 

91  50 

261 
456 
793 
175 
260 

MID 

5P 

HID 
HID 

7A 
6P 
8A 

Thomas  A.  Hoore 
U.S.  Weather  Bureau 
R.  J.  Schoeppe 
Jetbro  R.  Denson 
Ina  J.  Logan 

2  3  5 
2  3  5 

3 

C 
7  C 

Whltecliffs 
Wilson 

Wing 

7812 
7912 
7936 
7950 
8052 

Sevier 

Mississippi 

Crawford 

Yell 

Cross 

4 

2 

1 
5 

33  48 
35  34 
35  44 

34  57 

35  13 

94  04 

90  02 
94  06 
93  28 
90  46 

290 
237 
1152 
350 

260 

5P 
SS 

7A 
7A 
HID 
HID 

SS 

L.  H.  Snead 
a.   0.  Anderson 
:lyde  F.  Headors 
Idles  B.  Turner 
■m.  H.  Courtney 

3 

2  3  5 

C 
C 

2  3  5 

Georgetown 

Gilbert 

Glenvood 

GranDls 

Gravelly 

2760 
2794 
2842 
2908 
2922 

White 

pike 
Polfc 
Yell 

7 

35  07 
35  59 
34  20 
34  14 
34  53 

91  26 

92  43 

93  33 

94  20 
93  41 

200 
595 
547 
920 
498 

6P 
SS 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

Bessie  E.  Akers 
C.  Ell  Jordan 
Hyrtle  I.  Price 
Geoi ge  T .  HcVay 
Willie  Pendergrass 

3 

Yellville 

8084 

Marlon 

7 

36  13 

92  41 

760 

31enn  R.  Nesblt 

3 

7 
3 

1 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

T  C 

NEW  STATIONS 

Gravette 
Green  Forest 
Green  Uountaln 

Greenwood 

2930 
2946 
2952 

2976 

Carroll 
Stone 
Faulkner 
Sebastian 

1 
7 

36  24 
36  20 
36  02 
35  14 
35  13 

94  28 

93  26 
92  12 

94  15 

1350 
1100 

518 

SS 

SS 
7A 
7A 

7A 

ElsoD  B.  Schmidt 
Obed  8.  Wilson 
U.S.    Forest  Service 
Thonas  E.  Cantrell 
Dorothy  H.  Been 

2  3  5 
3 

T 

7 

7A 

2  3  5 
3 
3 

% 

Parks 

Scott 

1 

34  48 

93  57 

Bomar  K.  Hansard 

3 

Hampton 
Harrison 

Heber  Sprlnijs  3  KB 

3074 

3098 
3132 

3228 

Clark 
Calhoun 

Boone 
Cleburne 

3 
7 

33  54 
33  32 
36  19 
36  14 
35  32 

93  06 
92  28 

91  29 

92  01 

290 
202 
362 

525 

7A 
8A 
HID 

7A 

Soil  Cons.  Service 
Theresa  Donaldson 
Bea  Gray  Beene 
Lester  B.  Logan 

3 
3 

2  3  5 
3 

Heber  Springs  3  SW 

Hector 

Helena 

Henderson  2  W 
Hope  3  tSE 

3230 
3235 
3242 

3428 

Cleburne 
Phillips 

2 

35  26 

35  28 
34  32 

36  22 
33  43 

92  03 

92  56 
90  35 

93  33 

555 
200 

375 

6P 
SA 

KID 

7A 
7A 

7A 

Wayne  Stark 
Irene  B.  Tlmbo 
Charley  H.  Prlddell 

Cecil  H.  Blttle 

3 

2  3  5 
2  3  5 

6  C 

Horatio 

Oot  Springs  1  NWE 
Huntsvllle 
Huttlg  DaB 

3438 
3442 

354C 

MontoBgery 
Sevier 
OarlttWj: 
Madison 

3 
4 

3 
■3 

34  22 

33  56 

34  31 
36  OS 
33  02 

94  22 
93  03 
93  44 

700 
337 
630 
1453 

5P 

7A 
6A 
5P 
HII 

Lona  A.  Shields 
Elizabeth  W.  Friday 
Natl  Park  Service 
Hay  Pearl  Markley 
Corps  of  Engineers 

3 
3 

2  3  5 
3 

T 

C 
C 

jesslevUle 

Jonesboro 

Keo 

35M 
3600 
3704 
3734 

3862 

Little  River 
HewtoD 
Garland 
iCralghead 
Lonoke 

7 
3 
7 
1 

33  35 
36  01 

34  42 

35  50 
34  36 

94  03 
93  11 
93  04 
90  42 
92  00 

300 
657 
730 
345 

6P 
TP 

6A 
7A 
7A 
7A 
7P 

W.  S.  McDowell 
Lottie  B.  Davis 
Mrs.  Velma  H.  Dunn 
Benedictine  Sisters 
R.   A.  Waller 

3 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

T 

KlDKSland  3  SSE 
Lake  City 

Langley 
Lead  Rill 

3904 
3998 
4019 
4060 
4106 

Cleveland 
Craighead 
Johnson 
Pike 

1 
3 
7 

33  50 

35  49 

34  19 

36  24 

92  16 
90  26 

93  25 
93  51 
92  54 

214 

230 
550 

710 

7P 

HID 

7A 
HID 

7A 
TP 

Claude  W.  Hunter 
Tressa  St.  Clair 
Peach  Exp.  Station 
Habel  F.  Forrester 
F.  W.  Kellogg 

3 
3 

2  3  5 

C 
C 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

HfLlttle  Hock  »B  Airport 
Little  Rock  Flit .  PI . 

4116 
4134 
4248 

4250 

Crawford 
Grant 
^laski 
Wlaski 

1 
3 
] 

: 

35  42 
34  10 
34  44 

34  46 

35  34 

94  19 
92  35 
92  14 
92  19 
92  50 

1000 
261 
257 
512 

1550 

HID 

TA 
TA 
HID 
HID 
TA 

D.S.  Forest  Service 
J.  R.  Rhodes 

L.  R.  Water  Works 
Catherine  Russell 

2  3  5 
3 
3 

T  C 

WKW  record . 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  ArkansaB    2.  HlBslesippl    3.  Ouachita    4.  Red    5.  Saint  Francis    6.  Saline    7.  White 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  baniK.  There  will  bo  no  duplication  of  nuabers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables;   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue, 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5.   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obser- 
vations taken  at  the  present  location. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI Imatologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AU    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record-     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  fron  the  aaounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents, 
Government  Printing  Office.   Washington  25,  D.C. 
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ASHKTILLK:  1936 


ARKANSAS  -  MAY  1956 
WEATHER  SUMMARY 

May  1956  was  one  of  the  hottest  Mays  of  record.  Temperatures  at  many  stations  averaged 
higher  than  in  any  May  since  1902.  Temperatures  at  Little  Rock  averaged  higher  than  in 
any  May  since  1918.     Rainfall  was  deficient  over  most  of  the  State.  \ 

May  1st  was  rainy  and  cool.     Temperatures  remained  in  the  50s  over  much  of  the  State. 
Temperatures  climbed  to  the  60s  and  70s  on  the  2d  and  to  the  80s  on  the  3d.     Warm  weather 
continued  until  the  14th  when  a  cool  air  mass  moved  into  the  State.     Morning  temperatures 
were  in  the  50s  on  the  15th  and  16th  and  afternoon  temperatures  were  mostly  in  the  upper  | 
70s.     Many  stations  over  eastern  and  southern  Arkansas  registered  their  coldest  tempera- 
tures for  the  month  on  the  1st.     Most  stations  in  the  northwestern  part  of  the  State  regis- 
tered their  lowest  minimums  on  the  16th.     Monthly  minimums  ranged  from  40  degrees  at 
Gravette  on  the  1st  to  54  degrees  at  Portland  on  the  1st  and  17th.     Temperatures  climbed 
into  the  upper  80s  on  the  afternoon  of  the  17th  and  into  the  90s  at  most  stations  on  the 
following  days.     Most  stations  registered  their  hottest  temperatures  for  the  month  during 
the  period  18th  to  23d.     Monthly  maximum  temperatures  at  several  stations,  most  of  which 
were  in  a  few  northwestern  counties,  did  not  reach  90  degrees.     Maximums  at  most  stations 
were  in  the  lower  90s.     The  temperature  reached  95  degrees  or  higher  at  a  dozen  stations, 
several  of  which  were  in  the  west  central  part  of  Arkansas.     The  highest  temperature  for 
the  State,  98  degrees,  occurred  at  Subiaco  on  the  18th.     Monthly  mean  temperatures  ranged 
from  68.2  degrees  at  Turnpike  to  75.8  degrees  at  Pine  Bluff.     Monthly  mean  temperatures 
were  higher  than  the  long-term  means  at  all  stations.     Monthly  temperature  departures 
ranged  from  +1.8  degrees  at  Corning  to  +5.4  degrees  at  Perryville.     Most  stations  had 
higher  monthly  mean  temperatures  than  in  any  recent  years. 

Rain  fell  over  most  of  the  State  on  the  1st.     Texarkana  received  the  most  generous  amount, 
2.12  inches.     Rains  on  the  2d  were  more  scattered.     Fair  weather  prevailed  from  the  3d  to 
13th.     A  cold  front  moved  into  the  State  on  the  14th  producing  showers  over  much  of  Arkan- 
sas.    Many  stations  received  more  than  three  inches  of  rain  on  the  14th  and  15th.  Among 
the  larger  amounts  for  the  two-day  storm  were:     Beaver  1  SE ,  5.41  inches;  Berryville  4  NW, 
4.65  inches;  Crystal  Valley,  4.58  inches;  Gravette,  7.84  inches;  Green  Forest,  4.56  inches; 
Harrison,  4.94  inches;   and  Lead  Hill,  5.37  inches.     Fair  weather  returned  on  the  16th  and 
continued  to  the  30th.     A  few  scattered  local  showers  occurred  during  this  period.  Bald 
Knob  received  2.40  inches  on  the  evening  of  the  19th.     Many  other  stations  received  small 
amounts  of  rain.     Showers  became  general  again  on  the  31st.     The  amounts  on  the  31st  were 
generally  small  but  a  few  stations  received  more  than  an  inch  on  that  date.     Monthly  totals 
ranged  from  0.55  inch  at  Shirley  to  11.63  inches  at  Gravette.     Several  stations  in  the  ex- 
treme northwestern  part  of  Arkansas  received  more  than  six  inches  of  rain  during  the  month. 
Many  northwestern  counties  received  more  than  three  inches.     Elsewhere  in  the  State,  the 
rainfall  was  very  unevenly  distributed.     Several  scattered  localities  received  less  than 
two  inches  and  nearby  localities  received  more  than  five  inches.     For  instance,  Stuttgart 
9  ESE  received  1.10  inches  of  rain  during  May  and  Brinkley  received  5.86  inches.  Brinkley, 
Georgetown,  Calico  Rock,  and  several  stations  in  the  northwestern  counties  received  rain- 
fall in  excess  of  their  long-term  means.     Gravette  and  Bentonville  received  more  than  twice 
their  long-term  means.     A  few  scattered  areas  in  southern  and  central  Arkansas  received 
less  than  half  their  long-term  means.     Rainfall  at  Stuttgart  9  ESE  was  only  one-fourth  the 
long-term  mean  for  that  station. 

Most  of  the  State  experienced  delays  in  field  work  early  in  May  because  of  rainy  weather 
and  wet  soils.     Much  was  accomplished,  however,  when  the  skies  cleared  and  the  fields 
dried.     By  the  end  of  the  month,  cotton  chopping  was  general.     There  were  good  stands  in 
most  areas.     Some  thrip  damage  was  reported  but  most  infestations  were  light.     Most  of 
the  rice  acreage  was  planted  but  seeding  lagged  in  some  counties.     The  early  planted 
fields  of  soybeans  were  getting  off  to  a  good  start.     The  small  grain  crop  was  maturing 
rapidly.     Much  had  been  cut  for  hay  and  some  oats  had  been  cut  for  silage.     Little  combining 
was  done.     The  strawberry  harvest  was  about  finished  and  the  boysenberry  harvest  was  about 
to  begin.     Tomatoes  and  peaches  made  good  progress  and  pecans  set  a  good  crop.  Pastures 
were  good  but  some  southern  counties  needed  rain.     Livestock  made  satisfactory  gains. 

STORMS 

Several  localities  in  white  County  sustained  wind  and  hail  damage  on  the  evening  of  the 
19th.     Some  of  the  hailsi-ones  were  1  1/2  inches  in  diameter.     Damage  to  crops  was  estimated 
at  $15,000  and  to  other  property  at  $8,500.     Hail  and  strong  winds  damaged  crops  in  the 
Leachville,  Manila,  and  Burdette  areas,  Mississippi  County,  on  the  afternoon  of  the  23d. 
The  damage  was  estimated  at  $25,000.     On  the  afternoon  of  the  25th,  a  tornado  damaged  two 
houses  in  Desha  County.     Wind  damaged  trees  and  a  wall  under  construction  in  Washington 
County  on  the  early  morning  of  the  31st . 

Lucius  W.  Dye 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Stataon 

Wind  directioD 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relabve   humidity  averagaa 
parcant 

Numbar  of  daya  with  precipitation 

Percent  of 

poaaible 

lunahine 

S 

a 

3 

?  8  i 

•  a 
<  -S  2 

PiavoiliDg 

Paicant  of 
time  from 
prevailing 

1  • 

a  ^3 
£  a 

g  1 
i  J 

1 

&s 

12>30. 

\- 

< 

12:  301- 

Q. 

O 

£> 

01-09 

10-49 

SO- 99 

1.00-1.99 

200 
and  over 
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PINE   BLUFF   CAA  AP 

84.8 

63.5 

74.2 

91 

18  + 

53 

B 

9 

0 

1.80 

0.58 

1 

0.0 

0 

4 

DnrAi-inMTAC  i 

rULMnUINIM^  1 

62. 6 

59.  1 

70.9 

2 

.4 

96 

30 

43 

16 

27 

6 

0 

0 

0 

2..  79 

1.91 

0.0 

0 

PORTLAND  AM 

84.2 

62.9 

73.5 

1 

,9 

92 

19  + 

54 

1  + 

10 

6 

0 

0 

0 

3.  19 

1.51 

0.55 

2 

0.0 

0 

10 

3 

0 

PRESCOTT  AM 

85.7 

51.9 

73.8 

2 

.  3 

94 

20 

50 

18 

12 

0 

0 

0 

2.34 

2.55 

1.36 

2 

0.0 

0 

3 

2 

1 

SAINT   CHARLES  AM 

83.8 

52.  J 

73.4 

92 

24 

50 

20 

H 

0 

1.79 

1.05 

15 

0.0 

0 

3 

1 

SEARCY 

83.  3 

62  .  1 

72.7 

3 

.7 

92 

23 

52 

12 

2 

0 

0 

0 

3.49 

1.03 

0.95 

15 

0.0 

0 

7 

4 

0 

STUTTGART 

86.0 

53.7 

74.9 

4 

.8 

93 

19+ 

52 

10 

1 1 

0 

0 

0 

2.50 

2.13 

1.35 

15 

0.0 

0 

3 

1 

STUTTGART   9  ESE  AM 

82  .  7M 

62  .  5M 

72. 6M 

3 

.  1 

91 

22  + 

51 

28 

6 

0 

0 

0 

1.10 

3.26 

0.55 

15 

0.0 

0 

2 

1 

0 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

81.2 

61.3 

71.3 

91 

30 

47 

25 

2 

0 

0 

0 

3.55 

1.12 

19 

0,0 

0 

6 

3 

1 

WARREN 

86.  8 

63.  1 

75.0 

3 

•  4 

94 

19 

53 

5 

14 

0 

0 

0 

2.73 

1.83 

0.82 

2  5 

0.0 

0 

5 

3 

0 

0WILSON 

84.2 

62.5 

73.4 

3 

.5 

91 

21+ 

49 

11 

5 

0 

0 

0 

1  .59 

2.64 

1.13 

15 

0.0 

0 

3 

1 

1 

WYNNE 

81 .  8 

51.7 

71.8 

2 

.  3 

90 

21 

50 

1  + 

17 

1 

0 

0 

0 

3.49 

0.82 

1.22 

26 

0.0 

0 

5 

3 

^ 

DI V  IS  ION 

73.0 

3.03 

0.0 

Precipitation 


0  DATA  RECEIVED   TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED   IN  DIVISION  MEANS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


eCAt'  LAK.E 
BEAVER  1  Se 
BEECH  GROVE 
BEEDCvlLLE 
BENTOK 


MOUNTAIN  0AM 


:lLE 
CINGS 


COVE 

CROSSETT    7  S 
Cfi'STAL  VALLEV 
CUHHINS  fARM 

DAIS* 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OAftDANELLE 
DC  QL'EEN 

OERMOTT 

DES  ARC 
I  DEVILS  <N08 
I  DUMAS  \ 
I  EAGLE  GAP 

rt   "  "^OAOO  CAA  AP 

-  SPRINGS 
;  SHADE 

-  ^ILLE 

■^VILLE  CAA  AP 

')  FATETTEVILLE  ExP  STA 
\  rLIPPIN  CAA  AP 
IfORDyCE  6  W 
I  FORT   SMITH  MB  AP 
IfT  SXITM  WATER  PLANT 


a  1*4  MILL 


1.7fc 
1.97 


Day  of  month 


.05  1. 

.70 

1.1b 


T  l.li 
.10  1.30 


,b7 

•Ob  1.30 
,iO  1. 
.7b  2,9i 
1.60 
.76  1.22 

.06  l.dl 

.01  1.0<> 
1.10 
2.07 

.20  1.00 
2.0o 
1.40 
T  .90 
.16  2.<>4 

.53  Z.59 


3.  70 
1.2J 
.70 
.77 


2.^0  2.20 


19     20  21 


25    26    27  I  26  I  29 

-M  .10  

,07  T 
.04  .06 


30  I  31 


.06 
1  .48 


•  U  .16 
.16  .06 
.43  .1^ 


GREE'4BRIER 
GREr\ta0O0 

gurc:n  3  E 

HAPD I  SON 

MESCfl  SPRINGS  3  NE 

mECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOP?   3  NE 

HOPPER 
iHORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  HNE 
►WTT  I  G  0AM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
J0NES90R0 
(EO 

LAKE  CITY 

LANGLEY 
;  LEAD  MILL 
|LEE  CREEH 

LEOla 
ITTLc  ROCK  WB  AP 

LITTLE  ROCK  FILTER 
'LOST  CORNER 
LOOANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 

*'ASNOlIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 


3.05 
2.44 
2.94 


2  .  6'<  2  .  30 


2.00 
.40 
.6a  1.95 


•45     .51  .10 

.03  .02 

•03  .06 

T  T 
.tt4 

1.59     .22  .19 


.03  .85 

.0 
.41  T 


Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
MAY  1956 


Day  of  month 


StQtlOD 

Tol 

1  1 

2  1 

3 

4 

5  1  6 

7   1    8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1 

15 

16     17  1  18 

19 

20  21 

22  23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

MARSHALL 

.28 

.09 

1.73 

.01} 

.57 

.24 

■  44 

MARVELL 

.  79 

MELBOURNE 

.03 

.45 

1.95 

.25 

1  .39 

.43 

MENA 

2.25 

T 

•  64 

1.02 

.34 

MONT ICELLO  3  S 

3  •  32 

1.15 

.57 

T 

.10  .10 

.09 

.17 

.65 

.49 

MOROSAY  L   AND  D  NO  8 

.49 

1.36 

.20 

.  1  5 

.10 

.06 

.96 

.  86 

MORR ILTON 

.02 

.31 

1.47 

T 

.64 

MOUNT  IDA 

2.77 

.83 

.02 

1.2B 

.06 

T 

.5S 

MOUNT  MAGAZINE 

3.06 

.50 

.20 

.76 

.60 

I  .00 

MOUNTAIN  HOME 

.09 

1.06 

1.92 

.80 

.58 

.06 

.30 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5.05 

.09 

T 

.42 

2.63 

T 

T 

.79 

.  16 

.60 

.06 

T 

.30 

MOUNTAIN  VIEW   1  W 

.94 

.16 

.42 

1.55 

.05 

.  70 

.06 

.80 

.55 

MULBERRY  6  NNE 

b.lO 

.55 

.  10 

2.78 

.  10 

1  .76 

.  12 

.69 

NARROWS  DAM 

3.29 

.03 

2.00 

.59 

.03 

T 

.67 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

3  .  '•9 

.12 

1  .86 

.  76 

.0  1 

T 

.71 

NATHAN  <*  WNW 

1.47 

1.7J 

T 

.05 

.60 

.14 

NEWHOPE   3  E 

5*  70 

2.  70 

1.65 

.12 

.  35 

1.35 

NEWPORT 

2.83 

.12 

.30 

T 

T 

1.  70 

T 

T 

.06 

.12 

•  06 

NIMROO  DAM 

2.67 

.50 

1.10 

.06 

.  13 

.88 

ODELL 

6.12 

.  51 

.47 

2.03 

.93 

.40 

.  19 

.05 

1.54 

ODEN  2  W 

2  •  87 

.07 

.64 

.02 

1.30 

.05 

,0k 

.75 

OKAY 

1.66 

.21 

T 

.42 

.75 

OSCEOLA 

1.66 

.19 

.06 

.90 

.18 

.20 

.  13 

OWENSVlLLE 

2.46 

.04 

.90 

1.  10 

T 

.42 

OZARK 

3.83 

.47 

.  11 

l.2tj 

.15 

.  79 

■  34 

.69 

OZONE 

<t.&8 

.42 

.24 

2.28 

.04 

.  96 

.09 

.53 

.43 

.65 

PARAGOULD 

.  12 

.  13 

.91 

.04 

.48 

.02 

.  12 

.03 

.  12 

PARIS 

ii.30 

.32 

.02 

.  95 

.11 

.06 

1  -25 

1.70 

PARKIN 

2.84 

.12 

.13 

.03 

1.15 

•  1  3 

.26 

PARKS 

2.55 

.4  7 

.82 

.38 

.db 

PERRYVILLE 

.52 

1.39 

.01 

.58 

PINE  BLUFF 

2*26 

.13 

.69 

.01 

1.22 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

i.ao 

.68 

.16 

.64 

.32 

PINE  RIDGE 

3.02 

.04 

.65 

1.48 

.  1 1 

.  15 

.02 

.68 

POCAHONTAS  1 

2.79 

.01 

• 

2.00 

.04 

.  18 

* 

.25 

.20 

PORTLAND 

3.  19 

.35 

.65 

.50 

.20 

.bO 

T 

.31 

.23 

.05 

■10  .10 

.10 

PRESCOTT 

2*34 

.28 

1  .36 

.02 

.56 

1.21 

•  09 

.0  1 

RATCLIFF 

3.68 

.  34 

1.09 

•  16 

* 

1  .04 

RISON 

2.07 

.05 

.95 

.91 

ROGERS 

7.95 

.19 

T 

2.17 

2.20 

.08 

1.63 

.76 

.16 

.  76 

RUSSELLVILLE 

2.17 

.44 

.03 

1.00 

*08 

.21 

T 

.07 

.49 

SAINT  CHARLES 

1.79 

.07 

.23 

.20 

.06 

1  .06 

•  15 

.01 

.04 

SAINT  FRANCIS 

2.12 

T 

.06 

T 

.15 

1 .  3b 

.30 

SALEM 

.04 

2.13 

.05 

.93 

1  .00 

1.15 

•  56 

SEARCY 

3.49 

.10 

.58 

.  95 

.69 

.  70 

.  1  7 

,08 

.  19 

SHERIDAN  TOWER 

2.58 

.78 

.30  .65 

.85 

SHIRLEY 

.55 

.  18 

T 

.28 

.09 

SI  LOAM  SPRINGS 

3.31 

1.33 

2.02 

2.  12 

1  .05 

5PARKMAN  <.  E 

1.75 

.15 

1.10 

.40 

•  10 

STAMPS 

2.67 

.47 

1  .90 

.24 

.06 

T 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

3.07 

.62 

1.07 

.43 

.95 

STUTTGART 

2.50 

.05 

.65 

.05 

1.  35 

.05 

.40 

STUTTGART  9  ESE 

li  10 

.05 

.38 

.07 

.55 

T 

SUBIACO 

3.  50 

.35 

.06 

1.00 

•  69 

1.4a 

SUGAR  GROVE 

2  68 

.20 

.03 

.60 

1.05 

TAYLOR 

3.79 

.94 

2.23 

.51 

TEXARKANA  WB  Ap  R// 

3.03 

2.12 

.04 

.01 

T 

.43 

T 

.43 

TURNPIKE 

3.90 

.37 

.24 

2.0J 

.05 

.41 

.60 

WALDRON 

3.39 

.36 

.02 

.  lU 

1.16 

1.35 

.32 

WALNUT  GROVE 

2.73 

.12 

T 

.30 

1.25 

.52 

.13 

.30 

.11 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

3.65 

.08 

T 

T 

.74 

.  97 

U  12 

.39 

.18 

.04 

.11 

T 

T 

.02 

WARREN 

2.73 

.74 

.  70 

.01 

T 

T 

.17 

.82 

.02 

.06  .03 

T 

WASHITA 

3.  90 

1.60 

1.50 

.79 

.60 

WHITE  ROCK 

8.  n 

.02 

.  52 

.23 

4.00 

1.92 

.  12 

.51 

WHITECLIFFS 

2.63 

.20 

1.20 

.40 

.35 

T 

.4tt 

WILSON 

1  .  59 

.  12 

1 .13 

.  34 

WYNNE 

3.49 

.  11 

.03 

1.11 

.81 

.21 

1.22 

.55'' 

YELLVILLE 

6.31 

.  14 

.58 

2.03 

.29 

1.32 

1  .40 

DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
H»y  1956 


Station 

Day 

01  Month 

* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALUM  FOR< 

MAX 
MIN 

59 
50 

73 
51 

80 
54 

83 
56 

84 
57 

86 
06 

86 
63 

86 
55 

66 
60 

65 

86 
70 

86 
67 

64 
69 

63 
68 

75 
61 

77 
54 

89 
57 

96 
58 

91 
56 

91 
60 

90 
60 

69 
63 

'10 
63 

74 
60 

60 
69 

68 
60 

08 
65 

89 
65 

90 
65 

69 
67 

67 
63 

04.5 
60.  7 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

5a 

54 

78 
57 

81 
56 

84 

57 

88 

57 

87 
65 

90 
65 

62 
61 

89 
60 

64 
69 

67 
71 

87 
67 

88 
69 

67 
66 

81 
60 

76 
54 

89 
52 

92 
59 

92 
61 

92 
63 

92 
64 

90 
62 

91 

62 

87 
66 

75 
62 

89 

63 

89 
68 

87 
68 

94 
66 

89 
66 

87 
66 

86.9 
62.6 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

59 
53 

75 
57 

83 
57 

85 
57 

86 
59 

86 
64 

90 
65 

84 
63 

90 
64 

66 
69 

69 
68 

66 
69 

89 
71 

89 
70 

83 
63 

82 
50 

90 
53 

93 
56 

95 
58 

93 
59 

93 
63 

94 

64 

65 
59 

87 
63 

87 
63 

89 
64 

89 
67 

90 
72 

90 
66 

67 
69 

85 
67 

66.8 
62.6 

BALO  KN03 

MAX 
MIN 

58 
51 

68 
57 

78 
53 

76 

55 

85 
58 

85 
67 

65 
62 

85 

58 

76 
56 

83 
56 

85 
72 

86 
65 

86 
70 

85 

70 

71 
62 

75 
53 

85 
52 

86 

60 

36 
60 

89 
61 

87 
62 

90 
61 

66 

68 
63 

71 
59 

84 
60 

86 
68 

88 
69 

89 
65 

90 
64 

88 
66 

61.9 
61.0 

BATESVILLE  LIVESTOCIC 

MAX 
MIN 

62 
43 

63 
46 

75 
49 

81 
51 

83 
49 

86 
61 

68 
59 

87 
49 

62 
52 

79 
65 

82 
70 

85 
67 

86 
69 

87 
64 

73 
56 

71 

43 

76 
50 

90 
49 

87 
60 

86 
57 

87 
67 

91 
65 

89 
61 

90 
65 

72 
60 

68 

53 

84 
65 

85 
65 

86 
63 

89 
66 

90 
62 

81.9 
57.1 

baiesville  l  and  0  NO  1 

MAX 
MIN 

60 
A8 

75 
57 

81 
54 

80 
53 

87 
50 

87 
67 

85 
61 

81 

53 

S3 

53 

83 
70 

85 
73 

66 
71 

87 
72 

65 
67 

74 

59 

74 
45 

68 
53 

68 
52 

87 
60 

87 
61 

90 
60 

90 
63 

90 
61 

77 
59 

64 

55 

84 
60 

86 
65 

88 
67 

88 
68 

89 
66 

66 
66 

83.  1 
60.3 

BENTON 

MAX 
MIN 

59 
52 

71 
56 

79 
53 

83 
54 

87 
61 

36 
65 

89 
63 

79 
59 

86 
57 

82 
70 

86 
71 

86 
67 

87 
70 

85 
66 

75 
64 

76 
52 

88 
52 

83 
57 

90 
58 

88 
65 

89 
61 

87 
60 

88 
60 

81 
63 

79 
61 

86 
6 1 

87 
67 

66 
69 

88 

88 

8! 

63.6 
61.7 

BENTONV ILLE 

MAX 
MIN 

60 
51 

68 
54 

81 
47 

83 
53 

85 
59 

88 
61 

84 

55 

85 

56 

66 

63 

84 

67 

79 
69 

81 

69 

67 
71 

79 
53 

73 
52 

75 

43 

86 
56 

89 

53 

89 

63 

89 
61 

68 

63 

88 

62 

85 
61 

63 

52 

71 
53 

80 
61 

84 
61 

85 
61 

86 
66 

68 
65 

78 

69 

61.5 
56.7 

BLVTHEVILLE 

MAX 
MIN 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

62 
5* 

76 
55 

34 
57 

85 
57 

90 
63 

90 
56 

89 
59 

64 
60 

90 
64 

88 
70 

88 
70 

89 
68 

90 
72 

86 
74 

80 
59 

79 
49 

68 
51 

94 
66 

95 
64 

93 
64 

92 
60 

91 
61 

93 
60 

82 
65 

71 
56 

87 
63 

86 
63 

89 
63 

96 
71 

91 
70 

80 
64 

86.5 
61.9 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

62 
51 

68 
59 

78 
54 

82 
57 

84 
60 

86 
63 

77 
58 

84 
58 

62 
67 

86 

70 

85 

70 

66 
71 

86 
72 

74 
64 

75 
54 

86 

57 

87 
59 

66 
59 

86 
62 

90 
65 

83 
65 

92 
63 

87 
56 

85 
68 

67 
63 

87 
67 

90 
66 

89 
68 

87 
66 

83.7 
62.  3 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

62 
53 

64 

55 

75 
55 

83 
55 

87 
59 

91 
64 

90 
64 

91 
63 

82 
61 

92 
69 

87 
70 

92 
68 

92 
71 

92 
65 

92 
65 

75 
53 

60 
55 

90 
56 

93 
62 

94 
62 

93 
63 

93 
65 

90 
61 

92 
63 

86 
63 

68 
59 

90 
67 

90 
68 

90 
66 

91 
66 

91 
69 

87.0 
62.5 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

66 
54 

59 
55 

75 
54 

83 
56 

84 
61 

88 
64 

88 

58 

88 
61 

83 
63 

89 
66 

86 
67 

87 
64 

88 
70 

69 
70 

84 

59 

76 
49 

79 
52 

68 
57 

93 
60 

93 
63 

91 
59 

90 
60 

90 
62 

91 
64 

69 
57 

76 
57 

87 
66 

66 
66 

88 
66 

90 
66 

90 
63 

64.3 
60.9 

CLARHSVILLE 

MAX 
MIN 

66 
54 

77 
56 

82 
54 

84 

55 

87 
59 

88 
66 

89 
60 

85 
60 

88 
61 

86 
69 

84 
71 

86 
66 

90 
64 

85 
67 

85 
60 

77 
49 

88 
50 

91 

55 

94 
64 

91 
63 

92 
61 

91 
60 

90 
61 

87 
60 

71 
57 

87 
61 

69 
66 

87 
68 

90 
66 

93 
67 

87 
63 

86.1 
61.0 

CONWAY 

MAX 
MIN 

60 
53 

72 
55 

80 
54 

83 
56 

85 
59 

86 
58 

89 
64 

84 
58 

87 
56 

85 
68 

86 

72 

66 
71 

68 
70 

86 
73 

76 
66 

76 

52 

38 
55 

89 
57 

90 
60 

89 
62 

91 
63 

89 
61 

92 
62 

87 
63 

75 
60 

36 
68 

68 
69 

87 
70 

90 
66 

90 
69 

87 
66 

84.  7 
62.5 

CORNING 

MAX 
MIN 

56 
46 

62 
5 

72 
56 

79 
56 

72 
57 

86 
66 

85 
66 

76 
48 

74 

55 

83 
67 

85 
70 

87 
71 

68 
71 

89 
68 

70 
57 

68 

49 

72 
59 

87 
57 

62 
67 

84 

58 

62 
64 

90 
67 

37 
65 

32 
53 

64 

52 

70 
59 

82 
66 

86 
66 

86 
67 

89 
69 

91 
66 

79.5 
60.9 

CROSSETT   7  5 

MAX 
MIN 

66 
55 

70 
61 

77 
57 

82 

52 

84 

59 

85 
65 

90 
59 

80 
66 

87 
58 

86 
66 

88 
71 

89 
68 

88 
71 

90 
72 

87 
66 

79 
51 

90 
50 

93 
56 

93 

57 

92 

68 

92 
62 

90 
59 

92 
60 

88 
62 

84 
66 

89 
64 

90 
67 

90 
69 

89 
66 

87 
62 

89 
64 

66.3 
61.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

63 
50 

69 

58 

79 
55 

83 
55 

83 
60 

85 
66 

88 
60 

85 
60 

85 
59 

84 

65 

88 
70 

88 
69 

89 
68 

69 
69 

77 
66 

75 

55 

66 

55 

89 
60 

91 

60 

90 
66 

91 
64 

90 
63 

90 
64 

88 
64 

38 
64 

66 
64 

88 
63 

89 
68 

90 
66 

90 
66 

86 
68 

85.2 
62.6 

OARDANELLE 

MAX 
MIN 

64 
54 

74 

56 

83 
56 

83 
58 

87 
62 

87 
68 

87 
63 

85 
60 

87 
62 

86 
71 

85 
70 

87 
69 

89 
71 

67 
75 

77 
61 

77 
53 

87 
55 

90 
69 

93 
64 

91 
64 

91 
67 

90 
65 

91 
65 

86 
64 

72 
58 

87 
63 

86 
68 

86 
69 

89 
70 

90 
70 

86 
65 

85.2 
63.7 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

59 
53 

79 
56 

86 
59 

36 
57 

88 
59 

87 
64 

93 
58 

85 
63 

90 
62 

85 
63 

89 
62 

89 
62 

89 
66 

87 
69 

80 
61 

86 
50 

92 
51 

96 
66 

96 
56 

93 
59 

91 
60 

90 
60 

90 
59 

88 
60 

87 
61 

90 
64 

90 
66 

90 
68 

93 
68 

90 
66 

82 
62 

87.6 
60.7 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

55 
45 

60 
50 

67 
51 

79 

53 

82 
54 

85 
61 

86 

60 

67 
54 

79 
54 

84 

63 

88 
62 

66 
64 

87 
68 

37 
68 

87 
61 

74 
49 

76 
54 

87 
54 

89 
60 

89 
60 

90 
62 

91 
62 

91 
61 

92 
59 

70 
53 

72 
55 

85 
65 

89 
64 

88 
64 

90 
64 

90 
65 

82.7 
56.7 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

63 
47 

70 
51 

78 
54 

81 
60 

81 

57 

82 
63 

84 
62 

79 
51 

60 
58 

79 
63 

76 
64 

80 
64 

S3 
64 

77 
58 

66 
53 

75 
49 

86 

55 

84 
61 

84 

63 

84 

58 

64 
66 

83 
63 

80 
58 

SO 
50 

65 
50 

77 
68 

79 
63 

77 
64 

61 
65 

82 
66 

60 
57 

78.8 
58.5 

DUMAS  1 

MAX 
MIN 

64 
53 

-  70 
62 

80 
59 

83 

57 

86 
53 

86 
66 

66 
63 

85 
63 

69 
57 

87 
65 

88 
72 

92 
69 

92 
71 

93 
69 

77 
65 

77 
54 

90 
53 

94 

59 

94 

66 

94 

59 

95 
65 

95 
66 

95 
62 

95 
66 

66 
67 

86 
65 

90 
69 

91 
69 

91 
67 

92 
67 

89 
67 

87.5 
63.1 

EL   DORADO   CA4  AP 

MAX 
MIN 

68 
54 

72 
60 

79 
59 

85 
54 

86 
62 

88 
66 

89 
63 

82 
71 

88 
60 

84 
67 

88 
70 

88 
68 

87 
69 

88 
71 

74 
59 

78 
53 

87 
53 

91 

59 

92 
69 

91 
60 

90 
66 

87 

6a 

S9 
68 

86 
66 

86 
66 

91 
66 

90 
68 

90 
69 

90 
67 

89 
65 

81 
68 

85.6 
63.3 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
51 

76 
54 

31 
49 

60 

55 

85 

59 

87 
64 

83 
59 

88 
55 

64 
63 

82 
66 

79 
69 

85 
69 

87 
66 

81 
53 

69 
53 

75 
46 

65 
61 

89 
55 

69 
64 

90 
60 

66 
68 

87 
66 

86 
65 

65 
49 

68 
53 

76 
61 

62 
66 

82 
67 

85 
66 

87 
67 

81.5 
60.  1 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

66 
53 

69 
54 

81 
49 

82 
55 

84 
61 

86 
65 

84 

57 

83 

58 

85 
64 

63 
68 

79 
68 

64 
69 

87 
68 

80 
55 

72 
53 

75 
46 

65 
60 

88 

56 

89 
69 

88 
60 

67 
67 

87 
65 

86 

66 

66 

62 

70 
66 

60 
63 

83 
66 

64 
66 

85 
69 

87 
69 

79 
60 

81.4 
60.9 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

MAX 

MIN 

61 

53 

71 
55 

80 
47 

81 
51 

82 
60 

84 

62 

85 
54 

81 

59 

84 
68 

62 
69 

61 
70 

84 

70 

86 
70 

61 
56 

70 
50 

75 

85 
57 

66 

52 

89 
60 

88 

55 

86 
62 

35 
63 

85 

62 

65 
64 

69 
58 

79 
61 

82 
64 

82 
64 

84 
69 

85 

70 

75 
53 

60.4 
59.4 

FAYETTEVILLE    EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 
51 

69 
52 

78 
48 

SO 
51 

82 
58 

64 
65 

84 

55 

82 

55 

85 

62 

63 
64 

81 
67 

84 
67 

87 
67 

63 
52 

69 
51 

72 
43 

83 
57 

65 
52 

87 
69 

86 

59 

85 
64 

35 
64 

S3 
64 

65 
49 

69 

62 

79 
61 

81 
66 

82 
65 

83 
66 

65 
67 

82 
58 

80.4 
58.7 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

59 
48 

75 
55 

82 
49 

80 
56 

86 

52 

89 
63 

85 
58 

77 

55 

35 
61 

85 

70 

86 
73 

88 
66 

90 
71 

77 
57 

72 
57 

75 

45 

86 
54 

89 

51 

86 
65 

69 
61 

90 
60 

90 
63 

88 
61 

62 
48 

61 

52 

33 
60 

86 

66 

66 
66 

86 
66 

90 
66 

60 
59 

82.  1 
59.2 

FORDYCE   6  W 

MAX 
MIN 

FORT  SMITH  W8  AP 

MIN 

58 
55 

75 
56 

83 
57 

85 
58 

68 
62 

89 
65 

68 
60 

83 
62 

91 
63 

86 
68 

67 
70 

69 
67 

92 
73 

63 
69 

76 
59 

79 

52 

89 
56 

96 
56 

96 
63 

92 
64 

91 
62 

91 
62 

90 
63 

69 
60 

68 
58 

87 
63 

S8 
66 

88 
67 

91 
67 

90 
70 

79 
64 

85.1 
62.5 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

MAX 
HIN 

67 

53 

76 
54 

80 
50 

82 
53 

85 

59 

65 
63 

87 

53 

85 
60 

67 
62 

85 
67 

83 
68 

66 
69 

88 
62 

86 
61 

76 
56 

76 
43 

88 
47 

69 
60 

92 
56 

86 
64 

68 
67 

87 
59 

87 
65 

64 
58 

68 

55 

83 
60 

85 
65 

64 

65 

86 
67 

68 
62 

86 
61 

83.6 
59.2 

GILBERT 

MAX 
MIN 

65 
46 

76 
55 

84 
50 

63 
51 

86 
51 

68 
61 

66 

55 

83 
55 

85 

55 

65 
70 

87 
73 

88 
70 

91 
72 

83 
61 

72 
61 

76 
45 

67 
49 

89 
62 

87 
59 

90 
66 

69 
65 

90 
59 

90 
69 

65 
66 

67 
53 

84 

63 

87 
60 

86 
62 

91 
63 

92 
63 

05 
64 

S3. 8 
68.6 

GRANNIS 

MAX 
MIN 

77 
50 

76 
52 

81 
57 

83 
57 

83 
58 

84 
59 

87 
60 

SO 
62 

85 
61 

80 
61 

82 
66 

84 
67 

83 
66 

^6 
69 

72 
55 

78 
54 

66 
53 

87 
52 

89 

52 

87 

59 

88 
61 

65 
60 

86 
60 

77 
64 

31 
61 

86 
61 

85 
66 

84 

66 

67 
66 

63 
66 

78 
62 

82.9 
60.2 

6RAVETTE 

MAX 
MIN 

67 
40 

68 
54 

81 
49 

81 

53 

83 
60 

86 
62 

83 
56 

34 

55 

85 
62 

83 
67 

80 
68 

84 
69 

85 
68 

SO 
53 

72 
51 

75 
42 

85 
55 

36 
53 

86 
67 

87 
68 

85 

65 

66 

63 

86 
61 

63 

49 

71 
52 

SO 
61 

a2 

64 

84 

64 

64 

65 

86 
66 

75 

59 

80.  7 
58.4 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 
HIN 

HARRISON 

MAX 
MIN 

64 
45 

74 
51 

82 
46 

79 

86 
46 

68 
62 

64 

58 

80 
55 

84 

59 

83 
67 

81 

62 

85 
67 

as 

69 

61 
53 

71 
55 

75 

4  3 

86 

59 

38 
62 

SS 
62 

85 
60 

90 
59 

68 
69 

87 
56 

62 
46 

62 
61 

80 
57 

S5 
61 

85 
62 

68 
66 

90 
62 

80 
62 

61.6 
57.5 

HELENA 

MAX 
MIN 

67 

52 

71 
60 

80 
59 

as 

57 

82 
58 

83 
68 

87 
62 

81 

60 

S3 
60 

85 
65 

90 
70 

89 
70 

68 
70 

86 
72 

60 
67 

75 

57 

87 
58 

92 

92 

90 

93 

92 

93 

85 

84 

86 

67 

88 

90 

69 

85 

65.3 
64.4 

HOPE    3  NE 

MAX 
MIN 

61 
51 

60 

53 

75 

57 

81 

58 

85 
61 

85 
64 

86 
64 

89 
61 

60 
61 

69 
66 

84 

70 

88 
69 

87 
71 

68 

70 

87 
63 

75 
55 

79 
57 

89 

60 

92 
61 

93 
62 

91 
65 

90 
66 

88 
65 

90 
64 

SO 
63 

84 
63 

69 
67 

89 
66 

90 
66 

66 
66 

84.4 

62.9 

S*«  r«f*r«i»c*  BOI**  folloviBf  Stfttlon  lBd*i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HOI    SPRINSS    1  NNE 

MAX 

MIN 

58 
5  2 

74 

56 

82 
56 

86 
60 

84 
62 

37 

6  7 

91 
66 

•  88 
59 

88 
62 

85 
69 

87 
70 

87 
69 

87 
7  1 

85 
67 

78 
61 

80 
54 

91 

63 

93 
61 

94 
68 

91 

65 

91 

63 

89 
60 

91 
60 

86 

63 

85 
60 

89 
60 

89 
69 

90 
70 

91 
67 

90 
68 

87 
65 

86.3 
63.3 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

61 
A6 

70 
57 

77 
55 

75 
56 

86 
55 

89 
67 

82 
55 

76 
5  1 

82 
57 

85 
65 

87 
68 

87 
70 

88 
70 

74 
65 

72 
58 

76 

51 

88 
58 

87 

58 

88 
63 

85 

62 

91 
65 

90 
68 

91 
66 

71 
56 

69 
55 

84 
61 

83 
64 

90 
66 

91 
66 

91 
69 

84 
68 

82.4 
61.1 

KEO 

MAX 
MIN 

60 
52 

66 
57 

77 
53 

82 
57 

84 

59 

85 
68 

38 
64 

78 

59 

85 
59 

85 
66 

89 
70 

88 
69 

89 
69 

87 
71 

75 
65 

75 

52 

89 
55 

38 
59 

92 
61 

89 
63 

91 
64 

89 
63 

91 
63 

76 

62 

74 
59 

89 
61 

90 
68 

90 
63 

91 
65 

90 
66 

85 
67 

84.  1 
62.2 

LEAD  HILL 

MIN 

60 
'tS 

75 
56 

63 
4  7 

81 

52 

87 
50 

89 

59 

85 
56 

79 
56 

85 
61 

85 
63 

83 
72 

88 
65 

95 
66 

81 
55 

73 
57 

77 
41 

87 
5  1 

39 

49 

37 

62 

90 
62 

90 

57 

89 
56 

89 
57 

66 
49 

62 
53 

82 
53 

85 
60 

88 
66 

90 
65 

81 
63 

81 
63 

32.6 
57.0 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAX 
MIN 

58 
53 

67 
57 

77 
56 

82 

59 

85 
61 

85 
68 

90 
62 

78 

59 

87 
61 

84 

69 

88 
73 

87 
71 

88 
72 

84 
68 

74 
59 

77 

58 

39 
58 

90 
65 

92 
65 

90 
65 

92 

67 

90 

67 

92 

67 

73 

63 

72 
60 

87 
63 

89 
69 

88 
69 

91 
67 

90 
69 

82 
67 

83.8 
54.  1 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
MIN 

63 
51 

78 

59 

78 
55 

83 
54 

85 
61 

87 
64 

90 
62 

80 
62 

90 
62 

85 
69 

89 
70 

68 

38 
70 

89 
70 

84 
62 

78 
49 

88 
55 

91 
56 

93 
■60 

91 
61 

91 
64 

88 
63 

90 
63 

88 
64 

88 
63 

89 
62 

90 
63 

90 
64 

92 
65 

91 
65 

90 
64 

86. 6« 

61.9 

MALVERN 

MAX 
MIN 

59 
53 

74 

53 

82 
55 

86 
55 

87 
51 

87 
61 

91 
63 

82 
61 

89 
58 

90 
63 

88 
72 

87 
68 

88 
70 

88 
70 

79 
64 

80 
52 

38 
53 

92 
53 

92 
59 

90 
65 

91 
62 

89 
68 

90 
61 

89 
64 

83 
61 

88 
62 

88 
70 

90 
70 

91 
64 

90 
65 

87 
65 

86.3 
61.6 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

64 

43 

74 

56 

84 

50 

32 
52 

85 
5  1 

91 

51 

85 
61 

80 

84 

85 
70 

85 

70 

88 
69 

89 
65 

38 
58 

71 

73 

87 
48 

89 
50 

85 

84 

59 

36 
59 

90 
58 

87 

59 

69 
51 

63 
54 

81 
59 

87 
65 

85 
65 

90 
65 

91 
65 

32.7 
57.6 

MARIANNA   2  S 

MAX 
MIN 

64 

50 

67 
59 

78 
55 

82 
55 

83 
60 

35 
67 

86 
63 

83 
58 

83 
58 

84 
64 

87 
69 

89 
68 

83 
66 

89 
70 

81 
63 

73 

53 

85 
55 

88 
63 

88 
63 

87 
62 

90 
67 

88 
65 

90 
62 

86 

62 

78 
59 

37 
66 

90 
66 

39 
66 

90 
67 

91 
66 

87 
61 

84.4 
62.2 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

63 

48 

68 
58 

77 
54 

76 
54 

86 
57 

83 
68 

82 
64 

73 

53 

85 

59 

86 
66 

89 
69 

89 
69 

89 
71 

35 
70 

75 
59 

71 

53 

86 
55 

87 
57 

86 
61 

84 

62 

90 
64 

90 
66 

39 
63 

75 
56 

73 
55 

64 
64 

88 
66 

88 
66 

90 
66 

91 
68 

35 
68 

82.8 
61.6 

MARSHALL 

MIN 

63 
49 

75 

53 

82 
50 

80 
54 

84 

56 

85 
67 

85 
60 

80 
54 

84 
54 

82 
59 

83 
69 

34 
69 

36 
67 

03 
61 

70 
57 

75 
44 

85 
56 

33 
51 

35 
65 

88 
60 

87 
66 

88 
60 

89 
66 

67 
57 

68 
51 

84 
61 

83 
66 

87 
68 

89 
70 

85 
62 

81.6 
59.4 

MENA 

MAX 
MIN 

58 

52 

75 

55 

80 
56 

84 

58 

85 

56 

85 
66 

35 

59 

84 
61 

85 
63 

82 
67 

83 
68 

85 
69 

35 
70 

81 
70 

75 
58 

80 
54 

87 
58 

90 

59 

91 

65 

38 
67 

87 
67 

85 
65 

87 
64 

80 
63 

76 
58 

86 
63 

85 
63 

86 
68 

38 
70 

85 
69 

73 
62 

32.9 
62.9 

HONTICELLO    3  S 

MAX 
MIN 

65 
52 

71 

59 

79 
57 

82 
54 

83 
53 

85 
67 

89 
59 

84 

62 

85 

84 

65 

87 
70 

87 
68 

88 
70 

89 
71 

83 
67 

76 
47 

88 
56 

92 
57 

92 

66 

90 
66 

90 
65 

90 
64 

91 
61 

69 
61 

88 
63 

87 
65 

90 
68 

88 
70 

89 
68 

39 
65 

83 
65 

35.7 
62.5 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

60 
53 

73 
55 

80 
54 

83 
57 

86 
58 

87 
67 

89 
65 

35 
56 

86 
60 

85 
72 

87 
74 

86 
70 

87 
70 

84 
72 

76 
62 

76 
55 

89 

55 

89 
57 

90 
62 

90 
60 

90 
64 

89 
62 

91 
62 

84 
61 

74 

59 

37 
60 

88 
70 

88 
69 

90 
67 

91 
67 

85 
65 

84.7 
62.6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

60 
54 

72 
55 

84 
56 

86 
54 

86 
55 

86 
66 

89 
59 

39 
60 

87 
60 

83 
62 

80 
60 

86 

70 

87 
69 

83 
71 

74 

60 

79 
49 

89 
58 

91 
60 

92 
57 

91 
57 

89 
60 

87 
60 

89 
57 

87 
64 

80 

60 

87 
59 

87 
68 

87 

67 

39 
70 

88 
71 

87 
63 

84.9 
61.0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MJN 

65 
43 

66 
5  1 

76 
55 

30 
58 

78 
58 

79 
62 

79 
64 

72 
55 

79 
60 

75 
61 

75 
56 

78 
64 

78 
64 

82 
65 

70 
54 

70 
55 

81 
58 

81 
65 

85 
67 

83 
60 

82 

67 

82 
67 

83 
69 

72 
54 

68 
49 

78 
59 

79 
65 

76 

62 

80 
68 

81 
67 

75 
56 

77,0 
59.9 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 
MIN 

69 
52 

75 
60 

81 
57 

82 
55 

85 
54 

88 
63 

85 
64 

75 
54 

83 
62 

84 
69 

84 
71 

86 
69 

87 
70 

82 
56 

70 
56 

74 
49 

86 
59 

86 
54 

84 
54 

87 
61 

88 
63 

37 
67 

86 
64 

65 
45 

61 

52 

31 

59 

64 
64 

85 
64 

86 
66 

88 
67 

84 
69 

81.5 
60.3 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  EN6 

MAX 
MIN 

67 
45 

59 
48 

75 
50 

83 
57 

78 
55 

85 
61 

87 
62 

85 
55 

78 
54 

83 
66 

83 
71 

84 
66 

35 
69 

87 
62 

62 
57 

74 

43 

75 
56 

86 
51 

36 
64 

83 
62 

86 
59 

89 
63 

88 
60 

87 
53 

61 
46 

63 
52 

81 
63 

84 
65 

84 
65 

87 
66 

89 
64 

80.  1 
58.4 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

60 
53 

60 
54 

76 
53 

84 

55 

87 
55 

85 

59 

87 
57 

92 
62 

81 

57 

83 
64 

85 
66 

88 
66 

39 
67 

90 
66 

85 
63 

80 
48 

83 
48 

90 
59 

94 
56 

93 
57 

91 
53 

91 

57 

89 
57 

90 
63 

81 
62 

86 
62 

88 
63 

89 
64 

90 
65 

91 
61 

88 
64 

85.5 
59.4 

NASHVILLE   PEACH  SU6STA 

MAX 
MIN 

60 
50 

58 
51 

77 
55 

81 

56 

84 

60 

84 
61 

83 
58 

39 

59 

81 

60 

87 
65 

83 
63 

86 
65 

88 
66 

87 
66 

84 
60 

77 
54 

80 
53 

87 
58 

90 
59 

91 

59 

89 
61 

88 
62 

86 
58 

83 
63 

79 
59 

85 
61 

37 
65 

87 
67 

88 
65 

89 
62 

87 
62 

83.5 
60.  1 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

62 
48 

72 
56 

82 
52 

80 
53 

90 
53 

39 
66 

86 
64 

80 
5J 

86 

59 

37 
65 

38 

70 

89 
66 

89 
69 

85 
66 

73 
58 

76 
49 

89 
54 

90 
55 

89 
61 

89 
60 

93 
63 

92 
62 

92 
61 

73 

58 

70 
55 

89 
59 

68 
65 

90 
67 

93 
65 

94 
66 

87 
65 

84.  9 
60.0 

NIMROO  DAM 

MAX 
MIN 

63 
50 

58 
53 

75 
52 

83 
56 

86 
58 

38 
63 

87 
61 

89 
58 

85 
60 

88 
71 

85 

70 

88 
66 

86 

70 

87 
71 

84 
61 

76 
50 

79 
54 

92 
62 

93 
61 

92 
60 

91 
61 

90 
61 

92 
62 

77 
58 

77 
57 

89 
67 

90 
67 

89 
66 

91 
67 

92 
64 

84.7 
61.3 

OUAY 

MIN 

58 
52 

77 
57 

83 
59 

87 
59 

87 
61 

86 

66 

90 
67 

90 
63 

90 
64 

87 
70 

89 
67 

90 
69 

89 
70 

89 
70 

79 
63 

31 

53 

91 

55 

93 
58 

93 
61 

92 
62 

9  1 
64 

88 
64 

90 
62 

88 
66 

88 
68 

90 
65 

89 
68 

90 
70 

91 
69 

89 
67 

38 
65 

87.2 
63.  7 

OZARK 

MAX 
MIN 

66 
49 

76 
53 

81 

55 

84 

57 

86 
61 

37 
67 

88 
60 

83 
60 

87 
66 

85 
69 

85 
70 

86 
67 

89 
69 

84 
69 

78 
61 

78 

49 

88 

52 

90 
57 

92 
63 

95 
64 

91 

62 

90 
60 

90 
61 

80 
62 

69 
58 

37 

65 

86 
65 

86 

68 

89 
70 

90 
64 

82 
62 

84.3 
61.8 

PARAGOULO 

MAX 
MIN 

62 
48 

71 

58 

79 
53 

76 
53 

85 

52 

83 
67 

80 
61 

76 

50 

84 

56 

85 
66 

35 
68 

85 
68 

86 
63 

84 
64 

69 
57 

71 
41 

86 
57 

37 
56 

87 
60 

35 
60 

88 
66 

83 
66 

36 
63 

71 
53 

68 
55 

32 
62 

85 
65 

86 
66 

89 
65 

89 
66 

83 
68 

31.4 
59.8 

PARIS 

MAX 
MIN 

66 
54 

79 
55 

84 
55 

86 

56 

90 
59 

90 
64 

90 
60 

86 
60 

90 
59 

87 
70 

85 
70 

90 
65 

91 
71 

85 
72 

76 
59 

79 

49 

86 
51 

93 
55 

95 
62 

94 

61 

92 
61 

92 
65 

91 
61 

85 
62 

71 
56 

90 
60 

90 
67 

90 
65 

93 
63 

92 
68 

88 
63 

87.0 
61.4 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

61 

53 

73 
51 

80 
53 

81 

53 

86 

55 

90 
66 

91 

63 

73 
56 

89 
58 

85 
72 

89 
73 

83 
69 

89 
65 

86 
73 

78 
60 

79 
53 

86 
50 

93 
49 

93 
50 

94 
64 

93 
60 

92 
63 

90 
60 

71 
59 

72 
60 

86 
63 

87 
64 

89 
64 

91 
68 

93 
69 

86 
64 

85.  1 
60.  7 

PINE  BLUFF 

MIN 

60 
53 

70 
59 

81 

57 

85 

59 

86 

63 

88 
68 

91 
66 

88 
63 

88 
63 

85 

68 

90 
73 

89 
70 

89 
71 

88 
71 

76 
67 

79 
55 

90 
58 

93 
63 

93 
65 

91 
68 

92 
69 

91 

67 

93 
66 

81 
65 

63 
63 

90 
66 

91 
71 

91 

71 

93 
68 

92 
68 

82 
66 

86.4 
65.2 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

MAX 
MIN 

61 

53 

71 

58 

79 
57 

84 

57 

85 

62 

85 
69 

88 
64 

79 
61 

85 
61 

83 
67 

88 
72 

88 
69 

89 
70 

87 
69 

75 
57 

76 
55 

88 
56 

91 
61 

90 
61 

90 
66 

91 
66 

90 
64 

91 
64 

79 
64 

81 
64 

88 
65 

90 
70 

89 
70 

91 
66 

91 
66 

65 
68 

84.8 
63.6 

POCAHONTAS  1 

MIN 

63 
45 

73 
57 

80 
55 

78 
54 

85 
53 

84 
66 

82 
62 

77 

50 

82 
53 

85 
68 

85 
70 

87 
68 

67 
68 

86 
60 

71 
57 

73 
43 

88 
53 

85 
54 

84 
60 

84 

58 

91 
64 

90 
63 

90 
60 

74 
51 

64 

55 

85 
60 

37 
65 

88 
65 

91 
64 

96 
64 

87 
66 

32.6 
59.  1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

65 
54 

64 
55 

70 

59 

78 

58 

79 

57 

80 

62 

84 
65 

37 
65 

82 
65 

82 
63 

84 
64 

86 

68 

86 
69 

87 
70 

89 
69 

84 

57 

77 
54 

38 
56 

92 
58 

92 
63 

91 
66 

91 
64 

90 
64 

92 
64 

87 
62 

37 
66 

87 
66 

88 
63 

88 
67 

88 
66 

85 
66 

34.2 
62.9 

PRESCOTT 

MAX 
M  I  N 

60 
50 

62 
51 

72 
57 

82 
59 

86 
61 

87 
64 

88 
65 

90 
60 

81 
62 

89 
63 

85 
68 

91 
68 

39 
70 

90 
68 

83 
63 

78 
53 

80 
55 

89 
57 

93 
62 

94 
63 

92 
64 

92 
65 

89 
63 

90 
63 

80 
61 

86 
61 

89 
63 

91 
68 

91 
65 

93 
64 

91 
64 

35.  7 
61.9 

ROGERS 

MAX 
MIN 

67 
52 

69 
54 

79 
50 

30 
56 

83 

60 

85 
63 

82 
60 

82 
56 

83 

62 

82 
68 

79 
69 

82 
70 

36 
69 

80 
54 

69 
53 

72 
47 

84 

59 

87 
57 

87 
67 

86 

62 

86 
66 

85 
64 

84 
65 

65 
49 

69 
53 

77 
62 

81 
65 

80 
64 

83 
67 

84 
67 

30 
60 

79.9 
60.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

65 
54 

76 
56 

81 
55 

83 
57 

86 

58 

87 
66 

89 
62 

88 
60 

89 

59 

87 
69 

86 

70 

83 
65 

88 
67 

83 
75 

77 
59 

78 
50 

89 
51 

90 
56 

94 
61 

91 
65 

92 
62 

91 
64 

92 
61 

89 
64 

75 
59 

89 
62 

89 
65 

89 
63 

90 
68 

91 

69 

88 
65 

86.  1 
61.8 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

56 
50 

63 
54 

70 
56 

79 
55 

34 
60 

86 
68 

87 
62 

83 
60 

79 
59 

85 
66 

83 
70 

87 
71 

88 
71 

88 
69 

65 

75 

55 

75 
56 

87 
61 

90 
60 

91 

65 

90 
65 

91 
64 

90 
63 

92 
64 

79 
60 

82 
64 

87 
67 

87 
67 

39 
67 

91 
69 

90 
67 

83.  8 
62.9 

SEARCY 

MAX 
MIN 

58 

52 

79 
57 

78 
54 

78 
56 

86 
57 

35 
69 

86 
64 

80 
57 

83 
57 

83 
68 

87 
67 

87 
70 

88 
71 

83 
70 

74 
62 

76 

53 

88 

53 

87 
58 

88 
62 

88 
62 

91 
64 

89 
63 

92 
6  3 

83 
61 

68 
57 

84 
62 

33 
68 

87 
66 

88 
67 

89 
67 

85 
67 

83.3 
62.  1 

SHERIDAN  TOWER 

MIN 

74 
49 

53 

81 
55 

84 
55 

85 
57 

36 

57 

87 

84 

59 

83 
53 

84 

59 

37 
71 

87 
64 

85 

85 
65 

75 
67 

87 

83 
65 

91 
65 

91 
64 

91 

62 

90 
61 

91 
61 

75 
61 

86 
59 

85 
59 

87 
62 

83 
63 

86 
62 

88 
64 

65 

85.4 
60.8 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 

61 

70 

80 

82 

83 
6  3 

85 
57 

83 

59 

82 
60 

35 
66 

82 
69 

60 
69 

34 
6'^ 

85 
55 

62 
53 

72 
44 

75 

53 

85 
54 

86 
65 

87 
61 

88 
64 

85 

63 

87 
63 

86 
56 

58 
51 

71 
57 

79 
64 

32 
66 

34 
66 

33 
68 

86 
61 

79.7 
59.2 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

62 

52 

68 
58 

79 
56 

85 

59 

87 

62 

87 
66 

89 
64 

81 
60 

87 
62 

85 
66 

89 
70 

89 
69 

39 
71 

88 
71 

80 
65 

77 
54 

90 
56 

91 
52 

93 
63 

91 
65 

93 
67 

91 
65 

93 
63 

83 

63 

81 
61 

39 
66 

90 
68 

90 
68 

93 
63 

92 
68 

84 

68 

86.0 
63.  7 

See  reference  notes  rollovlag  Station  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES  ««<*nsas 


M»¥  1966 


Slalion 

Day 

01  Month 

s. 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

5TUTT0ART  9 

ESE 

MAX 

53 
5 1 

62 
52 

67 
56 

78 
57 

83 
60 

84 
63 

87 
60 

7b 

83 
65 

83 
68 

87 
68 

88 
69 

88 
69 

87 
65 

74 
53 

73 
55 

86 
59 

89 
61 

90 
65 

89 
66 

91 
65 

90 
62 

9  ] 
63 

79 
61 

63 

68 

68 

67 

66 

90 
67 

82.  7 
62  >  6 

SUBIACO 

MAX 

62 

77 

a2 

85 

89 

90 
66 

88 
62 

83 

58 

90 
61 

86 
71 

87 
70 

90 
66 

92 
72 

83 
70 

76 
59 

78 
52 

89 
53 

98 
54 

95 
63 

92 
63 

92 
64 

93 
66 

93 
6 'J 

- 

94 
68 

81 
62 

86.  3 
62.  1 

TeXARKANA  WB 

AP 

MAX 

62 

75 

ai 

86 
60 

86 
6 1 

85 
66 

88 
64 

82 
64 

89 
66 

84 
71 

88 
69 

aa 

70 

89 
72 

87 
72 

76 
63 

80 
56 

88 
60 

92 
63 

93 
66 

91 
66 

90 

68 

88 
67 

69 
66 

!  I 

'0 
6y 

89 
68 

80 
66 

85.6 
65.  2 

TURNPIKE 

MAX 

57 

70 
5 1 

78 
55 

79 
60 

ao 

57 

82 
63 

80 
64 

76 

51 

78 
54 

76 
67 

75 
59 

79 
65 

81 
64 

75 
60 

66 

70 

83 

83 

82 

64 

82 
58 

82 
62 

62 
63 

84 
66 

72 
54 

64 
51 

75 
69 

80 
64 

d  1 

78 
59 

77.2 
69.  1 

WALDRON 

MAX 

65 

74 

84 

87 

88 
56 

88 
64 

89 
56 

87 

59 

89 
60 

87 
69 

86 
69 

88 
66 

89 
71 

89 

72 

•5 
36 

92 
58 

91 

56 

89 
59 

93 
58 

89 
62 

72 
56 

87 
63 

88 
64 

U6 
02 

86.4 
60.  1 

WALNUT  RIDGE 

CAA  AP 

MAX 

62 

72 

79 
55 

75 
5  7 

85 
53 

83 
68 

81 
56 

76 

52 

83 
60 

85 
68 

86 
72 

88 
69 

87 
71 

78 
61 

70 
57 

72 
51 

87 
58 

85 
57 

86 
66 

84 
61 

90 
68 

89 
67 

88 
64 

65 
55 

65 
55 

62 
60 

65 
67 

86 
68 

89 
68 

9  1 
68 

03 
63 

81.2 
61.3 

WARREN 

MAX 

65 

71 

81 

87 

87 
60 

88 
66 

91 
63 

79 
63 

87 
69 

85 
65 

90 
70 

90 
69 

91 
71 

90 
70 

78 
66 

78 
55 

89 
55 

93 

59 

94 
63 

93 
64 

93 
64 

91 
64 

92 
65 

85 
66 

87 
62 

88 
68 

90 
67 

88 

67 

90 
66 

■>o 

a  9 

67 

06.  8 
63.1 

WHITE  ROCK 

MAX 
M  IN 

61 
*9 

68 
50 

75 
55 

80 
60 

80 
59 

81 
63 

81 
60 

76 
53 

81 
59 

76 
63 

76 
64 

80 
64 

SI 
63 

78 
59 

68 
62 

73 
51 

85 
57 

84 
65 

85 
66 

82 
60 

82 
67 

82 
64 

82 
66 

77 
52 

63 
52 

75 
69 

78 
64 

78 
66 

85 
65 

82 
66 

7  7 
58 

77.9 
69.6 

WILSON 

MAX 
MIN 

69 
49 

71 
52 

78 
56 

77 

56 

86 
57 

85 

69 

33 

67 

99 

69 

87 
71 

88 
72 

89 
70 

79 
59 

72 
53 

86 
52 

87 
59 

92 
69 

89 
67 

84.2 
62.5 

WYNNE 

MAX 

MIN 

63 

50 

66 

5a 

77 

63 

79 
54 

84 

59 

84 

6V 

33 

35 

b9 

86 
71 

84 
68 

73 
60 

72 
50 

86 
66 

3  7 
70 

89 
68 

82 
68 

81.8 
61.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDOn 

3  R  ? 
o  o  ^ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.05 
34 

.01 

22 

.10 

U 

.19 

IS 

.23 
24 

.20 
33 

.22 
24 

.31 
47 

.20 
30 

.22 
56 

.25 
82 

.21 
36 

.27 
51 

.22 
43 

.07 
25 

.23 
48 

.27 
12 

.23 
29 

.28 

23 

.27 
35 

.  33 

.27 

.  33 

.  ?3 

.  16 

.  ?9 

.  1  7 

.2'. 

6.73 
10o7 

HOPE  3  NE 

EVAP 
MIND 

65 

32 

.08 
18 

.19 

22 

.20 
9 

.17 
13 

.14 
12 

.27 
41 

.13 

23 

.22 

35 

.22 
42 

.21 
38 

.23 
44 

.20 
44 

25 

.14 

46 

.24 

22 

.24 

26 

.25 

13 

.26 

6. 408 

860 

.TAIN  HOME  C  OF  EN6 

EVAP 
WIND 

.  10 
35 

.03 

20 

.11 
17 

.21 
24 

.15 

45 

.25 
44 

.21 
26 

.31 
71 

.15 
33 

.23 
86 

.28 
104 

.24 

65 

.34 
89 

.35 

94 

^8 

.13 

.22 

.27 

32 

.26 

3  3 

6.62B 

14  32 

NARROWS  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 

23 

.08 

24 

.08 

23 

.17 

22 

.18 
21 

.20 
27 

.16 
34 

.27 

32 

.20 
29 

.22 

57 

.19 

84 

.19 
59 

.20 
73 

NIHROD  DAM 

EVAP 
WIND 

.08 
36 

3 

.09 
4 

.22 
6 

.10 
7 

.30 
8 

.26 

19 

.22 
14 

.19 

19 

.20 
7 

.22 
99 

.14 

34 

.31 

40 

.19 
60 

.08 
22 

.18 
49 

.23 
40 

.  5u 
20 

21 

ri8 

6. 518 
782 

RUSSELLVILLE 

EVAP 
WIND 

.14 
12 

.06 
7 

.17 

6 

.27 
10 

.23 
21 

.20 
6 

.27 
2 

.30 
32 

.21 

11 

.24 

14 

.17 
6 

.18 

10 

.21 
13 

.18 
12 

.24 

34 

.20 
6 

.23 
10 

.32 
6 

.37 
14 

STUTTGART   9  ESE 

EVAP 
W'.'ID 

.04 
36 

.03 

19 

.04 
4 

.14 

6 

.34 

77 

.13 

15 

.25 

64 

.16 

28 

.21 

112 


.21 
110 

.22 
74 

.26 
76 

.20 
69 

.12 
45 

.07 
73 

.21 
14 

.23 

64 

74 

46 

-  57  - 


STATION  INDEX 


Station 


Beaver  1  SE 
Beech  Grove 

Berryvllle  4  W 

Big  Fork 
Big  Lake  Outle 
Black  Rock 
Blakely  Kounta 


BoonevlUe 
Botklnburg 
BoughtoD 

Bradford 
Brinkley 
Buffalo  Tower 
Bull  Shoals  Dat 

Cabot  4  SW 
Calico  Rock 
Camden  1 
Caoden  2 
Camp  Chaffee 


Cold  Springs 
Combs  3  SE 

Conway 


cove 
Cros! 
CrVB' 


Danville  SOS 


Devils  Knob  1 
Dumas  1 
DuTr.s  2 
Durham 
Eagle  Gap 

El  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springs 
Evening  Shade 


Fayettevllle  Exp.  St; 
FUppln  CAA  AP 
Fordyce  6  W 


Fort  Smith  Water  I 
Fountain  Rill 
Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glenwood 


Hardy 
Harrison 

Heber  Springs  3  [JE 
Heber  Springs  3  SI 


Springs  1  NNE 
aviUe 


Klngsland  3  SSE 


Lead  1 


111 


0006 
0064 
0130 


0178 
0188 
0196 
0220 
0234 

0286 
0300 
0326 
0350 


0534 

0536 
0582 
0586 
0616 


County 


Pike 
Perry 
Pope 
Clark 
Deeba 


Independence 


&  Lawrence 
1 1  Garland 
0798  Yell 


0800 
0806 
0830 
0842 
0848 


Lonoke 
Garland 
Monroe 
Johnson 

Van  Buren 

Scott 

HadlBon 

Newton 

Faulkner 


0872 
0936 
1010 


1102 
1132 
1152 
1154 
1172 


1492 

1520 
1574 
1582 
1596 

1632 
1640 

1666 


1768  Lincoln 
1814  Pike 
|l829'Faulkner 

1834  Yell 

1835  Yell 

1838  Yell 
1948  Sevier 
1956  Boone 
1960  Chicot 
1968  Prairie 

1982  Johnson 
2148  Desha 
2150  Desha 
,2176  Kashingto: 
2204  Scott 

12300  Union 
12356  jCarroll 
12366  iSharp 
2442  inashlngtoi 
12443  iHa. 


12444  Iwashington 
2528  luarion 
12540  iDallas 
12544  Little  Rive) 
i2556  Scott 

2564  St.  Francis 
2574  Sebastian 
2578  ICrawford 


2760  1 
2794  1 
2842  I 


1  Clark 
I  Calhoun 
!  Sharp 

I  Cleburne 

3230  Cleburne 
3235  Pope 
3242  Pbillips 
3258  Baxter 


3438 
3442 
3466 
3540 
3556 


ngto; 


Unl( 


3584  Little  Rlv< 
3600  Newton 

3704  Garland 
3734 ICraighead 

'3862  Lonoke 

3904  Cleveland 

3998  Craighead 

4019  Johnson 

4060  pike 

4106  Boone 


35  54 

34  48 

34  47 

34  17 

34  02 

34  58 

35  25 


35  49 

35  45 

34  43 

35  05 

36  28 

35  04 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

34  29 

35  51 

36  07 
34  36 


35  25 

34  54 

35  52 

36  22 

35  49 

34  57 

36  08 
33  36 

33  35 

35  18 

35  52 

34  47 
34  27 

34  41 

35  28 

35  35 

34  S8 

35  48 

36  06 

35  05 

36  24 


35  13 
34  02 

36  23 

33  31 

34  58 

35  43 
33  53 

33  53 
35  57 

34  43 


36  00 

36  06 
36  18 
33  49 

33  43 

34  47 

35  01 
35  20 
35  39 


34  53 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 
92  53 


91  47 

91  38 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 


91  06 

92  37 
94  13 

93  37 


91  06 
93  11 
93  39 


89  55 
93  55 

92  30 

93  20 

91  28 

91  10 
93  30 

92  34 


92  49 
92  51 
94  18 


92  28 

93  54 
93  48 

93  18 
92  28 

90  35 
92  31 

94  25 

91  56 

92  26 

91  35 

93  45 

92  25 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 
93  18 
91  26 
91  30 

93  24 
91  30 
91  30 

93  59 

94  19 


94  10 
92  36 
92  31 


91  26 

92  43 

93  33 

94  20 
93  41 


1  36  24 

7  36  20  1  93  26 

I  7  36  02  92  12 

.  1  35  14  92  23 

1  35  13  94  15 


3  33  54 
3  33  32 
7  36  19 
7  36  14 
7  35  32 

7  35  28 
!  I  35  28 
2  34  32 
7  36  22 
I  33  43 

I  34  22 
i  33  56 
1-  34  31 


35  26 
I  34  19 
'  36  24 


93  06 

92  28 

91  29 

93  07 

92  01 

92  03 
92  58 
90  35 

92  16 

93  33 

93  41 


92  16 
90  26 

93  25 


Lee  Creek  Guard  Sta, 

(CLittle  Bock  WB  Alrpori 
Little  Rock  Flit.  PI. 


I  DRAINAGE  CODE: 


4116 
4134 
4248 
4250 
4324 


rford 

Pulaski 
PulBBkl 


Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

|Temp. 

j  Precipj 

James  V.  Rilllams 

Ruby  B.  Owens 

L.  R.  Water  Works 

854 

7A 

Gurn  B.  Swalm 

3 

C 

- 

7A 

Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 

Drew  A.  Lamb 

Hobart  Watts 

John  A .  Jones 

200 

6P 

6P 

Hillman  E.  Lawrence 

2  3  5 

C 

145 

9A 

John  W.  Trammel 1 

3 

Southwestern  G  t  E 

Arra  D.  Parker 

David  G.  Griffiths 

230 

6P 

6P 

2  3  5 

571 

9A 

9A 

2  3  5 

C 

Janes  J.  Ultchum 

U.S.  Forest  Service 

930 

7A 

Harvey  E.  Skelton 

3 

250 

UID 

Lowell  E.  Perkins 

C 

B.  B.  Hammond 

P.  H.  Breckinridge 

Mrs.  Etta  C.  Burks 

1295 

6P 

7A 

Earle  L.  Browne 

2  3  5 

1150 

7A 

David  L.  Stldbam 

3 

Anna  U.  Liles 

N.  W.  Douglas 

Lee  W.  McKenney 

426 

SA 

Corps  of  Engineers 

3 

6  C 

455 

KID 

Corps  of  Engineers 

C 

Ivy  W.  Crawford 

Cleo  E.  Yandell 

1200 

UID 

Thomas  U.  Pearson 

C 

235 

7A 

Iris  Elmore  Wicker 

3 

Uarshall  Hlckmon 

Robert  0.  Schaefer 

Beulah  F.  Fowler 

460 

UID 

Corps  of  Engineers 

C 

240 

6P 

3 

B.  U.  Walther 

Austin  D.  Harris 

Leonard  B.  DlHwortt 

155 

KID 

Edith  Z.  Lehman 

c 

419 

8A 

8A 

U .  S  .  Arniy 

2  3  5 

Froney  Dell  Horton 

John  L.  Talt 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

172 

7A 

B.  P.  Northern 

3 

436 

6P 

6P 

Dr.  Irving  F.  Beach 

2  3  5 

Earl  B.  Riddick 

Uargaret  Zornes 

Uaude  C.  Brashears 

2166 

HID 

William  L.  Binam 

c 

316 

5P 

5P 

2  3  5 

Robert  T.  Fielding 

Joe  C.  Allen 

175 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

350 

7A 

3 

Ferna  Jones  Tedder 

William  A.  Brown 

370 

7A 

3 

7 

370 

KID 

C 

0.  Tucker  Vasser 

Clarence  E.  Collins 

140 

6A 

3 

204 

7A 

7A 

C.  J.  Bister 

2  3  5 

Earnest  C.  Campbell 

Ben  Johnson 

Ark.  Pwr  L  Lgt  Co. 

1243 

UID 

Goldle  E.  Brink 

c 

1150 

7A 

Haxlne  U.  Hooper 

Mabel  F.  Spray 

Opha  Wolfe 

1370 

7P 

7P 

2  3  5 

1253 

UID 

MID 

2  3  5 

U.S.  civil  Aero  Adm 

John  Yeager 

400 

UID 

Leslie  P.  Callens 

c 

660 

7A 

CLOSED  -  -  -  -  - 
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Thomas  A .  Moore 

U.S.  Weather  Bureau 

R.  J.  Scboeppe 

175 

6P 

Jethro  R.  Denson 

3 

260 

8A 

Ina  J.  Logan 

3 

Bessie  E.  Akers 

C.  Ell  Jordan 

Myrtle  I.  Price 

920 

SS 

7A 

George  T.  McVay 

2  3  5 

498 

7A 

Willie  Pendergrass 

3 

1250 

SS 

SS 

Elson  B.  Schmidt 

2  3  5 

1350 

7A 

Obed  B.  Wilson 

3 

1100 

7A 

7A 

U.S.   Forest  Service 

2  3  5 

360 

8A 

Thomas  E.  Cantrell 

3 

518 

7A 

Dorothy  U.  Been 

290 

7A 

Roy  S.  Robbs 

202 

8A 

Soil  Cons.  Service 

3 

362 

UID 

Theresa  Donaldson 

c 

1150 

6P 

6P 

Bea  Gray  Beene 

2  3  5 

525 

7A 

Lester  B.  Logan 

UID 

c 

7R 

Irene  B.  Tlmko 

3 

200 

6P 

7A 

Charley  U.  Friddell 

2  3  5 

580 

7P 

3 

Cecil  M.  Blttle 

6  C 

700 

7A 

3 

337 

6A 

Elizabeth  W.  Friday 

3 

630 

5P 

Natl  Park  Service 

1453 

MID 

May  Pearl  Markley 

c 

60 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

SA 

3 

7A 

Lottie  B.  Davis 

3 

730 

7A 

Urs.  Velma  U.  Dunn 

3 

345 

6P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

7 

230 

TP 

7P 

2  3  5 

214 

UID 

Claude  W.  Hunter 

C 

230 

7A 

Tressa  St ,  Clair 

3 

550 

UID 

Peach  Exp.  Station 

7A 

Uabel  P.  Forrester 

3 

7P 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

1000 

7A 

U.S.  Forest  Service 

3 

261 

7A 

J.  R.  Rbodes 

3 

257 

UID 

UID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

512 

UID 

L.  R.  Water  Works 

3 

1550 

7A 

Catherine  Russell 

3 

d 
z 

(D 

-g 

Obser- 
vation 
time 

wDserver 

Refer 

to 
tables 

Index  ] 

q 

1 

1 

Longiti 

Elevati 

Precip. 

Flora  A.  Hamilton 

Newton 

7 

35  46 

Lola  I.  Dollar 

Madison 

St.  Francis 

5 

35  00 

Loren  R .  Jones 

Hagoolla  3  N 

4548 

Columbia 

93  14 

315 

6P 

7A 

Earl  E.  Grabam 

2  3  5 

7 

Uagnolla  5  N 

4550 

Columbia 

93  13 

360 

UID 

Ark.   pwr  b  Lgt  Co. 

C 

Uatvern 

Hot  Spring 

Malvern  Fire  Dept. 

Mammoth  Spring 

Fulton 

7 

36  29 

John  H.  HcKee 

Uarlanna  2  S 

Lee 

5 

34  44 

6P 

Univ.  of  Arkansas 

Harked  Tree 

4654 

Poinsett 

90  25 

229 

6P 

7A 

William  H.  Crick 

2  3  5 

7 

Marshall 

4666 

92  38 

1050 

SS 

7A 

Mrs,  Minnie  Horton 

2  3  5 

Sterlln  Wallace 

Haumee^ 

Searcy^ 

7 

36  03 

Verne  N.  Davenport 

Melbourne 

36  04 

Ivan  L.  Shrader 

Uena 

4756 

Polk 

94  15 

1207 

6P 

7A 

E.  W.  St.  John 

2  3  5 

7  C 

4900 

91  48 

285 

5P 

5P 

2  3  5 

7  C 

Ark.   Pwr  &  Lgt  Co. 

Horobay  Lock  It  Dam 

Calhoun 

3 

33  19 

Corps  of  Engineers 

Conway 

1 

35  07 

Emma  S.  Leavell 

Mount  Ida 

4988 

Montgomery 

93  38 

663 

7A 

5P 

William  E.  Black 

2  3  5 

C 

Uount  Magazine 

5010 

Logan 

93  41 

2800 

7P 

7P 

U.S.    Forest  Service 

2  3  5 

Mountain  Home 

Charles  Shlras 

Mountain  Hone  C.  of  E 

Baxter 

7 

36  20 

Corps  of  Engineers 

Mountain  View  1  W 

Stone 

35  52 

Mildred  E.  Wnrd 

Mulberry  6  NNE 

5072 

94  01 

500 

7A 

3 

5110 

93  43 

425 

SA 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

C 

Nashville  Peach  Substa, 

Univ.  of  Arkansas 

Nashville  SCS 

Howard 

4 

33  57 

Soil  Cons.  Service 

Nathan  4  WHW 

3 

34  07 

Edna  J.  Westfall 

Kewhope  3  E 

SI74 

93  SO 

850 

7A 

Elsie  F.  Ward 

3 

5186 

91  17 

225 

SS 

7A 

Luther  D.  Summers  Jr 

2  3  5 

Hlmrod  Dam 

Corps  of  Engineers 

Norfork  Dam 

Baxter 

7 

36  15 

Corps  of  Engineers 

Ode  11 

Washington 

1 

35  48 

Oden  2  W 

5358 

Montgomery 

93  48 

800 

7A 

Vera  J.  Gann 

3 

5376 

Howard 

93  53 

300 

5P 

SP 

J.  T.  Hargls 

2  3  5 

MlBsleslppl 

Alwyn  A.  Cowan 

Owensvllle 

Saline 

3 

34  37 

Guy  Cook 

Ozark 

Franklin 

1 

35  29 

Burns  Wakefield 

S514 

Johnson 

93  27 

1900 

7A 

Maurice  R.  Brandt 

3 

Paragould 

5562 

90  29 

275 

4P 

4P 

Radio  station  iCDRS 

2  3  5 

Parkin 

Cross 

5 

35  16 

Corlne  D.  Gardner 

Parthenon 

Newton 

1 

35  57 

Arthur  B.  Carlton 

5694 

92  49 

325 

5P 

7A 

2  3  5 

Pine  Bluff 

5754 

Jefferson 

92  00 

215 

7P 

7A 

Mary  T.  Scheu 

2  3  5 

C 

5756 

91  56 

205 

MID 

MID 

2  3  5 

7 

Pine  Bldge  ^^^^ 

5760 

Montgomery 

3 

34  35 

93  54 

840 

J,  R,  Huddleston 

3 

Pocahontas  1 

5820 

Randolph 

7 

36  16 

90  59 

330 

5P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

5866 

Ashley 

3 

33  14 

91  30 

122 

7A 

7A 

2  3  5 

7 

5908 

93  23 

318 

7A 

7A 

R.  P.  Hamby 

2  3  5 

Prescott  SCS 

5910 

93  23 

MID 

Soil  Cons.  Service 

C 

Pyatt  1  NNW 
Ratcllf f 

5970 

Marlon 

7 

36  16 

92  51 

MID 

Ona  V.  McLean 

C 

6008 

1 

35  18 

93  53 

463 

7A 

Lulu  H.  Weeks 

3 

6016 

Mill" 

94  02 

250 

HID 

C 

6102 

92  54 

MID 

6174 

92  11 

231 

3 

Rogers 

Benton 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

Howard  Fowler 

2  3  5 

7 

Russellvllle 

6352 

1 

35  18 

93  OS 

360 

5r 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5  6 

6376 

A°k*n 

91  08 

200 

8A 

8A 

Fish  II  WtldllfeServ 

2  3  5 

6380 

300 

7A 

Jas.  B.  Caldwell 

Searcy 

White" 

7 

35  15 

7A 

Adam  C.  Melton 

Grant 

3 

34  27 

Ark.  Forestry  Comm. 

Shirley 

6586 

92  17 

600 

7A 

Maud  K .  Bradford 

3 

Slloam  Springs 

6624 

Benton 

94  33 

1150 

7A 

7A 

John  Brown  Univ. 

2  3  5 

HID 

Sparkman  4  E 

Dallas 

3 

33  55 

7A 

Mrs.  Rachel  Butler 

Stamps 

Lafayette 

4 

33  22 

7A 

Hubert  Bnker 

6820 

91  51 

392 

7A 

Ark.  Forestry  Comm 

3 

6856 

93  19 

6S2 

T.  P.  Sims 

Stuttgart 

7A 

George  L.  Clark 

Stuttgart  9  ESE 

Arkansas 

7 

34  28 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

Sublaco 

Logan 

1 

35  18 

7A 

New  Sublaco  Abbey 

Sugar  Grove 

6940 

93  48 

500 

9A 

0.  B.  Fennell 

3 

7038 

Columbia 

93  27 

247 

7A 

Idella  0.  Norwood 

3 

Texarkana  WB  Airport 

7048 

Miller 

4 

33  27 

361 

HID 

HIDiU.S.  Weather  Bureau 

7  C 

Turnpike 

7262 

1 

35  40 

93  05 

2087 

6P 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

7488 

Scott 

1 

34  54 

94  06 

675 

5P 

5P 

William  D.  Blvens 

2  3  5 

7  C 

7524 

Independence 

7 

35  51 

91  21 

250 

A.  H.  Fast 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

36  08 

90  56 

272 

MID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7582 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

6P 

Charl?y  L.  Sharp 

12  3  5 

Washita 

7592 

Montgomery 

3 

34  38 

93  32 

610 

7A 

Nora  Lee  Mayberry 

3 

West  Fork 

7694 

Washington 

35  55 

94  11 

1340 

MID 

Effle  D.  Little 

C 

Wheeling 

7744 

7 

36  19 

91  52 

680 

MID  rrhomas  W.  Cone 

C 

White  Rock 

7772 

Franklin 

1 

35  41 

93  57 

22S5 

5P 

7A 

1  2  3  5 

Whitecllffs 

7812 

Sevier 

4 

94  04 

290 

7A 

L.  H.  Snead 

3 

7912 

Mississippi 

2 

35  34 

90  02 

237 

5P 

7A 

Q.  0.  Anderson 

!  2  3  5 

Winfrey 

7936 

Crawford 

1 

35  44 

94  06 

1152 

MID 

::iyde  F.  Meadors 

1 

c 

Wing 

7950 

Yell 

1 

34  57 

93  28 

350 

KID 

Miles  B,  Turner 

Wynne 

8052 

Cross 

5 

35  13 

90  46 

260 

SS 

SS 

fn,  U.  Courtney 

2  3  5 

Yellvllle 

8084 

Marion 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Slenn  R.  Nesblt 

3 

7A  Bonar  K.  Haneard 


!  Forester  4  WNW  record. 


4.  Red    5.  Sal) 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  In  the  index  nunber  column  of  the  Station  Index  are  asslKoed  on  a  slate  basis.  There  will  be  no  duplication  of  oumbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tines  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables;  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  6S°P. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3.  S.   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obser- 
vations taken  at  the  present  location. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI Imatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station.  Box  1819,  Little  Rock,  Arkansas. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft      Thermometers  are 'generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
D       Adjusted   to  a   full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  .are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25 ,   D .C. 
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ARKANSAS  -  JUNE  1956 


WEATHER  SUMMARY 

June  averaged  about  seasonal  with  respect  to  temperature  and  rainfall.     The  showers  delayed  some  field  activ- 
ities but  the  weather  was  quite  favorable  for  crop  progress  and  prospects  continued  promising  in  all  areas. 

The  first  few  days  of  June  were  cool  and  comfortable.     A  few  stations  registered  their  lowest  temperatures 
for  the  month  on  the  1st  or  3d  but  most  stations  registered  their  lowest  minimums  on  the  2d.     Monthly  mini- 
mums  ranged,   in  general,  from  the  lower  40' s  over  the  northwest  to  the  lower  50 's  over  southern  Arkansas. 
The  coldest  temperature  for  the  State,  41°,  occurred  at  Eureka  Springs  on  the  1st  and  at  Fayetteville  and 
Fort  Smith  Water  Plant  on  the  2d.     Temperatures  warmed  near  the  end  of  the  first  week  and  remained  slightly 
above  seasonal  until  the  12th.     Maximums  during  that  period  were  near  or  slightly  above  90°.     The  period  13th 
to  15th  was  cooler  than  seasonal  with  maximums  mostly  in  the  70' s  and  SO's.     Warm  weather  prevailed  from  the 
19th  to  27th.     Most  stations  registered  their  highest  temperatures  for  the  month  during  that  period.  Monthly 
maximum  temperatures  ranged,   in  general,   from  the  lower  90 's  over  the  northwest  to  the  upper  90 's  over  other 
parts  of  the  State.     Only  a  few  stations  registered  100°  or  higher.     The  highest  temperature  for  the  month, 
103°,  occurred  at  Monticello  3  S  on  the  25th.     The  lowest  monthly  maximums,   87°,  occurred  at  Mt .  Magazine  on 
the  22d  and  30th,  and  at  White  Rock  on  the  22d  and  24th,  and  88°  at  Devils  Knob  on  the  22d  and  24th  and  Turn- 
pike on  the  22d.     The  28th  and  29th  were  cool  but  the  weather  turned  slightly  warmer  on  the  last  day  of  the 
month.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  71.0°  at  Turnpike  to  79.7°  at  Okay.     Monthly  mean  temperatures 
were  slightly  higher  than  the  long-term  means  at  several  stations  from  Grannis  and  Okay  northeastward  to 
Perryville  and  at  Stuttgart  but  were  below  the  long-term  means  over  other  parts  of  the  State.     The  largest 
negative  departures  were  over  the  extreme  northwest  and  the  extreme  southeast.     Monthly  temperature  depar- 
tures ranged  from  +1.1°  at  Perryville  to  -2.9°  at  Portland. 

Little  significant  precipitation  occurred  over  parts  of  Arkansas  during  the  first  eleven  days  of  June.  Some 
northwestern  localities  received  some  generous  showers  on  one  or  more  of  these  days.     Fort  Smith  received 
1.02  inches  on  the  3d,  0.55  inch  on  the  5th,  a  trace  on  the  6th,  and  0.43  on  the  7th.     Showers  fell  over 
many  parts  of  the  State  from  the  12th  to  16th.     The  daily  amounts  at  Little  Rock  during  the  five-day  period 
were  0.60  inch,  0.62  inch,  1.20  inches,  0.03  inch,  and  a  trace.     Fair  weather  prevailed  from  the  17th  to  21st. 
Scattered  showers  from  the  22d  to  29th  ranged  from  light  to  locally  heavy.     Calico  Rock  received  5.56  inches 
on  the  25th  and  26th.     Evening  Shade  received  4.77  inches  from  the  evening  of  the  24th  to  the  morning  of  the 
26th.     Green  Forest  received  3.97  inches  on  the  25th  and  26th.     Melbourne  received  4.16  inches  during  the  48- 
hour  period  ending  at  7:00  a.m.  on  the  26th.     The  30th  was  mostly  fair..    Monthly  totals  ranged  from  1.38  inches 
inches  at  DeOueen  to  8.63  inches  at  Calico  Rock  and  Green  Forest.     In  general,  precipitation  averaged  somewhat 
more  over  northwestern  Arkansas  than  in  the  southern  and  eastern  parts  of  the  State.     Many  northern  counties 
and  several  scattered  southern  stations  received  precipitation  amounts  which  exceeded  their  long-term  means 
but  most  stations  over  the  southern  three-fourths  of  the  State  received  less  th.-in  their  long-term  means. 
Crossett  7  S,  DeQueen ,  Grannis,  Mena ,  and  Oden  received  less  than  half  their  long-term  means.     At  the  other 
extreme,  Calico  Rock  and  Wilson  received  more  than  twice  the  long-term  means  for  those  stations. 

Cotton,  rice,   and  soybeans  continued  to  make  good  progress  during  the  month.     The  fields  were  clean  and  in  a 
good  state  of  cultivation.     Prospects  were  promising.     Rains  delayed  the  haivest  of  small  grains  in  some 
counties  but  the  harvest  was  completed  in  others.     The  showers  benefited  the  feed  crops  which  made  excellent 
growth.     Early  corn  was  in  the  silking  and  tasseling  to  roasting  ear  stage.     In  some  locr.lities  it  was  the 
best  in  years.     Late  corn  grew  rapidly.     Sorghums  made  excellent  growth  in  all  areas.     The  rains  delayed 
haying  operations  and  reduced  the  quality  of  the  cured  hay  in  the  north.     Growth  of  late  hay  was  excellent. 
Peaches  and  apples  moved  to  market  in  volume  and  grape  prospects  continued  promising  except  in  the  Tontitown 
area  where  hail  and  high  winds  caused  extensive  damage  to  the  vineyards.     Other  fruits  and  vegetables  were 
good  to  excellent  and  were  being  harvested  foi-  both  the  fresh  market  and  for  processing.     Pastures  were  ex- 
cellent and  furnished  abundant  grazing.     Beef  cattle  made  good  gains  and  milk  production  was  holding  up  well. 
Farm  labor  was  adequate  with  a  few  exceptions. 


STORMS 

Wind,  hail,  and  lightning  associated  with  thunderstorms  caused  considerable  damage  on  a  number  of  days  in  June. 
A  youth  was  killed  by  lightning  in  the  Blevins  community  on  the  afternoon  of  the  3d.     Wind  damaged  trees,  and 
buildings  in  the  Tillar  vicinity  on  the  evening  of  the  10th.     On  the  11th  wind  damaged  buildings  and  hail 
damaged  cotton  in  the  Toledo  area.     On  the  afternoon  of  the  12th,  two  persons  were  killed  and  another  injured 
by  lightning  in  the  Leachville  vicinity.     Lightning  and  strong  winds  damaged  trees  and  buildings  in  the 
Russellville  vicinity  on  the  afternoon  of  the  23d.     Lightning  destroyed  a  church  in  Jonesboro  on  the  evening 
of  the  25th.     Wind,  and  hail  caused  considerable  damage  to  buildings,   trees,  boats,  power  lines,   and  vine- 
yards in  central  Arkansas  on  the  26th  and  27th.     For  more  details  concerning  the  storms  over  Arkansas  during 
June,   the  reader  is  referred  to  CI imatological  Data,  National  Summary. 


Lucius  W.  Dye 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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0 

39 

15 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

87, 

6 

64. 

5 

76 

1 

98 

27  + 

53 

2 

2 

16 

0 

0 

0 

1. 

94 

0 

39 

28 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

NIHROO  DAM 

AM 

88. 

9V 

54. 

2M 

76 

6M 

47 

2  + 

4 

17 

0 

0 

0 

2. 

82 

1 

05 

15 

0 

0 

0 

5 

3 

1 

OKAY 

91. 

0 

68. 

3 

79 

7 

0 

|4 

100 

27 

50 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

3, 

15 

0 

18 

2 

35 

28 

"0 

0 

0 

5 

1 

1 

OZARK 

88. 

3 

65. 

6 

77 

0 

0 

.9 

96 

25 

47 

2 

4 

18 

0 

0 

0 

3 

45 

0 

94 

1 

54 

28 

0 

0 

0 

8 

2 

1 

PARIS 

90. 

6M 

64, 

6 

77 

5M 

99 

22  + 

4  7 

2 

2 

20 

0 

0 

0 

4, 

18 

1 

51 

23 

0 

0 

0 

8 

2 

1 

PERRYVILLE 

89. 

3 

63, 

9 

76 

6 

1 

,  1 

98 

23  + 

45 

2 

5 

15 

0 

0 

3. 

15 

1 

.75 

1 

14 

28 

0 

0 

0 

6 

3 

1 

ROGERS 

81. 

6 

63. 

4 

72 

5 

1 

•  4 

91 

30 

45 

2 

19 

3 

0 

0 

0 

5 

17 

0 

.27 

1 

02 

25 

0 

0 

0 

10 

5 

1 

RUSSELLVILLE 

88. 

8 

65. 

4 

77 

1 

0 

.8 

98 

22 

43 

2 

4 

18 

0 

0 

0 

6 

42 

2 

.19 

2 

97 

2  3 

0 

0 

0 

6 

3 

2 

SHERIDAN  TOWER 

88, 

7M 

64, 

2M 

76 

5M 

95 

25 

48 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

05 

22 

0 

0 

0 

SILOAM  SPRINGS 

AM 

83 
88 

3 

63. 

0 

73 

3 

91 

23  + 

44 

2 

17 

7 

0 

0 

0 

4 

34 

1 

6 

0 

0 

0 

9 

4 

1 

SUBIACO 

4 

64, 

9 

76 

7 

1 

•  4 

98 

30 

47 

2 

5 

18 

0 

0 

0 

3 

15 

0 

.99 

0 

78 

16 

0 

•  0 

0 

3 

0 

TEXARKANA  WB  AP 

R 

// 

88 

8 

69 

1 

79 

0 

0 

.9 

98 

27 

54 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

3 

57 

0 

.18 

2 

12 

28 

0 

.0 

0 

6 

1 

1 

TURNPIKE 

79 

2 

62 

8 

71 

.0 

88 

22 

46 

2 

21 

0 

0 

0 

0 

3 

SI 

1 

.  1  1 

1 

la 

14 

0 

.0 

0 

6 

3 

1 

WALDRON 

89 

9 

63 

6 

76 

•  8 

100 

27 

44 

2 

3 

18 

0 

0 

0 

2 

73 

1 

.66 

1 

.24 

27 

0 

.0 

0 

5 

1 

1 

WHITE  ROCK 

79 

0 

63 

2 

71 

.1 

87 

22  + 

50 

1  + 

19 

0 

0 

0 

0 

5 

.39 

2 

.09 

28 

0 

.0 

0 

13 

4 

1 

DIVISION 

75 

4 

.13 

0 

.0 

DELTA  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

89 

.2 

66 

3 

77 

.8 

-  0 

.3 

96 

8  + 

51 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

.40 

0 

.09 

1 

.45 

12 

0 

.0 

0 

6 

4 

2 

BALD  KNOB 

67 

.0 

64 

75 

.7 

96 

23 

48 

2 

a 

13 

0 

0 

0 

2 

.35 

0 

.85 

14 

0 

.0 

0 

5 

2 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L   AND  D  NO  1 

AM 

87 
68 

.2 
.5 

60 
63 

.4 

.2 

73 
75 

.8 
.9 

98 
96 

25 
24 

42 
44 

2 
2 

13 
8 

14 
17 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3 
3 

.59 
.82 

0 

.  16 

1 

2 

.48 
.69 

25 
25 

0 
0 

.0 
.0 

0 
0 

6 
4 

3 
1 

1 
1 

BLYTHEVILLE 
BRINKLEY 
CAMDEN  1 

AM 

88 
38 

.  8M 
.8 

65 
66 

.OM 
.9 

76 
77 

.9M 
.9 

-  1 

-  0 

.0 
.6 

95 
99 

25 
28 

49 
50 

3  + 

2 

1 
0 

1  7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
2 

.30 
.15 

I 
1 

.43 
.97 

0 
0 

.90 
.63 

13 
28 

0 
0 

.0 
.0 

0 
0 

4 
4 

3 

2 

0 
0 

CORNING 
CROSSETT   7  S 
CUMMINS  FARM 
DES  ARC 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

AM 
AM 

87 
88 
88 
83 
90 
88 

.3 
.  3 
.2 
.0 
.2 
.3 

63 
65 
65 
62 
67 
68 

.6 
.8 
.9 
.6 
.8 
.0 

75 
77 
77 
75 
79 
78 

.5 
.1 
.  1 
.3 
.0 
.2 

-  0 

-  1 

-  0 

-  1 

.9 
.6 

.2 
.7 

95 
97 
95 
96 
99 
96 

22  + 
27 

8  + 
24  + 

25 

■2  6 

46 
47 
4  9 
46 
48 
51 

2 
3 

2  + 

2 
2 

3 

12 
6 
3 
4 
1 
2 

15 
15 
16 
15 
20 
17 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
1 
2 
3 
2 
2 

.42 
.92 
.44 
.71 
.73 
.32 

0 

■  2 

0 

■  1 

.45 
.15 

.  88 
.44 

1 

0 

1 
1 
1 

0 

.25 
.40 
.15 
.  30 
.43 
.69 

1  3 
14 
14 
14 
14 
15 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

o  o  o  o  o  c 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

e 

6 

3 

i 

4 

s 

5 
0 
2 
3 
1 
3 

1 

0 
2 
2 
1 
0 

FORDYCE   6  W 
HELENA 

88 

.2 

68 

.2 

78 

.2 

-  0 

.1 

95 

8  + 

52 

3 

0 

IB 

0 

0 

0 

4 

.76 

1 

.02 

1 

.01 

15 

0 

.0 

0 

7 

6 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
JUNE  1956 


StaiioB 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No,  of  Days 

Total 

1  Departure  1 

from  Long- 

Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

JO  or  More] 

« 
0 
S 

0 

o 
cr> 

9 

0 

i-i  0 

o  S 

0  t 

88 

6  6  9 

7  7.6 

-  0.4 

9  7 

2  4 

4  8 

5 

1  7 

0 

0 

0 

4.48 

0 

.  74 

1.39 

1  5 

0 . 0 

0 

7 

8b*0 
• 

6  3.7 

7  6.9 

9  5 

8  + 

4  9 

2 

1  5 

0 

0 

0 

3.41 

1.51 

1  4 

0.0 

0 

5 

87.9 

65.4 

76.7 

-  1.9 

97 

23 

48 

3 

4 

1  6 

0 

0 

0 

2.62 

- 

0 

.85 

0.93 

14 

0.0 

0 

7 

I 

Q 

88.2 

55. 8M 

77. CM 

-   1  .0 

95 

22  + 

3 

1  6 

0 

0 

0 

3.49 

0 

.05 

1.18 

25 

0.0 

0 

7 

3 

J 

89.4 

55.7 

78.1 

103 

25 

4  9 

2 

1  8 

0 

0 

0 

2.19 

1.23 

14 

0.0 

0 

4 

1 

90.3 

77.1 

20 

0 

0 

0 

2 

2 

87.  7 

53.6 

75.7 

95 

24 

46 

2 

9 

14 

0 

0 

0 

3.20 

0 

.30 

1  .09 

14 

0.0 

0 

5 

2 

;[ 

89.7 

58.7 

79.2 

-  0.1 

97 

8  + 

52 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

4.28 

0 

.55 

2.66 

16 

0.0 

0 

4 

2 

88.  7 

66.3 

77.5 

95 

26+ 

49 

3 

3 

17 

0 

0 

0 

1  .96 

0.79 

1  3 

0.0 

0 

4 

2 

0 

88.0 

64. 7M 

76. 4M 

-  0.4 

97 

22  + 

4  8 

4 

3.29 

0 

.81 

1.03 

26 

0.0 

0 

3 

2 

87.2 

56.4 

76.8 

-  2.9 

95 

28 

52 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

:  2.85 

0 

.31 

1.75 

14 

0.0 

0 

4 

2 

1 

88.  1 

65.5 

75.8 

-  2.4 

99 

27 

51 

5 

19 

0 

0 

0 

5.90 

2 

.18 

2.00 

1  5 

0.0 

0 

9 

2 

37.9 

56.7 

77.3 

95 

9  + 

50 

2  + 

2 

15 

0 

0 

0 

2.82 

1.25 

14 

0.0 

0 

9 

1 

1 

86.  6 

65.7 

77.2 

-  0.4 

98 

23 

50 

2 

3 

18 

0 

0 

0 

3.  50 

0 

.48 

1.07 

14 

0.0 

0 

7 

2 

1 

89.0 

68.2 

73.5 

0.5 

97 

26 

52 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

5.  35 

1 

.55 

2.00 

15 

0.0 

0 

3 

2 

87.0 

66.4 

75.7 

-   1  .0 

95 

9 

52 

2  + 

1 

14 

0 

0 

0 

3.09 

0 

.19 

1.13 

14 

0.0 

0 

5 

2 

1 

86.  7 

65.7 

75.2 

95 

24 

49 

2 

5 

13 

0 

0 

0 

5.48 

1.53 

14 

0.0 

0 

9 

4 

2 

89.  6 

67.0 

78.3 

-1.1 

97 

8  + 

50 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

3.41 

0 

.27 

1.53 

15 

0.0 

0 

6 

3 

1 

88.'tM 

65.1 

75.81-1 

-  0.6 

96 

23  + 

54 

1  + 

1 

17 

0 

0 

0 

7.02 

4 

.14 

2.35 

25 

0.0 

0 

5 

5 

4 

87,<4M 

64.  6H 

76. OM 

-  1.7 

95 

24 

46 

10 

0 

0 

0 

2.97 

0 

.71 

1.46 

14 

0.0 

0 

6 

2 

1 

77.0 

3.56 

0.0 

Precipitation 


JONESBORO 
KEG 

MAGNOLIA   3  N 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MONTICELLO  3  S 

NEWPORT 

PARASOULD 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WILSON 

WYNNE 

DIVISION 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


TotQ 

1   1  2  I  3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  9 

 1  

10 

"  1 

12 

ABBOTT 

I 

•  79 

■  10 

.06 

.  10 

T 

AL  ICIA 

3 

•  32 

ALUM  FORK 

4 

•  75 

T 

T 

ALY 

1 

.59 

•  71 

.16 

T 

AMITY   3  HE 

2 

.06 

.05 

.04 

T 

T 

T 

T 

ANTOINE 

2 

•  74 

.06 

APLIN   1  H 

I 

.68 

.06 

ARUADELPHIA 

4 

.40 

ARKANSAS  CITY 

3 

•  07 

.02 

ASMDOWN 

4.16 

.08 

.07 

•  12 

ATHENS 

2 

•  15 

.35 

AUGUSTA 

3 

.08 

T° 

.01 

.07 

BALD  KNOB 

2 

.35 

T 

T 

BATtSVILLE  LIVESTOCK 

3 

.59 

T 

.05 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

3 

62 

T 

•  03 

BEATY  LAKE 

2 

44 

T 

•  2$ 

BEAVER   1  SE 

5 

25 

■  04 

.17 

•  65 

BEECH  GROVE 

4 

34 

BEEOEVILLE 

1 

98 

BENTON 

4 

50 

.06 

■  02 

•01 

■  26 

BENTONVILLE 

5 

37 

•  50 

.59 

•  63 

T 

BERRVVILLE  4  NW 

6 

26 

T 

.04 

•  05 

.65 

■  06 

BIG  FORK 

3 

78 

•  80 

.27 

.44 

BIG  LAKE  OUTLET 

2 

72 

.14 

•  0'> 

BLACK  ROCK 

4 

96 

* 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

1 

64 

.04 

.24 

BLUFF  CITY 

6 

31 

•  67 

.11 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 

3 

54 

.03 

.32 

.07 

T 

T 

BOUGhTON 

35 

.57 

.20 

BRADFORD 

2 

76 

BRINKLEY 

2 

30 

T 

BUFFALO  TOWER 

4 

85 

.25 

.10 

•  09 

.17 

BURDETTE 

4 

34 

.55 

.IS 

CABOT   4  SW 

12 

T 

T 

.33 

CALICO  ROCK 

6 

63 

.02 

.16 

CAMDEN  I 

2 

15 

.05 

T 

CAMP  CHAFFEE 

5 

39 

.14 

.79 

.58 

T 

.42 

CARLISLE    1  SH 

46 

CLARENDON 

79 

T 

CLARKSVILLE 

3 

05 

.25 

■  05 

.22 

.06 

CLINTON 

4 

15 

COLD  SPRINGS 

1 

63 

.20 

.10 

.05 

.05 

CONWAY 

2 

47 

.03 

.02 

■  02 

.19 

CORNING 

COTTER 

5 

26 

COVE 

2 

10 

■  13 

CROSSETT   7  S 

1 

92 

.30 

.23 

CRYSTAL  VALLEY 

5 

35 

T 

.07 

T 

.e« 

CUMMINS  FARM 

^ 

.OA 

DAISY 

2 

36 

.11 

18 

15 

DAMASCUS 

5 

12 

T 

T 

I 

DANVILLE 

3 

14 

•  12 

.16 

OAROANELLE 

4 

16 

■  32 

.04 

DE  QUEEN 

^ 

38 

.07 

.20 

OEHMOTT 

2 

36 

DES  ARC 

3 

71 

T 

DEVILS  KNOB 

3 

72 

.04 

■  36 

.04 

.13 

.20 

DUMAS  1 

2 

73 

.06 

T 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 

2 

32 

■  01 

.17 

EUREKA  SPRINGS 

5 

58 

T 

■  06 

.86 

EVENING  SHADE 

7 

86 

FAVETTEvILLE 

S 

47 

•29 

•  01 

.46 

.26 

.13 

.3<. 

FAYETTEvlLLE  CAA  AP 

^ 

44 

■  63 

.21 

.16 

1.2S 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 

5 

43 

.25 

FLIPPIN  CAA  AP 

6 

03 

T 

T 

*Ao 

.04 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AP  »// 

3 

95 

1.02 

•  55 

T 

.48 

.11 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

3 

99 

.56 

.40 

■  34 

T 

FOUNTAIN  MILL 

FULTON 

4 

21 

•  18 

■  27 

T 

GEORGETOWN 

2 

67 

T 

T 

GILBERT 

3 

55 

■  01 

.02 

T 

.08 

T 

GLENWOOD 

1 

54 

.11 

GRANNIS 

1 

56 

.35 

GRAVELLY 

2 

61 

.04 

.16 

.01 

T 

6RAVETTE 

81 

■  24 

.36 

.30 

.30 

6HEEN  FOREST 

S 

63 

.29 

.12 

.52 

GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 

GREENWOOD 

- 

07 

.53 

.35 

.15  .55 

GURDON  3  E 

94 

.36 

T 

T 

HAMPTON 

2 

44 

.02 

T 

HARRISON 

7 

99 

.  12 

.09 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

36 

HECTOR 

3 

91 

•  02 

.06 

T 

HELENA 

76 

T 

HENDERSON  2  W 

5 

86 

.21 

T 

T 

HOPE  3  NE 

6 

34 

•  60 

.15 

T 

T 

HOPPER 

2 

74 

.17 

■  03 

HORAT  IO 

2 

84 

.45 

Io3 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

2 

32 

■  OS 

T 

HUTTIG  0AM 

2 

15 

.03 

INDEX 

3 

20 

JASPER 

4 

64 

T 

.19 

.09 

JESSIEVILLE 

3 

13 

■  12 

.10 

JONES80RO 

4 

48 

KEO 

3 

41 

T 

■  02 

T 

LAKE  CITY 

3 

74 

LANGLEY 

3 

84 

T 

.53 

10 

LEAD  HiLL 

5 

46 

.20 

•  20 

LEE  CREEK 

4 

22 

.62 

.53 

.07 

.00 

T 

LEOLA 

7 

47 

•  16 

LITTLE  HOCK  WB  AP  R// 

06 

-01 

T 

.60 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

5 

36 

.01 

.01 

•  >2 

LOST  CORNER 

S 

50 

LOUANN  2  SE 

1 

60 

LURTON 

3 

71 

.05 

.06 

.10 

MADISON 

2 

09 

T 

MAGNOLIA  J  H 

MALVERN 

3 

63 

T 

T 

MAMMOTH  SPRING 

3 

13 

MARIANNA  2  S 

2 

62 

MARKED  TREE 

3 

49 

T 

Day  of  month 


13  14 


15 


1.03 
.66 


1.00 
.67 
.36 


.»9  1. 
.3«  . 

.2«  2. 


.96  1. 

.90 

.67 


*c    .i:    .65  1. 


.84  .13 
.12  T 


.24  .47 
.04  T 


25     26     2/     2B     29     M  31 


.11  .6% 
.73  .74 


■17  1,43  .24 


1.60  .03 
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■60   1.26  .1) 
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•  46  T 
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Table  3 -Continued 


ARKANSAS 
JUNE  1956 


Day  of  month 


To 

1   1   2   1  3 

4  1 

5  j 

g 

7  j 

8  j 

g 

10  1   11  j 

12 

13  1 

14  j 

15 

16  1 

17  j 

18 

19  j 

20  [ 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

7,21 

.  35 

1.00 

•  67 

MENA 

.01 

•  01 

•  12 

.  10 

.26 

.14 

.17 

.51 

MONTICELLO  3  S 

2.19 

.47 

.  16 

1.23 

•  26 

"  3 
.0 

T 

MOROBAY  L  AND  D  NO  8 

3.33 

.02 

.02 

.02 

.34 

•  43 

1*10 

U31 

.09 

MORR 1 L  TON 

2.33 

.06 

•  1 1 

•  54 

*  49 

MOUNT  IDA 

2.39 

.21 

•  1  2 

.0  1 

1.  14 

•  42 

*  15 

.01 

.33 

MOUNT  MAGAZ I NE 

.02 

•  18 

1*53 

•  23 

1  .  90 

.29 

•  30 

.50 

MOUNTAIN  HOME 

6.45 

.20 

.04 

•  13 

.60 

* 

.33 

.90 

3.17 

.07 

•  16 

.30 

MOUNTAtN  HOME  C  OF  ENG 

T 

.21 

.08 

T 

.  1 1 

.75 

.33 

•  16 

.04 

.  19 

1.10 

•  05 

2.56 

.64 

.20 

MOUNTAIN  VIEW  1  W 

5.92 

.04 

•  08 

.75 

.55 

1.01 

.  12 

•  20 

•  12 

1.03 

1.95 

.07 

MULBERRY  6  NNE 

3.94 

T 

•  24 

.  10 

.  19 

.23 

.25 

.  76 

1.00 

T 

NARROWS  DAM 

.24 

•  07 

.04 

.25 

.  39 

.33 

.09 

.  13 

T 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

1  .94 

.  12 

.23 

•  05 

T 

T 

.25 

T 

.  33 

.  13 

.35 

.39 

.09 

NATHAN  4  WNW 

2.29 

T 

.59 

.07 

.05 

.47 

.16 

.17 

•  42 

.  10 

.20 

.06 

NEWHOPE    3  E 

2.27 

T 

• 

.35 

1.92 

NEWPORT 

5.25 

T 

T 

.49 

.35 

3.03 

•  18 

.06 

NIMROD  DAM 

.03 

.18 

T 

T 

.03 

.70 

1.05 

•  oe 

.19 

•  03 

.53 

ODELL 

4.93 

.17 

1 .00 

.99 

•  14 

.21 

,02 

•  26 

•  15 

.36 

.  12 

.99 

.53 

ODEN  2  W 

1.61 

.05 

.20 

.26 

.08 

.05 

.25 

•  34 

,  36 

T 

T 

.22 

3.15 

.04 

T 

.  1 1 

.22 

.32 

,10 

2.  36 

OSCEOLA 

2.41 

T 

,03 

.17 

.67 

.21 

.01 

1.29 

.03 

OWENSV I LLE 

T 

.03 

.85 

.75 

.20 

•  30 

1.20 

OZARK 

3.45 

.09 

.62 

.06 

.20 

•  04 

.  10 

.21 

.28 

•  03 

.13 

.  02 

•  02 

.11 

1  .54 

OZONE 

3.82 

.09 

.38 

T 

.09 

•  43 

•  04 

.64 

1.16 

•  16 

T 

.05 

•  18 

.20 

.38 

PARAGOULO 

3.20 

.26 

1.09 

.07 

.48 

4.  U 

.33  ,02 

.24 

•  26 

.47 

.03 

1.51 

.42 

.07 

.60 

PARK  I N 

•  29 

1.10 

1.17 

•  1  0 

.63 

•  48 

•  17 

.05 

1.49 

1.44 

.40 

.  1  1 

.48 

•  1  3 

.32 

PERRYVILLE 

3.15 

.03 

,04 

.54 

•  12 

.6U 

•  34 

T 

.03 

.23 

1.14 

4.28 

.02 

.  1 1 

1.13 

•  29 

•  0  1 

T 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

1.96 

.04 

.07 

.  79 

•  26 

.65 

.  1  5 

T 

T 

PINE  R 1 DGE 

.16 

.08 

I  •  10 

.28 

.40 

.25 

POCAHONTAS  1 

3.29 

.29 

UOO 

.06 

.32 

.60 

1^03 

PORTLAND 

2.85 

T 

T 

•  55 

•  40 

1.76 

•  16 

T 

T 

T 

PRESCOTT 

5.90 

.46 

•  22 

.37 

2.00 

.  52 

.15 

RATCL IFF 

2.15 

.31 

,17 

.06 

.71 

•  34 

•  05 

•  08 

.16 

.27 

R  ISON 

.20 

1  .  10 

.65 

•  35 

*  ^  5 

ROGERS 

5.  17 

.76 

.53 

,23 

.37 

.04 

T 

.  36 

.24 

*^ 

•  96 

1.02 

•  1  1 

RUSSELLVILLE 

6.42 

.16 

,05 

.03 

.03 

.05 

.70 

.48 

.03 

2,97 

.04 

1.45 

•  41 

SAINT  CHARLES 

2.82 

•  0  1 

.25 

1  .25 

.10 

.13 

.24 

SAINT  FRANCIS 

3.00 

.37 

.19 

.58 

.45 

.47 

.  34 

.24 

.22 

.14 

T 

•  1 1 

.19 

.  34 

''' 

.66 

1.12 

.20 

•  39 

•  02 

SEARCY 

3.50 

.02 

•  26 

1.0  7 

.35 

.95 

48 

.02 

.  18 

.17 

SHERIDAN  TOWER 

3.05 

.10  .22 

• 

• 

2.00 

•  63 

•  10 

6.43 

.30 

«02 

•  93 

1.03 

•  35 

•  02 

.  60 

•  69 

1.50 

•  1  8 

.56 

S I  LOAM  SPRINGS 

4.34 

.16 

T 

.60 

•  06 

stamps*'^  ^ 

•  15 

.  50 

2^00 

6.40 

.57 

.18 

•  25 

2,  83 

•  24 

*  37 

40 
.4 

.18 

1  •OO 

.38 

STAR  CITY  2  S 

3.08 

T 

.05 

.12 

* 

U20 

.74 

.97 

1.60 

.80 

•  80 

STUT  T  GART 

5.36 

• 

1.95 

•  18 

.  70 

•  18 

''' 

T 

STUTTGART   9  ESE 

46 

•  02 

•  24 

1  •  13 

•  29 

'fii 

3.15 

.29 

.02 

.04 

•  10 

.17 

.02 

.61 

.  0 

.20 

.19 

.13 

.50 

SUGAR  GROVE 

2.53 

.27 

T 

T 

.17 

.60 

•  16 

.30 

•  35 

T 

.66 

T 

T 

5.56 

.29 

.09 

.99 

.36 

.  11 

1  .  32 

•  27 

1.87 

•  26 

TFXARKANfl 

3.67 

.24 

.01 

.02 

.47 

.23 

.30 

3.81 

.23 

.09 

.15 

.04 

1.16 

.96 

WALDRON 

2.73 

.40 

,  14 

T 

T 

T 

T 

•  46 

T 

T 

T 

1.24 

.49 

WALNUT  GROVE 

4.  18 

T 

.75 

>  10 

.91 

•  32 

.36 

T 

1.52 

.20 

WALNUT   RIOGE  CAA  AP 

5«48 

.04 

•  21 

1.53 

.  10 

.21 

T 

T 

.30 

.71 

.32 

1.44 

.62 

WARREN 

3.41 

T 

.35 

•  27 

.59 

.66 

1.63 

T 

T 

.01 

T 

T 

WASHITA 

1.40 

.60 

.30 

.20 

T 

•  30 

WHITE  ROCK 

6.39 

.47 

.32 

.12 

.61 

.  1  1 

.33 

.  16 

.15 

.07 

.09 

.40 

.17 

•  70 

2.09 

•  58 

WHITECLIFFS 

3.06 

.32 

T 

T 

T 

.24 

T 

T 

T 

2.10 

.40 

WILSON 

7,02 

1.95 

1.  10 

.53 

1.09 

2^35 

WYNNE 

2.97 

.24 

.24 

1.46 

•  14 

.  19 

.  70 

YELLVILLE 

4.58 

.32 

.22 

.19 

1.00 

•  70 

1.90 

.25 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  oi  I'Jt'y-bo 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK. 
ALV 

AMITY  3  NE 

ANTOlNf 
APLIN    I  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITV 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  <NOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK. 
BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LARE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE   A  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY 
BLYTHEVlLLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CABOT   A  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLD  SPRINGS 

CONWAY 

CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 
OE  QUEEN 

DERMOTT 
DE5  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FORDYCE   6  W 
FORESTER  *  WNW 
FORT   SMITH  WB  AP 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 
GRANNIS 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 


July 


August 


September 


December)    January      February  I     March    I      April  May 


5.3 
5.5 
2,5 

9.3 

A.  1 

5.7 

1  .A 


8.5 
3.0 
2.3 


A.  1 
1.1 

2.0 

6.0 
9.0 


7.5 

10.5 


5.0 
3.5 


5.5 
3.5 


A. 9 
2,0 


Long-term 

mearu 
July-June 


11.0 

1.2 


5.3 
5.5 
2.5 

9.3 

A.  1 

5. a 


12.5 
3.0 
2.3 


5.2 
1.1 
2.0 

5.2 
9.0 

S.O 
7.1 


.0 
2.0 


5.0 
6.6 


16.6 
7.6 


11.2 
11.1 


A.O 
1  .0 


2.9 
8.0 
1A.5 


GREEN  MOUNTAIN 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 
HAMPTON 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  w 

HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUTTIG  0AM 


5.7 
.2 
2.0 

11.6 
7.0 
5.6 


8.0 
3.0 


6.1 
.2 
2.0 

13.5 
T.O 


8M  r«f«r«BC«  notes  felle«lB<  itstlaa  lBd«s. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL  j 

Season  of    1955-56  ARKANSa! 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

INDEX 

.  0 

JASPER 

T 

9  •  9 

1.0 

T 

10.9 

JESSIEVILLE 

5.5 

T 

5.5 

T 

T 

6.5 

T 

T 

6.5 

KEO 

T 

- 

LAKE  CITY 

5.5 

T 

LANGLEV 

3.5 

T 

3.5 

LEAD  HILL 

1.0 

LEE  CREEfc 

LEOLA 

2.5 

T 

2.5 

LITTLE    ROC<   WB  AP 

T 

T 

2.8 

T 

T 

2.8 

LITTLE   ROCK  FILTER  PL 

- 

LOST  CORNER 

T 

2.5 

L OUAN N   2    S E 

LURTON 

12.0 

12.0 

MADISON 

•  1 

3.2 

3.3 

MA5N0LIA    3  N 

T 

*  5 

~ 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

4.0 

MARIANNA   2  S 

- 

T 

- 

MARKED  TREE 

T 

T 

T 

MARSHALL 

T 

11.0 

. 

14.0 

MARVELL 

~ 

MELBOURNE 

7.5 

7.5 

MENA 

MONTICELLO    3  S 

.0 

MOR06AY   L    AND   D   NO  3 

T 

T 

T 

T 

MORRILTON 

T 

T 

T 

MOUNT  IDA 

6.0 

T 

6.0 

MOUNT  MAGAZINE 

T 

- 

2.0 

MOUNTAIN  HOME 

T 

9.0 

2.5 

11.5 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

T 

8.2 

2.3 

10.5 

MOUNTAIN   VIEW    1  W 

T 

10.5 

4.3 

.6 

1.0 

16.4 

MULBERRY   6  NNE 

T 

T 

NARROWS  DAM 

3.0 

3.0 

NASHVILLE   PEACH  SU8STA 

T 

T 

3.6 

T 

T 

3.6 

NATHAN   4  WNW 

3.0 

3.0 

NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 

7.5 

7.5 

NIMROD  DAM 

T 

ODELL 

3.0 

8.3 

4.1 

15.4 

ODEN  2  W 

- 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

T 

5.5 

- 

T 

T 

- 

OZARK 

T 

~ 

T 

OZONE 

T 

7.0 

5.0 

2.0 

14.0 

PARAGOULD 

T 

X 

5.8 

T 

T 

5.8 

PARKIN 

PARKS 

PERRYVILLE 

A.  3 

4.3 

PINE  BLUFF 

T 

r 

T 

T 

T 

T 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

T 

T 

PINE  RIDGE 

5.8 

.  3 

6.1 

POCAHONTAS  1 

T 

- 

* 

PORTLAND 

.0 

PRESCOTT 

T 

T 

- 

T 

T 

RATCLIFF 

7.8 

RI50N 

T 

T 

ROGERS 

,i 

8.1 

5.4 

T 

T 

14.0 

RUSSELLVILLE 

6.5 

6.5 

SAINT  CHARLES 

.  6 

.6 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

- 

_ 

_ 

- 

SEARCY 

- 

T 

- 

SHERIDAN  TOWER 

- 

- 

SHIRLEY 

T 

- 

1.1 

T 

SILOAM  SPRINGS 

6.0 

4.3 

SPARKMAN   *  E 

.0 

STAMPS 

T 

T 

STAR  CITY  2  S 

- 

■ 

STEVE 

5.0 

1.0 

6.0 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

T 

■ 

T 

SUBIACO 

T 

5.0 

5.0 

SUGAR  GROVE 

6.5 

6.5 

TAYLOR 

1.0 

1.0 

TEXARKANA   VJB  AP 

1.0 

1.0 

TURNPIKE 

T 

3.8 

T 

WALDRON 

5.0 

- 

- 

WALNUT  GROVE 

T 

6.6 

1.5 

T 

8.1 

WALNUT    RIDGE   CAA  AP 

T 

4.  1 

1.0 

5.1 

WARREN 

T 

T 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

2.5 

9.8 

8.0 

3.0 

23.3 

WHITECLIFFS 

WILSON 

WYNNE 

5,8 

5.8 

YELLVILLE 

9.1 

Long-ten  i 
July-June! 


BEGINNING  WITH  JANUARY  1,    1956,   HAIL  WAS  EXCLUDED  FROM  THE  SNOWFALL  TABLES. 


See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1966 


Station 


ALUM  FOR< 

ARKADELPHIA 

ASHDOWN 

bald  knob 

batesville  livestock 
batesville  l  and  d  no  1 


Day  Ol  Month 


82  65  70 
55    50  51 


61     51  53 


56     48  50 


92  31  B5 
58     59  67 


82  85  8V 
53     60  62 


85  87  90 
58     61  68 


50     67  61 


71,  80  8* 
50     55  57 


81  85  65 
53     58  59 


90  9U  9  3 
63      66  71 


65      68  70 


68      66  68 


80  89  93 
57     6'!  59 


92  9'.  90 
70      6'i  64 


9  3  94  91 
65      68  67 


92  92  91 
63      63  63 


89  90  88 
65     62  65 


6  7      5  7  64 


65  63  65 

90  80  8  1 

67  65  68 

81  7  7  84 

69  66  66 

73  81  82 

66  64  67 

90  73  84 

63  62  65 

79  84  85 

67  65  69 


87  86  89 
58     67  65 


59     69  68 

91  91  90 
69     70  67 


67     68  67 


64     64  63 


86  90  94 
69      68  66 


67  70  71 

90  92  92 
69  70  70 

91  92  92 
67  66  72 

90  92  91 

67  68  69 

92  92  94 
64  61  69 

93  92  93 
66  69  70 


68      71  73 

92  94  96 
70     72  71 


95     96  96 


92     96  95 


67     70  69 


95     95  95 


96  96  95 
74     73  72 


99  99  100 
75     76  73 


90  9  3  92 
69     70  68 


92  91  94 
70     68  65 


84     90  94 


94  90  95 
68      68  69 


69     71  67 


62     62  66 


68      66  69 


BENTON 

^ 
^ 

4AX 
»IN 

78 
57 

76 
47 

71 
48 

81 
60 

85 
57 

86 
63 

88 
63 

95 
66 

90 
67 

91 
62 

92 
62 

87 
66 

73 
68 

75 
65 

84 
67 

89 
70 

88 
68 

86 
67 

89 
63 

90 
70 

89 
69 

91 
66 

92 
70 

)3 

92 

>6 

92 

88 

19 

91 
69 

BENTONV I LLE 

1AX 
1IN 

70 
45 

75 
44 

74 
46 

80 
54 

76 
58 

78 

60 

87 
63 

87 
65 

86 

58 

85 
58 

86 
57 

89 
63 

80 
60 

72 
60 

80 
62 

80 
66 

63 
65 

89 
65 

90 
66 

91 
67 

92 
69 

93 
6  7 

90 

91 

83 

39 

92 

86 

J9 

93 
6  7 

BLYTHEV ILLE 

<AX 
UN 

BOONEV ILLE 

•tAX 
KIN 

80 
62 

79 
47 

72 
58 

83 
66 

81 
63 

38 
67 

93 
69 

95 
68 

91 
66 

90 
60 

93 
60 

91 
66 

82 
66 

73 
65 

36 
66 

86 
70 

90 
70 

92 
63 

93 
68 

94 
69 

96 

98 

99 

97 

97 

96 
67 

93 
70 

85 
67 

95 
65 

96 
65 

BR  I NKLEV 

>4AX 
XIN 

79 
58 

81 
66 

78 
49 

80 
49 

66 
58 

38 
59 

94 

59 

91 
67 

91 
65 

93 
56 

90 

62 

80 
66 

84 
66 

89 
68 

90 
69 

92 

91 

93 

94 

93 

96 
71 

93 
69 

92 
66 

91 
72 

88 
72 

92 
69 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

82 
64 

80 
50 

80 
52 

74 
56 

84 
61 

83 
67 

90 
65 

92 
66 

97 
69 

93 
66 

92 
68 

92 
67 

88 
68 

76 
61 

74 
63 

84 
68 

88 
67 

90 
70 

90 
63 

92 

93 

92 

95 

95 
7  3 

96 
75 

97 
75 

96 
74 

99 
69 

85 
70 

89 
70 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

79 
53 

76 
46 

73 

58 

66 

58 

82 
63 

73 
66 

35 
67 

89 
67 

93 
67 

91 

63 

68 
62 

90 
68 

90 
67 

80 
65 

78 
66 

66 
70 

86 
69 

86 
68 

91 
68 

93 

70 

93 
7 1 

94 

95 

96 

96 

97 

96 
70 

95 
66 

66 
67 

91 
70 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

78 
50 

76 
46 

74 
64 

80 
57 

79 
61 

83 
66 

88 
66 

93 
64 

90 
62 

90 
60 

93 
61 

91 
67 

76 
67 

78 
64 

32 
66 

84 
68 

89 
70 

91 
63 

93 
63 

93 

93 

98 

96 

96 

95 

95 
67 

95 
66 

91 
65 

91 
67 

98 
69 

CONWAY 

MAX 
MIN 

81 

53 

77 
47 

77 
50 

82 
57 

82 
56 

36 
65 

90 
62 

96 
67 

91 
67 

91 
61 

92 
61 

90 
66 

73 
66 

76 
66 

85 
69 

90 
72 

69 
70 

90 
67 

92 
68 

93 
70 

92 
70 

96 
68 

97 

97 

94 

96 

95 

92 

92 
69 

94 
69 

CORN  I NG 

MAX 
MIN 

81 
51 

72 
46 

74 
47 

74 

52 

32 
57 

84 
57 

36 

59 

90 
65 

92 
66 

90 
60 

93 
63 

94 
65 

93 
66 

75 
63 

82 
65 

65 

70 

86 

67 

90 
68 

91 

70 

92 
72 

94 
73 

95 
70 

95 
68 

92 

95 

83 

92 

92 

87 
65 

89 
67 

LKUooC ' '     '  o 

MAX 
MIN 

83 
65 

77 
49 

75 
47 

84 
59 

86 
67 

39 
66 

93 
63 

96 
63 

93 
68 

92 
62 

90 
66 

86 
67 

80 
66 

76 
66 

84 
69 

88 

70 

37 
66 

86 
69 

90 
69 

90 
63 

90 
67 

92 
69 

94 
73 

95 
71 

96 

96 

97 

85 

67 
69 

95 
66 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

80 
62 

76 
49 

78 
49 

60 
60 

66 
59 

89 
61 

39 
63 

96 
61 

94 
65 

93 
65 

91 
67 

90 
63 

79 
61 

74 
64 

63 
63 

P6 
70 

87 
68 

88 
69 

91 
70 

91 
70 

91 
71 

93 

■71 

93 

93 

94 

95 

95 

94 

67 
73 

94 
69 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

79 
55 

75 

50 

75 
55 

79 
60 

81 
61 

35 

67 

36 
66 

92 
69 

90 
68 

90 
64 

92 
65 

90 
68 

77 
69 

77 
65 

82 
63 

86 

71 

68 
71 

89 
71 

90 

71 

93 
73 

92 
73 

95 

95 

93 

89 

93 

90 
70 

88 

86 
69 

94 
70 

de  queen 

MAX 
MIN 

SO 
59 

30 
47 

72 
65 

86 

58 

87 
6 1 

92 

95 

97 

93 

92 

93 
6 1 

92 
63 

83 
67 

79 
64 

88 
64 

91 
68 

91 
68 

90 
66 

94 
66 

95 
67 

94 
69 

96 
71 

98 
69 

98 
69 

100 
70 

100 
71 

100 
70 

85 
66 

93 
65 

97 
68 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

83 
53 

76 
46 

85 
49 

76 

65 

81 
55 

85 
58 

89 

58 

91 
63 

94 
63 

91 

60 

91 
65 

90 
63 

87 
63 

72 
61 

80 
64 

64 

66 

89 
66 

89 
65 

91 
67 

92 
68 

92 
70 

92 

94 

96 

96 

93 

95 
64 

93 
66 

85 
67 

89 
67 

DEVILS  KNOB 

MIN 

70 
50 

70 
47 

67 
53 

71 
63 

73 

59 

75 
62 

79 
62 

86 
68 

81 
62 

31 

61 

86 
64 

63 
61 

72 
63 

68 
59 

71 
63 

70 
65 

79 
65 

33 
65 

83 
67 

86 
68 

85 
65 

88 
69 

87 
64 

83 
67 

35 
66 

87 
64 

86 

85 

82 

87 
67 

DUMAS  1 

MIN 

63, 

79 
46 

80 
49 

83 
61 

85 

59 

93 
60 

96 
69 

96 

69 

94 
67 

93 
65 

93 
68 

65 
69 

77 
67 

76 
65 

86 
69 

87 
71 

90 
72 

91 
70 

94 
72 

92 
72 

94 
72 

96 
72 

96 
76 

97 
79 

93 

99 

97 

91 

94 

98 

EL  DORADO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
66 

79 
52 

74 
51 

85 
58 

88 
62 

91 
68 

93 
65 

94 
67 

92 
71 

92 
67 

91 

69 

87 
68 

78 
71 

74 
66 

82 
70 

69 
71 

90 
69 

89 
71 

92 

69 

90 
69 

90 
70 

93 
7  1 

94 

94 

96 

96 

95 
76 

82 
68 

86 
69 

94 
69 

EUREKA  SPRINGS 

MIN 

71 
41 

76 
44 

71 
54 

7  7 
54 

77 
60 

75 
64 

85 
63 

86 
67 

83 
59 

83 
68 

85 
58 

87 
64 

61 
61 

73 
62 

78 
64 

77 
66 

86 
63 

38 
67 

90 
68 

90 
68 

91 
71 

91 
72 

91 

91 

87 

89 

92 

86 
65 

67 
66 

91 
69 

FAVETTEVILLE 

MAX 
MIN 

72 
49 

76 
43 

67 
56 

79 
65 

74 
62 

78 

86 

87 

85 

86 

86 
5& 

88 
64 

60 
63 

70 
62 

80 
62 

79 
67 

86 
69 

38 
68 

89 
67 

90 
69 

90 
72 

92 
73 

90 
64 

91 

72 

89 
67 

89 
67 

91 
65 

86 
65 

87 
65 

92 
70 

FAYETTEVILLE  CAA 

AP 

MIN 

70 
46 

74 
41 

65 
52 

79 

53 

74 

58 

79 
62 

87 
66 

37 
63 

84 

59 

85 
67 

8/ 
56 

86 
61 

76 
61 

71 
61 

81 
63 

80 
68 

66 
69 

88 
65 

90 
65 

90 
65 

89 
70 

91 
68 

90 
66 

90 
7 

83 

38 

9t 

64 

87 

91 
69 

FAYETTEVILLE  EXP 

STA 

MIN 

45 

41 

65 
54 

60 

53 

78 
57 

77 
60 

86 
63 

85 
61 

85 
58 

85 
69 

88 
52 

87 
60 

80 
59 

73 
58 

80 
61 

79 
64 

86 
73 

88 

65 

88 
65 

89 
67 

88 
70 

90 
72 

89 
65 

39 
7 

87 
66 

37 

8< 

85 

85 

91 

70 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

49 

46 

5; 

79 
53 

63 
57 

75 
60 

86 
63 

90 
67 

88 
60 

88 
58 

92 
67 

91 
64 

78 
66 

76 
65 

85 
66 

79 
68 

90 
67 

90 
66 

93 
66 

93 
67 

94 
70 

*5 
70 

89 

68 

9; 
6C 

39 
67 

90 

9: 

88 

87 

95 

FORDYCE    6  W 

MAX 
MIN 

FORT   SMITH  WP  AP 

M  1  N 

54 

50 

5' 

82 
60 

77 
63 

86 
65 

87 

68 

92 
70 

39 
67 

89 
66 

92 
64 

90 
69 

61 
66 

77 
66 

84 
67 

86 

70 

89 
70 

92 
70 

94 
70 

96 
72 

95 
72 

97 

72 

97 
70 

9 
7 

>  99 
)  73 

96 

91 

86 

91 

100 

7X 

FT    SMITH   WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

76 
45 

74 
41 

74 

4S 

78 
65 

77 
57 

3C 
62 

67 
64 

90 
62 

37 
60 

87 
66 

89 
56 

89 
64 

78 
62 

77 
69 

82 
63 

61 
67 

87 
69 

83 
63 

90 
63 

92 
63 

91 
64 

93 
64 

93 
65 

9 
6 

.  92 
'  67 

91 
65 

9 
6 

90 
66 

87 
63 

94 
66 

GILBERT 

MAX 
MIN 

74 
48 

76 
44 

7: 

6( 

79 
54 

64 
56 

7- 
6 

87 
60 

91 
63 

9C 
6C 

88 
59 

92 
58 

9 
6C 

79 
63 

75 
64 

84 
66 

81 

68 

89 
66 

92 
64 

93 
65 

93 
66 

93 
66 

96 
64 

90 
68 

9 
6 

S  92 
3  67 

92 
65 

9 
6 

i  90 
i  66 

89 
66 

94 
63 

5RANNIS 

MAX 
MIN 

76 
57 

76 
61 

7 
6 

i  81 
55 

84 
61 

3': 
6< 

93 
65 

94 

67 

9 
64 

89 
64 

91 
66 

8 
6 

82 
65 

82 
64 

79 
62 

80 
64 

85 

67 

84 

6E 

89 
61 

90 
67 

91 
68 

92 
69 

93 
68 

9 
6 

5  93 
9  71 

98 
71 

9 
7 

!  79 
3  65 

88 
65 

92 
69 

GRAVETTE 

MAX 

MIN 

71 
44 

79 
43 

7 
5 

60 
.  55 

74 

59 

7 
6 

86 
66 

88 
64 

8< 
5 

85 
'  59 

88 
68 

9( 
6 

)  83 
60 

73 
60 

81 
61 

80 
64 

86 
67 

9C 
6" 

90 
66 

90 
66 

90 
70 

91 
70 

89 
63 

8 
6 

9  86 
9  65 

88 
64 

8 
6 

i  85 
7  62 

88 
62 

90 
67 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

HARRISON 

MAX 
MIN 

72 
47 

76 
43 

7 
5 

D  78 
3  55 

31 
68 

7 
6 

5  87 
1.  63 

89 
62 

8 
6 

7  86 
3  56 

89 
56 

8 
6 

}  80 
2  64 

71 
63 

78 
65 

78 
64 

87 
71 

a 

6' 

t  91 
70 

90 
67 

9? 
7C 

93 

75 

90 
70 

9 
6 

6  91 

7  66 

90 
65 

9 
6 

2  90 
2  67 

67 
65 

93 
60 

HELENA 

MAX 
MIN 

79 
62 

76 
54 

7 

8  83 
2  61 

88 

69 

9 
6 

0  93 
0  63 

95 
68 

9 
7 

2  92 

3  70 

94 
69 

8 

7 

6  76 
1  66 

78 
66 

80 
67 

80 
72 

38 
68 

9 
7 

)  91 
)  72 

92 
73 

9; 

7" 

92 
74 

94 
77 

9 
7 

4  93 

5  75 

95 
70 

9 
7 

5  90 
I  72 

88 
72 

92 
71 

HOPE   3  NE 

MAX 
MIN 

61 

63 

79 
52 

7 
5 

8  66 
4  57 

62 
60 

8 
6 

5  90 
5  66 

92 
67 

9 
7 

5  91 
1  66 

91 
66 

9 
6 

1  89 
6  67 

75 
66 

7J 
65 

79 
66 

90 
65 

8 
6 

>  85 
B  69 

90 
70 

9( 
7 

)  90 
73 

93 
74 

94 

74 

97 
75 

9 
7 

6  97 
3  69 

82 
69 

91 

70 

89.2 
66.  3 


90.3 
67.2 


87.0 
64.  3 


87.2 
60.4 


86.8 
64.9 


84.  7 
61.1 


08.8 
66.9 


87.  5 
65.  9 


87.3 
63.6 


86.3 
66.6 


88.2 
65.9 


87.  1 
67.  1 


91.1 
64.9 


79.7 
62.6 


90.2 
67.8 


83.8 
62.7 


84.2 
63.6 


83.6 
61.9 


63.3 
61.8 


88.4 
66.8 


86.0 
60.9 


87.2 
61.7 


87.  1 
64.4 


86.  1 
62.4 


nftrviK*  notes  followlac  atatloa  Im 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOT    SPPirjGS    1  nNE 

MAX 

92 

97 

95 

95 

95 

92 

73 

85 

90 

90 

93 

97 

69. 

5 

M  i  \^ 

56 

51 

55 

59 

63 

67 

67 

72 

70 

68 

6  7 

68 

68 

64 

6d 

61 

69 

70 

70 

72 

74 

74 

72 

76 

76 

73 

7'! 

66 

66 

72 

67. 

6 

JONESBORO 

02 

75 

75 

83 

86 

86 

91 

93 

89 

9  1 

94 

91 

76 

78 

64 

85 

90 

92 

93 

94 

94 

94 

95 

97 

64 

93 

92 

91 

86 

93 

86. 

2 

M  1  [^i 

54 

5  1 

57 

58 

60 

62 

69 

69 

67 

68 

69 

69 

65 

69 

72 

68 

70 

72 

75 

76 

72 

73 

73 

69 

66 

70 

72 

71 

71 

66. 

9 

KEO 

78 

76 

77 

82 

84 

89 

90 

95 

90 

90 

91 

86 

76 

78 

83 

88 

86 

88 

90 

92 

92 

95 

95 

95 

93 

95 

94 

67 

86 

94 

88. 

0 

56 

49 

52 

57 

57 

57 

f  1 

67 

68 

67 

65 

67 

68 

65 

68 

70 

69 

58 

69 

70 

70 

68 

72 

70 

72 

69 

68 

70 

72 

70 

65. 

7 

LEAD  HILL 

MAX 

73 

75 

70 

78 

80 

75 

86 

90 

87 

87 

90 

90 

80 

75 

83 

80 

90 

90 

93 

95 

94 

95 

90 

97 

87 

91 

93 

68 

88 

94 

86. 

1 

46 

50 

52 

58 

60 

63 

62 

58 

55 

65 

61 

63 

65 

65 

65 

65 

64 

66 

66 

68 

68 

68 

66 

60 

65 

63 

66 

65 

65 

61. 

6 

LITTLE   ROCK   W8  AP 

78 

76 

75 

80 

83 

88 

89 

96 

91 

9  1 

92 

90 

72 

75 

81 

88 

88 

89 

92 

92 

92 

93 

95 

96 

93 

94 

93 

64 

89 

95 

87. 

7 

Mm 

60 

54 

56 

6  1 

6  1 

66 

66 

71 

73 

71 

70 

69 

67 

66 

69 

71 

70 

70 

72 

73 

73 

72 

77 

75 

72 

66 

70 

71 

73 

71 

66. 

6 

MAGNOLIA    3  N 

MALVERN 

t)0 

78 

■  76 

83 

7  9 

88 

82 

96 

93 

93 

92 

90 

73 

74 

67 

89 

90 

86 

92 

9  1 

91 

93 

93 

95 

95 

96 

96 

90 

90 

94 

66. 

2 

M  1  N 

59 

59 

50 

58 

59 

66 

63 

66 

70 

67 

65 

65 

67 

60 

68 

69 

63 

67 

68 

68 

69 

69 

71 

70 

76 

69 

70 

69 

66 

70 

65 

9 

MAMMOTH  SPRING 

75 

75 

77 

8  1 

84 

80 

86 

93 

88 

90 

90 

91 

79 

78 

86 

85 

90 

92 

94 

96 

96 

97 

95 

93 

67 

92 

93 

90 

89 

94 

67 

9 

48 

50 

52 

58 

57 

59 

65 

63 

66 

64 

68 

65 

MARIANNA   2  S 

MAX 

8  1 

76 

77 

83 

86 

88 

92 

95 

9  1 

92 

91 

90 

74 

79 

79 

84 

86 

87 

90 

91 

92 

94 

97 

95 

93 

93 

93 

89 

86 

93 

8  7 

9 

M  1  N 

5a 

49 

48 

61 

57 

59 

60 

64 

6  1 

68 

68 

56 

64 

68 

70 

68 

68 

69 

70 

72 

69 

74 

72 

71 

68 

68 

69 

70 

69 

65 

4 

MARKED  TREE 

61 

75 

75 

83 

66 

88 

92 

93 

91 

93 

93 

38 

75 

81 

64 

86 

88 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

95 

90 

91 

92 

68 

87 

92 

86 

2 

M  I  N 

56 

48 

58 

59 

58 

58 

65 

66 

64 

66 

68 

66 

64 

69 

69 

66 

68 

69 

72 

73 

69 

73 

72 

67  68 

67 

71 

69 

69 

65 

8 

MARSHALL 

MAX 

82 

76 

72 

76 

81 

66 

90 

87 

87 

88 

89 

87 

76 

73 

83 

83 

87 

86 

89 

92 

91 

93 

92 

93 

90 

91 

92 

68 

92 

91 

86 

1 

M  J  N 

46 

42 

55 

55 

61 

65 

63 

63 

65 

55 

63 

64 

61 

63 

66 

66 

69 

66 

67 

70 

73 

74 

66 

70 

71 

70 

61 

61 

69 

70 

63 

7 

MENA 

MAX 

75 

79 

72 

81 

dl 

86 

90 

92 

87 

88 

89 

87 

79 

73 

81 

85 

66 

67 

89 

89 

90 

92 

94 

95 

96 

97 

96 

62 

91 

95 

86 

8 

M  1  N 

57 

50 

50 

56 

61 

65 

67 

69 

69 

64 

62 

65 

67 

63 

64 

69 

71 

69 

67 

70 

70 

72 

73 

73 

74  74 

69 

56 

64 

71 

66 

0 

MONTICELLO    3  S 

do 

78 

77 

82 

84 

89 

91 

95 

92 

9  1 

90 

93 

83 

75 

85 

86 

87 

89 

9 1 

90 

90 

92 

100 

1 00 

103 

94 

96 

96     90  94 

89 

M  1  N 

62 

49 

51 

60 

59 

61 

68 

65 

66 

70 

67 

66 

68 

64 

69 

72 

68 

66 

71 

69 

70 

71 

74 

68 

7C 

76 

68 

70      70  71 

66 

,  7 

MORR I L  T  On 

«0 

77 

72 

81 

83 

84 

90 

95 

91 

91 

93 

90 

75 

79 

83 

88 

90 

9  1 

92 

93 

92 

95 

96 

95 

92 

96 

97 

69  92 

95 

M  1  M 

55 

48 

52 

56 

59 

63 

62 

67 

68 

65 

63 

66 

67 

65 

68 

70 

69 

67 

67 

70 

72 

69 

72 

68 

7 

68 

67 

70      69  68 

65 

.4 

MOUNT  IDA 

MAX 

78 

78 

66 

78 

82 

88 

90 

94 

90 

90 

93 

90 

75 

77 

84 

86 

86 

89 

91 

9  1 

91 

92 

93 

94 

96  99 

97 

86      93  96 

87 

.9 

M  I  N 

55 

44 

43 

57 

67 

66 

63 

65 

60 

58 

60 

67 

63 

63 

69 

70 

63 

66 

67 

70 

67 

70 

70 

73  71 

67 

68      63  68 

63 

.3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

68 

70 

74 

71 

71 

77 

81 

84 

82 

80 

84 

80 

67 

68 

72 

72 

78 

82 

64 

82 

83 

87 

65 

86 

65      85  86 

76      61  87 

79 

.0 

MIN 

5V 

49 

62 

54 

60 

62 

62 

68 

66 

65 

66 

64 

60 

58 

61 

62 

64 

64 

64 

68 

68 

69 

64 

67 

66     69  66 

60      70  67 

63 

.  7 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

71 

75 

72 

79 

81 

75 

87 

90 

87 

87 

90 

89 

79 

78 

81 

83 

87 

89 

91 

92 

92 

92 

69 

93 

66     90  91 

87  8 

93 

65 

.5 

MJN 

50 

46 

54 

53 

59 

60 

63 

69 

63 

61 

69 

66 

65 

64 

67 

66 

66 

67 

69 

69 

70 

69 

66 

69 

66  6 

65 

66      65  65 

63 

.  7 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  EN6 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 


NIMROD  DAM 


PARAGOULO 


PERRYVILLE 


PINE  BLUFF 


PINE   BLUFF   CAA  AP 


POCAHONTAS  1 


RUSSELLVILLE 


SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


SILOAM  SPRINGS 


STUTTGART 


77      80  60 


76      80  79 


54      49  52 


84  79 
53  47 


83  62 
65  50 


78      76  68 


56      46  49 


59      50  49 


51      48  50 


65      53  52 


62  51  54 

70  70  67 

50  46 

79  76 

52  46  52 


55  50 
85  61 


45      44  56 


79      78  76 


51      58  60 


69  82  82 
57      61  64 


83  85 
57  64 


77  84 

63  66 


82  65  67 
53      55  56 


61      81  66 


62  88  84 
56      57  55 


56      64  65 


85  91 
59  62 


53  57  58 

77  S3  85 

60  60  60 

65  63  86 

54  55  60 

75  74  74 

55  59  62 

66  82  85 

57  59  65 

79  83  89 


85  87 

59  64 


85  87 
56  59 


65      79  72 


83      85  90 


75  89  89 
62      66  60 


62      64  69 


61      65  65 


67      68  67 


94  95  94 
68      68  70 


67      68  67 


56      64  65 


90  94  92 
65      67  65 


89      96  91 


58      67  66 


90  93  94 
60      65  69 


65      65  69 


65      67  66 


87      90  92 


80  86  87 
66      65  61 


91      95  93 


66  86  90 
61      57  64 


60      64  64 


60      61  64 


89  93  91 
62      61  63 


91      92  89 


69      70  67 


67     67  66 


68      67  70 


63      60  65 


84  85  66 
63      60  64 


67      75  76 


69     66  67 


61  63  65 
65      62  67 


65      65  66 


66     65  66 


62  78  86 
67     65  67 


74  77  84 
67     64  68 


76  76  84 
66      65  69 


75  76  84 
65      65  68 


61  60  84 
66     64  66 


66     65  61 


66     63  63 


76      72  74 


66      65  67 


65      64  65 


60  60  62 
80      7  7  80 


63      79  67 


85  89  89 
69     67  65 


66      67  66 


84  89  90 
68      67  65 


84      90  92 


82  86  91 
69      66  67 


67  66 


86      89  91 


89  89  90 
71      70  70 


71      69  69 


86  69 
71  71 


81  87 

69  69 


66  90 
69  68 


82  80 
65  68 


66      68  69 


64  66 

95  95 

67  70  70 

91  95  93 

66  69  72 

93  93  93 

6  7  70  71 


95     95  97 


72      73  73 


93  93  92 
70      71  71 


90      90  92 


65      90  90 


70      66  69 


67      69  69 


69      72  70 


87      91  91 


90  92  93 
67      68  69 


72      73  73 


67      68  67 


92  96  96 
66      67  67 


91  94  94 
67      69  67 


96  97  99 
66      70  71 


95      95  96 


97  96  97 
73      74  73 


70      69  68 


69      69  69 


99  96  97 
69      69  67 


96  96  96 
66      66  67 


73      75  74 


97      90  97 


90      91  93 


69      69  68 


91  92  94 
72      75  71 


68      69  69 


90  91  90 
71      64  65 


94      95  96 


94      66  90 


97  98  100 
68      69  69 


91  66  85 

67  64  65 

101  87  94 

69  65  65 


67      71  69 


69     67  65 


96  99  100 
75      76  72 


98  93 
68  66 


67     67  65 


72      67  69 


69      66  65 


96  97 
74  72 


95  96  96 
72     72  68 


72  67  67 

94      95  94 

73  73  72 


66      65  66 


89  90  96 
68     67  68 


96  85  92 
66      65  67 


69      69  71 


64      90  95 


71      69  66 


67     65  69 


71      72  69 


67      65  68 


96      87  85 


97  85  90 
65      67  66 


66  66  65 

92  95  94 

72  67  66 

94  93  95 
75  70  69 

91  96  94 

70  66  69 

95  96  95 
69  70  70 

90  89  69 


84  65  91 
66      65  68 


92  91  96 
69     69  69 


95      69  87 


94  90  93 
67      70  66 


91      86  87 


85  90  96 
71      74  71 


83.5 
63.0 


39.0 
68.2 


S«e  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1956 


Day  OlMonlh 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

STOTI&ART   9  ESE 

MAX 

BO 

77 

76 

76 

59 

82 
59 

65 
60 

89 
62 

91 
68 

96 
69 

92 
68 

92 
66 

92 
67 

84 
6j 

72 
65 

80 
66 

83 
70 

85 
69 

87 
68 

88 
70 

90 
72 

90 
71 

90 
70 

71 

72 

71 

70 

66 

73 

72 

88 
69 

66!° 

SUBIACO 

MAX 

77 

76 

66 

81 

5  7 

81 
6 1 

86 
6  5 

89 
64 

93 
68 

90 
66 

90 
62 

94 
63 

92 
66 

80 
66 

77 
64 

83 
65 

86 
69 

90 
70 

92 
67 

92 
68 

93 
71 

94 

69 

97 

69 

97 
68 

97 
66 

91 

72 

95 
66 

94 
69 

66 

9 1 
66 

68 

64.9 

TEXASKAN4   WB  AP 

MAX 

UO 

80 

70 
62 

84 
60 

87 
66 

90 
71 

92 
70 

95 

69 

92 
73 

92 
67 

92 
68 

90 
68 

80 
69 

75 
66 

83 
69 

91 
70 

90 
71 

85 
70 

91 
69 

91 
70 

91 
71 

95 
74 

95 
74 

95 
74 

97 
76 

97 
75 

98 
74 

69 

70 

72 

6«.l 

TURNPKE 

MAX 

68 
50 

70 
46 

68 

53 

72 
53 

76 
60 

72 
65 

77 
61 

84 

69 

83 
64 

82 
63 

85 
66 

85 
66 

68 
63 

67 
59 

75 
62 

70 
64 

80 
64 

84 

66 

81 
67 

86 

69 

85 
69 

88 
69 

86 
65 

85 
64 

83 
63 

85 
64 

65 
67 

78 
62 

63 

67 

62.8 

WALDRON 

MAX 

77 

80 

78 
5  3 

83 
56 

80 
58 

89 
64 

92 
66 

93 
65 

90 
70 

90 
50 

93 
63 

91 
62 

79 
66 

76 
62 

86 
65 

86 
68 

89 
68 

92 
65 

94 
64 

95 

67 

95 
69 

98 
67 

98 
69 

99 
66 

99 
71 

69 

66 

65 

63 

68 

63.6 

WALNUT   RIDGF   CAA  AP 

MAX 

72 

74 
49 

74 
53 

81 

56 

85 
58 

85 
60 

88 
61 

92 
67 

89 
66 

92 
62 

92 
62 

69 
67 

74 

68 

79 
65 

84 

70 

83 
71 

89 
69 

90 

70 

92 
71 

93 
73 

94 
75 

93 
70 

91 
71 

95 

71 

64 
68 

93 
69 

67 

70 

68 

92 

65.  7 

WARREN 

MAX 

80 

79 

78 
52 

84 

86 
60 

90 
6  7 

92 
63 

97 
66 

94 
67 

94 
66 

91 
67 

86 
69 

75 
66 

75 
64 

87 
66 

91 
71 

91 
71 

89 
67 

93 
70 

93 
71 

93 
71 

94 

72 

94 
71 

95 
73 

97 
72 

97 
74 

97 
71 

89 
70 

71 

97 
68 

89.6 
67.0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

66 
50 

68 
50 

65 
52 

78 
52 

69 
60 

73 
60 

79 
61 

83 
68 

80 
65 

81 
66 

83 
67 

81 
66 

71 
63 

69 
60 

74 
61 

74 

65 

80 
66 

83 
66 

84 
66 

86 
66 

85 

69 

87 
70 

85 
63 

87 
71 

84 

69 

85 
65 

82 
64 

80 
61 

81 
65 

87 
68 

79.0 
63.2 

WILSON 

MAX 
MIN 

83 
5<. 

74 
54 

75 
54 

80 
59 

85 

59 

86 
60 

92 
58 

94 

65 

91 
67 

92 
62 

94 
67 

90 
67 

67 

83 
65 

82 
69 

83 
69 

84 

69 

92 
69 

92 
69 

93 
73 

93 
73 

94 
70 

95 
67 

95 
67 

91 
67 

92 
67 

91 
67 

88 
68 

88 
67 

93 
63 

88.4 
65.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

76 
51 

■"5 
46 

74 

48 

81 

59 

85 
57 

87 
59 

89 
58 

93 
64 

90 
63 

92 
65 

92 
62 

87 
69 

72 
67 

79 
64 

88 
68 

91 
68 

92 
68 

92 
70 

91 
73 

92 
71 

94 

72 

95 
73 

90 
71 

91 
68 

92 
65 

87 
70 

88 

70 

93 
69 

87.4 
64.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otaaoo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  P 

^  °< 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.18 

.19 

.31 

.42 

.15 

.18 

.21 

.30 

.34 

.33 

.30 

.24 

.02 

.06 

.14 

.32 

.12 

.28 

.19 

.26 

.29 

.31 

.30 

.30 

.31 

.28 

.24 

.08 

.23 

6.88 

WIND 

14 

9 

24 

6 

20 

17 

29 

21 

21 

31 

29 

28 

43 

28 

19 

33 

36 

37 

37 

28 

41 

37 

47 

20 

20 

eioB 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.  17 

.31 

.23 

.03 

.19 

.13 

.21 

.16 

.22 

.28 

.24 

.23 

.20 

.  10 

.21 

.21 

.21 

.13 

.21 

.28 

.28 

.31 

.57 

.32 

.21 

6.776 

WIND 

17 

32 

4 

0 

1 

0 

2 

0 

5 

17 

21 

18 

14 

47 

24 

12 

21 

12 

7 

7 

14 

11 

20 

« 

29 

25 

19 

19 

17 

8 

423 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.17 

.26 

.21 

.10 

.14 

.12 

.08 

.18 

.28 

.28 

.27 

.25 

.21 

.12 

.06 

.  13 

.06 

.25 

.24 

.27 

.24 

.24 

.14 

.15 

.27 

.32 

.18 

.27 

5.886 

WIND 

35 

40 

16 

18 

22 

19 

6 

12 

26 

26 

21 

17 

26 

50 

57 

40 

29 

33 

20 

20 

31 

31 

54 

14 

49 

23 

43 

34 

20 

26 

858 

NARROWS  OAM 

EVAP 

.21 

.20 

.22 

.29 

.21 

.12 

.22 

.16 

.22 

.30 

.25 

.21 

.16 

.11 

.06 

.16 

.25 

.23 

.16 

.25 

.26 

.31 

.29 

.32 

.29 

.42 

.  36 

.24 

.11 

.23 

6.82 

WIND 

26 

34 

22 

17 

19 

11 

34 

22 

28 

26 

29 

25 

26 

42 

22 

37 

58 

29 

20 

27 

32 

43 

48 

36 

36 

42 

40 

35 

15 

25 

906 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.14 

.'27 

.22 

.07 

.17 

.11 

.15 

.12 

.26 

.24 

.27 

.25 

.13 

.10 

.19 

.17 

.25 

.24 

.26 

.  16 

.30 

.35 

.53 

.17 

.25 

• 

.27 

.07 

.18 

6. lie 

WIND 

29 

20 

8 

2 

5 

1 

9 

9 

7 

3 

3 

8 

3 

5 

12 

17 

12 

16 

10 

3 

14 

21 

26 

37 

8 

41 

30 

5 

6 

370 

RUS5ELLVILLE 

EVAP 

.24 

.21 

.35 

.17 

.19 

.05 

.23 

.27 

.19 

.34 

.24 

.18 

.01 

.13 

.  16 

.19 

.29 

.28 

.23 

.22 

.31 

.10 

.16 

.35 

.23 

.22 

.16 

.32 

6.23B 

MIND 

14 

8 

* 

6 

5 

10 

3 

7 

7 

6 

9 

12 

20 

12 

15 

18 

15 

7 

6 

4 

6 

8 

15 

7 

4 

14 

4 

4 

5 

13 

264 

STUTTGART  9  £Se 

EVAP 

.10 

.26 

.22 

.14 

.18 

.18 

.20 

.22 

.30 

.27 

.29 

.24 

.07 

.03 

.09 

.13 

.17 

.22 

.24 

.28 

.29 

.28 

.29 

.29 

.26 

.28 

.14 

.21 

6.296 

WIND 

53 

33 

20 

25 

14 

12 

15 

25 

27 

28 

31 

24 

59 

59 

57 

50 

49 

19 

22 

31 

51 

61 

66 

72 

59 

50 

76 

20 

20 

49 

1177 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  o!    19  55-56 

ARKAN  ./ 

station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NORMA  1 
JULY-JU: 

ALUM  FORK, 

0 

0 

0 

127 

448 

72  8 

786 

533 

427 

196 

13 

4 

3262 

ARKADELPHIA 

0 

0 

0 

125 

418 

653 

739 

450 

354 

140 

9 

0 

2888 

ASHDOWN 

0 

0 

0 

128 

405 

611 

697 

426 

317 

123 

9 

0 

2716 

BALD  KNOS 

8 

3486 

BATE5VILLE  LIVESTOCK 

AM 

0 

0 

2 

198 

594 

890 

943 

686 

512 

267 

43 

13 

4148 

BATESVILLE   L   AND   D   NO  1 

0 

0 

0 

178 

510 

782 

869 

576 

433 

224 

21 

8 

3601 

I-''  ' 

BENTON 

0 

0 

190 

490 

749 

782 

543 

440 

197 

10 

6 

BENTONVILLE 

0 

0 

0 

226 

605 

870 

951 

682 

499 

310 

32 

17 

4192 

1 

BLYTHEVILLE 

0 

0 

160 

1  , 

BOONEVI LLE 

0 

0 

0 

155 

479 

701 

814 

533 

396 

2  00 

9 

2 

3289 

BRINKLEY 

0 

0 

0 

161 

491 

736 

817 

501 

399 

189 

10 

1 

3  30  5 

CAMDEN  1 

AH 

0 

0 

0 

145 

463 

668 

711 

428 

362 

137 

13 

0 

2927 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

0 

0 

0 

177 

530 

839 

920 

632 

466 

223 

17 

6 

3630 

es 

CLARKSVILLE 

0 

0 

0 

178 

712 

6 

3414 

CONWAY 

0 

0 

0 

136 

445 

700 

775 

512 

371 

177 

10 

4 

3130 

CORNING 

AM 

0 

0 

3 

187 

555 

877 

929 

680 

496 

260 

41 

12 

4040 

CROSSETT   7  S 

0 

0 

0 

126 

409 

538 

637 

348 

316 

113 

4 

6 

2497 

CUMMINS  FARM 

0 

0 

0 

142 

412 

632 

726 

464 

396 

159 

9 

3 

2943 

f 

DARDANELLE 

0 

0 

2 

3164 

DE  QUEEN 

0 

0 

0 

161 

425 

675 

741 

450 

357 

150 

9 

2 

2970 

DES  ARC 

AM 

0 

0 

2 

202 

559 

792 

853 

605 

470 

221 

38 

4 

3746 

DEVILS  KNOB 

0 

0 

2 

189 

555 

337 

898 

671 

526 

256 

28 

20 

3982 

but 

DUMAS  1 

0 

0 

0 

125 

422 

62  8 

70  8 

421 

361 

155 

6 

1 

2827 

BE 

EL  DORADO  CAA  AP 

2 

2739 

EUREKA  SPRINGS 

0 

0 

0 

180 

525 

780 

893 

635 

466 

276 

28 

16 

3799 

irJ"> 
r" 

FAYETTEVILLE 

0 

0 

0 

2  14 

550 

793 

892 

639 

482 

283 

23 

12 

3886 

v- 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

0 

0 

0 

245 

617 

861 

932 

684 

546 

329 

28 

20 

4262 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

0 

0 

0 

228 

563 

813 

929 

663 

509 

329 

35 

20 

4089 

FLIPPlN   CAA  AP 

957 

6  51 

511 

2  6  3 

34 

11 

4106 

fx- 

FORDYCE   6  W 

0 

0 

0 

lie 

374 

60  8 

678 

402 

335 

134 

FORT   SMITH  WB  AP 

0 

0 

0 

145 

507 

769 

842 

576 

40  7 

214 

10 

4 

3474 

3188  ,1 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

0 

0 

0 

208 

536 

786 

860 

602 

448 

2  62 

13 

14 

3729 

GILBERT 

0 

0 

0 

208 

537 

795 

899 

606 

485 

267 

22 

9 

3826 

GRANN 1 S 

0 

72  6 

517 

163 

1 

3091 

6RAVETTE 

0 

0 

0 

228 

608 

859 

952 

681 

516 

316 

36 

13 

4209 

gus 

GREEN  MOUNTAIN 

AM 

0 

0 

688 

US! 

HARRISON 

0 

0 

6 

242 

589 

869 

971 

694 

531 

332 

39 

1  3 

4266 

W 

HELENA 

0 

0 

0 

119 

406 

642 

732 

441 

347 

127 

5 

0 

2819 

HOPE  3  NE 

0 

3 

3033 

HOT  SPRINGS   I  NNE 

0 

0 

0 

84  ■ 

390 

642 

716 

480 

336 

129 

10 

0 

2787 

as 

JONESBORO 

0 

0 

0 

156 

519 

762 

856 

579 

442 

218 

17 

5 

3554 

KEO 

0 

0 

0 

167 

476 

701 

764 

502 

392 

181 

13 

2 

3216 

LEAD  HILL 

0 

0 

4 

238 

605 

865 

961 

653 

531 

301 

32 

15 

4205 

LITTLE   ROCK  WB  AP 

0 

3116 

2982     i  , 

MAGNOLIA   3  N 

0 

0 

0 

125 

377 

551 

627 

369 

139 

9 

MALVERN 

0 

0 

0 

154 

439 

676 

747 

482 

367 

159 

10 

2 

3056 

MAMMOTH  SPRING 

0 

0 

1 

204 

575 

831 

930 

631 

506 

216 

33 

1  ^ 

MARIANNA   2  S 

0 

0 

0 

182 

485 

685 

809 

439 

3  94 

188 

12 

4 

3248 

1  " 

MARKED  TREE 

3 

3547 

r 

MARSHALL 

0 

0 

A 

202 

553 

778 

892 

588 

472 

261 

25 

8 

3763 

MENA 

0 

0 

0 

138 

445 

706 

791 

513 

393 

179 

10 

4 

3179 

MONTICELLO  3  S 

0 

0 

0 

130 

402 

586 

713 

356 

333 

148 

9 

2 

2679 

\  » 

MORRILTON 

0 

0 

0 

143 

458 

70  5 

789 

531 

391 

171 

9 

5 

3202 

MOUNT  IDA 

0 

18 

3778 

MOUNT  MAGAZINE 

0 

0 

2 

229 

617 

859 

922 

684 

559 

31 

11 

MOUNTAIN  HOME 

0 

0 

1 

173 

524 

80  5 

389 

607 

459 

256 

27 

10 

3751 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

AM 

0 

0 

1 

201 

599 

883 

974 

717 

541 

266 

51 

15 

4248 

NARROWS ' DAM 

AM 

0 

149 

485 

709 

747 

528 

452 

190 

17 

4 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

0 

150 

2 

3267 

NEWPORT 

0 

0 

0 

150 

48  1 

747 

849 

566 

402 

192 

15 

2 

3404 

NIMROD  DAM 

AM 

0 

0 

0 

133 

450 

806 

846 

582 

448 

200 

21 

4 

3490 

OKAY 

0 

0 

0 

110 

363 

593 

658 

392 

309 

117 

10 

0 

2552 

OZARK 

0 

0 

0 

1  64 

496 

749 

819 

558 

428 

187 

9 

4 

3414 

P AR AGOU  L  D 

9 

3838 

PARIS 

0 

0 

0 

138 

450 

728 

811 

531 

391 

180 

7 

2 

3238 

PERRYVILLE 

0 

0 

0 

154 

480 

733 

755 

512 

380 

177 

11 

5 

3207 

PINE  BLUFF 

0 

0 

0 

114 

402 

632 

691 

434 

336 

124 

8 

0 

2741 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

0 

0 

0 

154 

459 

660 

738 

451 

389 

163 

8 

3 

302  5 

POCAHONTAS  1 

0 

1  72 

4 

3722 

PORTLAND 

AM 

0 

0 

0 

169 

482 

575 

704 

416 

374 

139 

10 

0 

2871 

PRESCOTT 

AM 

0 

0 

0 

156 

52  1 

782 

799 

532 

416 

158 

18 

5 

3389 

ROGERS 

0 

0 

0 

203 

521 

806 

899 

64  1 

466 

261 

29 

19 

3867 

RU5SELLVILLE 

0 

0 

0 

160 

470 

717 

796 

522 

401 

184 

6 

4 

3260 

SAINT  CHARLES 

0 

0 

154 

479 

70  3 

2 

3198 

SEARCY 

0 

0 

0 

157 

458 

734 

798 

526 

404 

178 

12 

3 

3270 

SHERIDAN  TOWER 

0 

0 

0 

714 

518 

4 

0 

SILOAM  SPRINGS 

AM  ■ 

0 

0 

1 

233 

619 

887 

976 

711 

570 

341 

45 

17 

4400 

STUTTGART 

0 

0 

0 

1  10 

419 

625 

734 

485 

354 

148 

10 

0 

2885 

STUTTGART  9  ESE 

AM 

714 

1 

3432 

SUBIACO 

0 

0 

0 

130 

454 

742 

798 

525 

374 

187 

9 

6 

3225 

TEXARKANA   WB  AP 

0 

0 

0 

98 

395 

600 

652 

393 

334 

128 

7 

0 

2607 

2362 

TURNP IKE 

0 

0 

2 

200 

572 

875 

660 

548 

281 

37 

21 

WALDRON 

0 

0 

0 

181 

505 

750 

848 

551 

415 

210 

10 

3 

3473 

WALNUT    RIDGE  'CAA  AP 

0 

0 

0 

190 

563 

823 

911 

597 

477 

240 

25 

6 

3832 

WARREN 

0 

0 

0 

83 

385 

584 

655 

372 

334 

121 

6 

0 

2540 

WHITE  ROCK 

0 

0 

1 

180 

540 

833 

888 

670 

530 

290 

31 

19 

3982 

WILSON 

0 

0 

0 

170 

482 

770 

825 

507 

397 

181 

11 

1 

3  344 

WYNNE 

0 

0 

0 

167 

4  90 

753 

875 

532 

444 

233 

17 

10 

3  521 

I 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-   72  - 


STATION  INDEX 


Statio: 


Abbott 
Attrla 
Alua  Fork 


Ark«d« 


Bat< 


B'tebvtUt*  L.  k  0  1 
Scnr  Cr««k  Lake 
B«kty  Lako 
e«ftvcr  I  SE 
Baebc 

Beech  Grove 


aig  fork 
BlK  t-ukif  Outl' 
Blmck  Rock 
aiakvly  Hount: 
Blue  H'luntaln 

Bluff  City 
Blrthe»lH« 
Boonrvllle 
Botkloburc 
Bouehton 


Buffilo  Tower 

Bull  Shoils  Pi 
BurdrttL- 


Cold  Springs 
Combs  3  SE 
CoaptoD  2  Ht 


De  Qu«< 


SI  Dorado  CAA  AP 
Bureka  Sprlnfta 
iTeniDK  Shade 
rsyettevlUe 
nyettevlll*  cAA  AP 


Fije 

FUppln  ( 


llle  Exp.  Sti 


Reber  Springs  3  St 

Beber  SprlngB  3  SW 

Bector 

Beleoa 

Sopc  3  NE 
atra^lo 

*>t  Springs  I  (tlTE 


ClDKsland  3  SSE 
Lake  City 
Laaar  2  SW 


!  Rock  WB  Airport 


Little  Rock  rut 


County 


0664 

,0676 
[0746 


Plkv 

Perry 
Pope 
Cl»rk 

Little  Rl' 

Hoard 

Woodruff 


08721  White 
0936  Hooroe 
lOlO! Kevton 
1020  Baxter 
1052  Ulsslsslpp 

1102<  Pulaski 
11321 lx«rd 
llS2lOumcblta 
1154' Ouachita 
1172|sebastlaii 

1188 ! Searcy 
1224  Lonoke 
1238  Garland 
1442  Honroe 
14551 JohnsoD 

1492UaD  Buren 
1520) Scott 
I574llladlsoo 

1596 ^Faulkner 

1632  Clay 
1640  Baxter 
1666  Polk 
1730 i Ashley 
1750  Pulaski 


1768  Lincoln 
|l814 Ipike 
1829  Faulkner 

1834  Tell 

1835  Tell 

1838 iTell 

1948  Sevier 

1956  Boone 
.1960  Cblcot 
|I968;pralri« 

11982  Johnson 
2148  Desha 
2150  Desha 
2176  Washington 
2204  Scott 

2300  Union 
2356  Carroll 
:2366  Sharp 

2442  WasblnKton 

2443  WashiogtoB 

2444  Washington 
2S28  illarloD 
2540  Dallas 

2544  Little  River 
2556  Scott 

2564  St.  Francis 
2574  Sebastian 
257B  Crawford 
2598  Asbley 
2670  Beapstead 

2760  White 
2794  Searcy 
2842  Pike 
2908  polk 
2922  Tell 

2930  Benton 
2946  Carroll 
2952  Stone 
2962  Faulkner 
2976  'Sebastian 

3074  Clark 
3098  Calhoun 
3132  Sharp 
3164  Boone 
3228  Cleburne 

3230  Cleburne 
3235  Pope 
3242  Phillips 
325S  Boater 
3428  Bempstead 

3438  HontoMgery 
3442  Sevier 
3466'Garlaad 
3540  Madison 
3556  union 

3584  Little  Rive 
3600  Mevloh 
3704  Garland 
3734  Craighead 
3862  Lonoke 

3904  Cleveland 
3998  Craighead 
4019  Johnson 
4060  pike 
4106  Boone 

4116  Crawford 
4134  Grant 
4248  Ipulaskl 
4250  Pulaski 
4324  Pope 


!  Drain&ge  I  1 

s 

J 

1  Longitude 

j  Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

a 

1 

Jaaeii  V.  Williaaa 

3 

Ruby  B.  Ovena 

3 

C 

34  48 

L.  R.  Water  Works 

3  3  5 

C 

34  47 

7A 

GUTD  B.  Swala 

c 

3 

93  35 

_ 

7A 

Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 

Drew  A .  Lamb 

c 

7A 

Bobart  Wattn 

39  35 

John  A.  Jones 

c 

34  07 

6P 

Hlllaan  E.  Laerence 

c 

2 

91  12 

145 

SA 

John  W .  Traaael 1 

3 

Southweatern  C  k  E 

35  17 

David  C.  Grltritha 

c 

35  IS 

6P 

Untv.  of  Arkanaaa 

7 

91  47 

571 

9A 

9A 

Univ.  of  Arkanaaa 

2  3  5 

c 

Jaaos  J.  Hitchua 

c 

39  09 

L.  G.  Adaason 

36  28 

7A 

Harvey  E.  Skelton 

7 

91  53 

250 

HID 

Loaell  E.  Parkins 

c 

B.  B.  Baaaond 

P.  M.  Breckinridge 

34  33 

Hrs.  Etta  C.  Burks 

36  22 

7A 

Garle  L.  Browne 

7 

93  37 

1190 

7A 

Diivid  L.  Sttdhaa 

3 

c 

1100 

N.  W.  Douglas 

36  07 

Lee  W.  HcKenney 

34  36 

8A 

Corps  of  Engineers 

1 

93  39 

455 

MID 

Corps  of  Engineers 

c 

Paul  H.  Adoas 

Ivy  W.  Crawford 

35  09 

Cleo  E.  TandcU 

35  39 

MID 

Thoaas  H.  Pearson 

3 

93  20 

235 

7A 

Iris  Elaore  Wlckor 

3 

7 

Harshall  Blckaon 

Robert  D.  Schaefer 

35  52 

Beulah  F.  Fowler 

36  22 

HID 

Corps  of  EDgloeors 

2 

89  57 

240 

6P 

3 

33  36 

Leonard  B.  DillwortI 

33  3S 

MID 

Edith  Z.  Lehaan 

1 

94  18 

419 

SA 

8A 

2  3  5 

Froney  Doll  Horton 

John  L.  Talt 

34  27 

Ark.  PVT  k  Lgt  Co. 

34  41 

7A 

B.  F.  Kortborn 

1 

93  28 

436 

6P 

6P 

Dr.  Irving  F.  Beach 

2  3  5 

Earl  B.  Riddlck 

Margaret  Zornea 

35  48 

Maude  C.  Braahears 

36  06 

MID 

Wllllaa  L.  Blnaa 

1 

92  28 

316 

5P 

5P 

2  3  5 

Robert  T.  Fielding 

34  26 

Joe  C.  Allen 

33  02 

5P 

U.S.  Forest  service 

1 

92  26 

350 

7A 

Vlrda  Byrd 

3 

6P 

CuBinlns  Prison  Farn 

3 

7A 

Ferna  Jones  Tedder 

1 

35  22 

7A 

1 

35  03 

7A 

J.  A.  Moudy 

1 

93  24 

370 

HID 

Soil  Conserv.  Serv 

c 

1 

6P 

7A 

Gretchen  Goodler 

4 

5P 

7A 

0.  Tucker  Yasser 

7 

36  23 

HID 

Clarence  E.  Collins 

2 

33  31 

8A 

L.  W.  Wilson 

7 

91  30 

204 

7A 

7A 

C.  J.  Bister 

2  3  5 

1 

35  43 

5P 

7A  lEarnest  C.  Caapbell 

2  3  5 

2 

33  53 

7P 

7P 

Ben  Johnson 

2  3  5 

7 

2 

33  53 

HID 

Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 

c 

7 

35  57 

HID 

Goldle  E.  Brink 

c 

1 

34  43 

94  19 

1150 

7A 

Haxlne  U.  Hooper 

3 

3 

33  13 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

7  i36  24 

"I? 

Habel  F.  Spray 

2  3  5 

7  C 

7 

36  05 

7A 

Opha  Wolfe 

3 

1 

36  05 

7P 

7P 

Charles  F.  Ford 

2  3  5 

7 

36  00 

94  10 

1253 

HID  IhID  U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

7 

36  06 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

7 

36  18 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

3 

33  49 

5P 

SI' 

John  Teager 

2  3  5 

4  33  43 

IHID  iLeslle  P.  Callens 

C 

1 

34  47 

93  53 

660 

7A 

CLOSED   

4/12/56 

5 

35  01 

HID 

Thonas  A.  Moore 

C 

1 

35  20 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

1 

35  39 

5P 

7A 

R.  J.  Schoeppe 

2  3  5 

3 

33  21 

6P 

Jethro  R.  Denaon 

3 

4 

33  37 

93  48 

260 

8A 

Ina  J.  Logan 

3 

7 

35  07 

7A 

Besate  E.  Akera 

3 

7 

35  59 

6P 

7A 

C.  Ell  Jordan 

2  3  5 

7  C 

3 

34  20 

7A 

Myrtle  1.  price 

'  3 

4 

34  14 

ss 

7A 

George  T.  McVay 

2  3  5 

'  1 

34  53 

93  41 

498 

7A 

Willie  Pendergraaa 

3 

1 

36  24 

?  T^n 

SS 

SS 

ElsoD  B.  Schaidt 

2  3  9 

7 

7 

36  20 

7A 

Obod  B.  wilaon 

3 

i36  02 

92  12 

1 100 

7A 

7A  .U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

1 

|35  14 

360 

«A 

Thoaaa  E.  Cantrell 

3 

1 

I35  13 

94  IS 

518 

7A 

Dorothy  M.  Been 

3 

3 

{33  54 

93  06 

290 

7A  iBoy  S.  Robba 

a 

1  3 

P3  32 

Soil  Cona.  Service 

3 

1  7 

□6  19 

fTheresa  Donaldaon 

C 

7 

|36  14 

6P 

6P 

Bea  Cray  Beene 

2  3  5 

7 

pS  32 

92  01 

525 

7A 

fester  B.  Logan 

3 

i  7 

P5  28 

92  03 

MID 

Vayne  Stark 

c 

1 

35  28 

7A 

jlrene  B.  Tlako 

3 

2 

34  32 

90  35 

200 

6P 

7A 

ICbarley  H.  Frlddell 

2  3  5 

7 

i36  23 

580 

7P 

[Lucy  A.  Bentllen 

3 

133  43 

93  33 

375 

1  8A 

7A 

[Cecil  M.  Blttle 

2  3  5 

6  C 

3 

34  22 

93  41 

700 

7A 

Lona  A.  Shlelda 

3 

4 

!  33  56 

94  22 

337 

6A  Klizabeth  W.  Friday 

3 

3'34  31 

5P 

latl  Park  Service 

3  3  5 

7 

7 

36  OS 

MID 

May  Pearl  Markley 

C 

: 

I  33  03 

92  05 

60 

BAiCorpa  of  EnginaerB 

3 

c 

133  35 

BA 

W.  I.  McDowell 

3 

l36  01 

93  11 

897 

7AlLottl(-  B.  Dawla 

3 

3 

34  42 

93  04 

730 

7K 

K.         claa  H.  DUBO 

3 

'   7,35  50 

90  42 

<  346 

6P 

7A 

,U<:n(>dlctlDe  Slaters 

3  3  S 

7 

I 

34  36 

92  00 

230 

TP 

7P 

R.  A.  Waller 

2  3  5 

33  50 

92  16 

214 

HID 

Claude  W.  RuBter 

C 

S;3S  49 

,  90  26 

1  230 

7A 

Treasa  St.  Clair 

3 

1  ^ 

135  26 

93  25 

1  950 

MID 

Peach  Exp.  Station 

c 

3 

!34  19 

93  51 

7A 

Mabel  F.  Forrester 

3 

7  36  24 

93  54 

710 

TP 

TP 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

1 

35  42 

94  19 

11 000 

7A 

U.S.  Forest  Service 

3 

3 

34  10 

j  92  35 

261 

7A 

J.  n.  Rhodes 

3 

I 

34  44 

93  14 

257 

HID 

JIID 

U.S.  Wnatber  Bureau 

2  3  5 

7  C 

1 

34  46 

93  19 

j  512 

MID 

L.  R.  Water  Work* 

3 

r 

35  34 

1 

93  SO 

jisso 

7A  Catherliie  BuMall 

3 

ARXAKSAS 

jvnr  i»5« 


btabon 

H 
• 

1 

County 

Drainage  t  J 

Latitude 

"9 
B 
& 
a 

0 

».3 

Elevation 

Obeer- 
vation 

— •  Obaerver 

lil 

Refer 

to 
table* 

Louann  3  81 

4333 

UBioB 

3 

33 

32 

93  46 

ISO 

1 

6P  Flora  A.  HaalltoB  | 

s 

LurtoB 

4388 

Newton 

7 

35 

48 

93  09 

2007 

BA  Lola  1.  Dollar  1 

3 

Had 1 BOO 

5 

35 

00 

313 

7A  Lores  R.  Joaea 

3 

Hagnolla  3  M 

4948 

Coluabla 

* 

33 

1* 

93  14 

313 

6P 

7A  Earl  E.  Crabaa 

3  3  9 

7 

Hagnolla  5  H 

4990 

Coluabia 

93  13 

HID  Ark.  Pwr  ft  Lgt  Co. 

Halvern 

4963 

3 

34 

23 

92  49 

311 

5P 

9P  Halvera  Fire  Dept. 

2  3  3 

Haaaoth  Spring 

4572 

Fulton"^*"' 

7 

36 

39 

91  32 

690 

ss 

7A  John  II.  HcKee 

2  3  3 

4638 

Lee 

34 

44 

334 

6P 

ep  Univ.  of  Arkaaaas 

2  3  9 

T  C 

Harked  Tree 

4694 

Poinaett 

9 

39 

33 

90  25 

339 

6P 

7A  WllUaa  K.  Crick 

3  3  9 

7 

Uarahall 

4666 

Bearcy 

92  38 

88 

7A  Hra.  Hlnnle  Horton 

2  3  3 

Harvell 

4678 

PhllUpa 

34 

33 

90  55 

195 

HA  Sterlln  Wallace 

3 

nilbourne 

4696  Searcy 

7 

36 

03 

92  39 

749 

Min  Verne  N.  Davenport 

C 

4746 

Isard 

7 

3rt 

04 

610 

7A  Ivan  L.  Shrader 

3 

Hena 

4736 

Polk 

^ 

34 

35 

94  13 

1307 

6P 

7a  E.  ».  St.  John 

2  3  5 

7  C 

Honticetlo  3  S 

4900 

Drew 

91  48 

9P  Arkanaaa  A  ft  H  Col. 

2  3  3 

7  C 

Montrose 

4906 

Ashley 

3 

33 

19 

91  39 

139 

MID  Ark.  Pwr  ft  Lgt  Co. 

C 

Morobay  Lock  k  Daa 

3 

33 

19 

92  27 

83 

7A  Corpa  of  RnglaeerH 

3 

c 

Houn"lda 

4BSB 

Conway 

1 

39 

07 

380 

9P 

7A  Eaaa  S.  Leavel 1 

2  3  9 

4988 

Hontgoaery 

3 

34 

33 

93  38 

663 

7A 

5P  Wltliaa  F.  Black 

2  3  5 

c 

Hount  HagBzlne 

5010 

* 

35 

93  41 

TP  U.S.  Foreat  Service 

2  3  5 

Hountaln  Hoae 

5036 

7 

36 

20 

92  23 

apo 

7P 

TP  Charlea  Shlraa 

2  3  9 

T 

Hountaln  Hoae  C.  of  E 

9038 

Baxter 

7 

36 

20 

92  23 

800 

8A 

8A  Corpa  of  Eoglneera 

2  3  9  6 

c 

5046 

Stone 

35 

92 

768 

TA  Mildred  r.  Wtrd 

3 

Mulberry  6  KHE 

5072 

Franklin 

■ 

35 

34 

94  01 

300 

TA  Henry  C.  Arvln 

3 

Marrows  Daa 

5110 

Pike 

34 

10 

93  43 

BA 

8A  Corp«  of  Kniclneera 

Haahville  Peach  Subata. 

5113 

4 

34 

00 

93  56 

950 

7A 

7A  Univ.  of  Arkanaaa 

2  3  5 

Nashville  SCS 

5114 

Howard 

4 

33 

57 

93  51 

MID  Soil  Cona.  Service 

c 

5158 

Howard 

3 

34 

07 

550 

7A  Edna  J.  Weatfall 

3 

Nevhope  3  K 

5174 

Pike 

3 

34 

14 

93  50 

850 

7A  Elale  F.  Ward 

3 

5186 

Jackaoo 

7 

35 

01  17 

SS 

2  3  9 

5200 

1 

34 

57 

93  10 

470 

HA  Corpa  of  Engineers 

2  3  5  6 

c 

Nor fork  Daa 

5228 

7 

36 

13 

92  15 

HID'Corpa  of  Engineers 

c 

5394 

Washington 

35 

4B 

1900 

TA  Hra.  Renro  Hurat 

3 

Oden  2  W 

5338 

Hontgoaery 

34 

38 

93  48 

800 

TAlvera  J.  Gann 

Okay 

5376 

Howard 

4 

33 

93  53 

5P 

5P  J.  T.  fUrgia 

2  3  9 

Osceola 

5480 

Mlaal.alppl 

2 

35 

43 

89  SH 

290 

8A  Alwyn  A.  Cowan 

3 

Owenavllle 

5498 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Lit- 
tle Rock.   Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables;  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F..  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65 ^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5.  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  i;esult  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obser- 
vations taken  at  the  present  location. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7.  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T       Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 

NWRC,   Asheville.   N.  C.   —  8-6-56   --  1005 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFEH,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


JULY  1956 
Volume  LXI     No.  7 


ASHKVILLK:  19S6 


ARKANSAS  -  JULY  1956 


WEATHER  SUMMARY 

Mid-summer  heat  persisted  through  most  of  the  month.     Scattered  localities  received  tor- 
rential rains  but  most  areas  received  less  than  seasonal  precipitation.     The  agricultural 
situation  continued  favorable  in  some  localities  but  dry  weather  and  extreme  heat  caused 
crop  deterioration  over  much  of  the  State. 

Most  July  days  were  hotter  than  seasonal.     Temperatures  at  several  stations  reached  90°  or 
higher  on  every  day  of  the  month.     Especially  high  temperatures  prevailed  during  the  first 
week,  on  the  13th  to  16th,   and  on  the  26th  and  27th.     Most  stations  registered  their  high- 
est temperatures  on  one  or  more  of  those  days.     Monthly  maximum  temperatures  were  in  the 
low  90' s  at  several  high  elevation  stations  but  were  in  the  upper  90' s  over  much  of  the 
State  and  were  100°  or  higher  over  the  southwest  and  at  a  few  stations  elsewhere.  The 
highest  temperature  for  the  State,  105°,   occurred  at  Paris  on  the  15th.     Cool  mornings 
were  rare.     Minimum  temperatures  were  in  the  60 's  and  70 's  on  most  days.     In  general,  the 
coolest  days  were  the  10th,   11th,   18th,   19th,   22d  to  24th,   and  29th.     Most  stations  regis- 
tered their  lowest  temperatures  on  the  10th  or  11th.     Several  southern  stations  registered 
their  lowest  temperatures  on  the  20th,   23d,   28th,  or  29th.     Monthly  minimums  were  in  the 
60' s  over  the  southern  half  of  the  State  and  in  the  50' s  at  most  stations  in  the  northern 
half.     Monthly  minimums  ranged  from  49°  at  Gravette  on  the  10th  to  67°   at  Camden  1  on  the 
11th  and  23d  and  at  Texarkana  on  the  20th.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  76.5°  at 
Turnpike  to  84.7°  at  Texarkana.     Monthly  mean  temperatures  were  slightly  higher  than  their 
long-term  means  at  most  stations.     Monthly  temperature  departures  ranged  from  -1.0°  at 
Lead  Hill  to  +3.2°  at  De  Queen. 


Very  little  precipitation  fell  during  the  first  two  weeks  of  July  except  on  the  late  eve- 
ning of  the  8th  and  the  early  morning  of  the  9th  when  violent  thunderstorms  dumped  torren- 
tial rains  in  central  sections  of  the  State.     Hot  Springs  received  5.03  inches  during  the 
downpour.     Local  light  showers  occurred  almost  daily  from  the  16th  to  25th.     Some  stations 
received  generous  showers  on  the  21st,   22d ,   23d,   and  24th.     A  few  widely  scattered  local 
showers  occurred  during  the  last  week.     Many  stations  received  no  rain  during  this  period; 
others  received  an  inch  or  more.     Monthly  totals  ranged  from  0.30  inch  at  Brinkley  to  8,64 
inches  at  Hot  Springs.     Some  counties  received  over  five  inches  of  rain  during  the  month; 
others  received  less  than  three  inches.     Precipitation  over  several  west  central  counties 
and  a  number  of  counties  in  the  extreme  northwest  and  north  central  parts  received  more 
than  the  long-terra  means  for  the  stations.     Elsewhere,  most  stations  received  less  than  thei 
their  long-term  means.     Some  especially  dry  areas  were  the  De  Queen  and  Hope  vicinities, 
the  Brinkley  locality,  and  a  narrow  strip  along  the  eastern  edge  of  the  State  from  Marianna 
2  S  northward  to  Blytheville. 

Hot  dry  weather  during  the  latter  part  of  July  depleted  the  soil  moisture  over  much  of  the 
State.     Local  showers  during  the  month  were  helpful   in  some  areas  but  most  areas  needed 
good  general  rains.     Irrigation  increased.     The  hot  dry  weather  lessened  the  boll  weevil 
activity  in  the  northeast  but  boll  weevils  and  boll  worms  increased  in  many  counties  in 
spite  of  regularly  scheduled  control  measures.     Early  rice  was  heading  and  prospects  were 
promising.     Soybeans  bloomed  heavily  over  much  of  east  central  and  southeast  Arkansas  but 
the  hot  dry  weather  prevented  the  setting  of  pods  in  many  fields.     Most  fields  needed  rain 
Late  feed  and  hay  crops  also  needed  rains.     Corn  fired  badly  and  sorghum  grew  slowly.  Many 
fields  of  corn  were  cut  for  silage.     Pastures  declined  and  milk  production  decreased.  The 
harvest  of  Elberta  peaches  neared  completion. 

STORMS 

Crops  in  Yell,  Garland,  Grant,  Hot  Spring,  Jefferson,  Monroe,  and  Perry  Counties  sustained 
moderate  damage  from  hail  and  high  winds  on  the  evening  of  the  8th.     During  the  early 
afternoon  of  the  17th,  a  man  was  killed  by  lightning  in  the  Little  Rock  vicinity.  Light- 
ning also  killed  a  few  cattle  and  hail  caused  considerable  damage  to  cotton  and  other  crops 
near  Scott.     Wind  damaged  trees  considerably.     On  the  afternoon  of  the  19th,  strong  winds 
damaged  peach  trees  severely  in  Howard  County.     Hail  caused  moderate  damage  six  miles 
southeast  of  Scott,  Pulaski  County,  on  the  early  afternoon  of  the  21st.     Strong  winds 
caused  slight  damage  to  roofs  and  trees  in  Poinsett  and  Mississippi  Counties  on  the  after 
noon  of  the  21st.     A  girl  was  killed  on  that  afternoon  by  a  falling  tree. 

Lucius  W.  Dye,  CI imatologist 
Weather  Records  Processing  Cent 
U.  S.  Weather  Bureau 
Kansas  City,  Missouri 
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2 

1 

95.9 

68.4 

82.2 

102 

21 

58 

1 1 

0 

28 

0 

0 

0 

2.43 

0.77 

5 

0.0 

0 

4 

3 

95.4 

69.4 

82.4 

0.2 

100 

15+ 

56 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

2.51 

- 

0.99 

0.64 

25 

0.0 

0 

7 

1 

93.0 

71.2 

82.1 

- 

0.2 

98 

15+ 

52 

10  + 

0 

25 

0 

0 

0 

2.92 

- 

0.46 

2.20 

9 

0.0 

0 

3 

2 

1 

99.  1 

59.  5M 

84.  3M 

3.2 

104 

8+ 

0 

31 

0 

0 

0 

0.95 

- 

3.04 

0.52 

9 

0.0 

0 

2 

1 

87.2 

57.0 

77.1 

94 

26 

57 

10 

0 

1  1 

0 

0 

0 

5.03 

2.71 

9 

0.0 

0 

7 

3 

2 

90.5 

57.9 

79.3 

0.3 

95 

15+ 

54 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

5.51 

1.80 

2.81 

23 

0.0 

0 

5 

3 

2 

68.8 

21 

0 

0 

0 

1  .90 

2  6 

0.0 

0 

8 

3 

90.2 

66.2 

78.2 

95 

15+ 

52 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

4.05 

1.10 

22 

0.0 

0 

7 

3 

1 

90.2 

57.5 

78.9 

0.1 

96 

15  + 

53 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

3.90 

0.20 

1.51 

29 

0.0 

0 

5 

3 

I 

92.1 

57.2 

22 

0 

0 

0 

1.51 

2  3 

0.0 

7 

2 

1 

95.0 

70.8 

83.4 

1.1 

103 

15 

62 

10 

0 

2  7 

0 

0 

0 

1.93 

- 

0.63 

•  1.49 

22 

0.0 

0 

4 

1 

1 

93.1 

64.5 

78.8 

99 

15 

53 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

2.54 

1.77 

23 

0.0 

0 

3 

1 

92.5 

65.4 

79.0 

100 

15 

54 

1 1 

0 

24 

0 

0 

0 

5.02 

2.14 

1.18 

5 

0.0 

0 

94  .  7 

5B.5M 

81  .  7M 

2.2 

101 

8 

0 

2  9 

0 

0 

0 

1  .59 

- 

2.86 

0.  70 

20 

0.0 

0 

3 

2 

91.0 

78.5 

0.1 

97 

15  + 

49 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

3.85 

0.34 

2.30 

23 

0.0 

0 

5 

2 

1 

91.8 

55.9 

78.9 

0.8 

98 

15 

53 

10  + 

0 

25 

0 

0 

0 

3.50 

0.11 

1.15 

23 

0.0 

0 

6 

3 

96. 2M 

7 1  .  2M 

83. 7M 

2.0 

101 

27  + 

0 

30 

0 

0 

0 

0.60 

- 

3.75 

0.41 

9 

0.0 

0 

2 

0 

94.5 

71.8 

83.2 

0.9 

100 

17 

65 

10  + 

0 

28 

0 

0 

0 

8.54 

4.53 

5.03 

9 

0.0 

0 

8 

4 

2 

92.8 

65.3 

79.1 

1  .0 

100 

15 

52 

10+ 

0 

25 

0 

0 

0 

5.62 

1.93 

1.42 

23 

0.0 

0 

6 

4 

93.5 

71  .8 

82.7 

0.8 

99 

26 

65 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

5.47 

2.37 

1  .74 

8 

0.0 

0 

4 

4 

3 

94.2 

59.2 

81.7 

99 

25 

64 

10  + 

0 

29 

0 

0 

0 

4.87 

3.28 

9 

0.0 

0 

4 

2 

92.4 

56.  5M 

79.  5M 

0.5 

98 

25 

54 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

5.54 

2.04 

2.06 

14 

0.0 

0 

9 

2 

Z 

91.3 

66.4 

78.9 

- 

0.2 

98 

15 

52 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

2.50 

- 

1  .07 

0.58 

19 

0.0 

0 

2 

93.0 

70.1 

81.6 

1.3 

101 

8 

64 

20 

0 

25 

0 

0 

0 

5.45 

2.58 

2.65 

9 

0.0 

0 

7 

4 

3 

95.6 

69.8 

82.7 

0.1 

101 

21 

58 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

1.55 

0.88 

0.62 

24 

0.0 

0 

3 

2 

95.7 

57.9 

81.8 

1.9 

101 

17 

61 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

4.28 

0.78 

1.29 

9 

0.0 

0 

7 

3 

86.  1 

70.1 

78.1 

93 

15 

51 

22  + 

0 

5 

0 

0 

0 

3.62 

1  .40 

23 

0.0 

0 

6 

3 

1 

90.1 

57.4 

78.8 

0.6 

<j7 

15 

55 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

3.74 

0.22 

1.55 

22 

0.0 

0 

5 

3 

1 

90.4 

66. H 

78.6 

97 

16 

55 

10  + 

0 

22 

0 

0 

0 

4.72 

1.43 

24 

0.0 

0 

7 

4 

2 

97.0 

66.6 

31.8 

101 

18 

61 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

1.67 

0.77 

9 

0.0 

0 

5 

1 

95.5 

66.3 

32.5 

101 

17  + 

54 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

2.08 

0.79 

31 

0.0 

0 

5 

2 

° 

95.3 

69.2 

82.3 

100 

4  + 

58 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

6.55 

4.80 

9 

0.0 

0 

6 

2 

97.3 

71.4 

34 . 4 

1.5 

101 

25  + 

65 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

2.06 

1.54 

1  .00 

5 

0.0 

0 

4 

1 

97.3 

59.4 

83.4 

1.2 

104 

15  + 

59 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

0.97 

2.20 

0.2S 

5 

0.0 

0 

4 

0 

0 

97.4 

69.  1 

83.3 

105 

15 

58 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

1.51 

0.51 

23 

0.0 

0 

4 

2 

0 

95.5 

57. 4M 

81.5M 

1.7 

101 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

1.61 

2.64 

0.71 

18 

0.0 

0 

3 

2 

0 

90.5 

53.^ 

79.5 

1.5 

97 

15 

55 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

2.64 

1.04 

0.82 

26 

0.0 

0 

6 

3 

0 

94.5 

70.1 

82.3 

0.8 

100 

15  + 

50 

10  + 

0 

27 

0 

0 

0 

2.34 

1.75 

1  .42 

9 

0.0 

0 

6 

1 

1 

95.2 

69.1 

82.2 

98 

4  + 

59 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

2.00 

0.89 

8 

0.0 

0 

6 

2 

0 

91.7 

67.3 

79.5 

98 

15  + 

51 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

2.64 

1.13 

24 

0.0 

0 

4 

2 

1 

95.7 

69.7 

82.7 

0.4 

102 

15 

60 

10  + 

0 

27 

0 

0 

0 

2.31 

0.85 

1.32 

6 

0.0 

0 

4 

1 

1 

95.2 

73.2 

84.7 

1.8 

101 

6 

67 

20 

0 

31 

0 

0 

0 

1.98 

1.95 

0.81 

31 

0.0 

0 

4 

2 

0 

85.6 

67.3 

76.5 

91 

15  + 

58 

10 

0 

4 

0 

0 

0 

3.73 

0.46 

1.36 

6 

0.0 

0 

6 

3 

1 

95.9 

57.4 

82.2 

103 

e+ 

58 

10 

30 

0 

0 

3  .49 

0.62 

1  .01 

29 

0.0 

0 

8 

3 

1 

86.  1 

68.6 

77.4 

92 

28  + 

59 

1"! 

0 

5 

n 

.02 

1.27 

2  3 

0.0 

0 

4 

1 

1 

81.0 

i.  29 

0.0 

94.  8M 

69.9 

82  .4M 

1  .2 

55 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

4.90 

1.19 

1  .  70 

2  S 

D.O 

0 

9 

4 

1 

93.7 

66.8 

80.  3 

99 

4 

52 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

1.27 

0.68 

2  1 

0.0 

0 

5 

1 

0 

93.  1 

64.1 

78.6 

100 

16 

52 

1 1 

0 

23 

0 

0 

0 

3.  70 

1.78 

6 

0.0 

0 

6 

2 

1 

93.3 

68.0 

80.7 

99 

15 

54 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

3.  15 

0.32 

0.98 

5 

0.0 

0 

8 

2 

0 

93.4 

68.1 

80.8 

0.7 

100 

25 

57 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

0.52 

2.67 

0.22 

14 

0.0 

0 

2 

0 

0 

95.1 

68.8 

82.0 

1.0 

100 

27 

54 

1 1 

0 

30 

0 

0 

0 

0.30 

3.98 

0.30 

22 

0.0 

0 

1 

0 

0 

96.  1 

70.5 

83.3 

1.8 

101 

18* 

67 

11  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2.94 

1.12 

2.86 

9 

0.0 

0 

1 

1 

1 

93.3 

67.7 

80.  5 

0.4 

99 

15+ 

56 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

1.61 

1.97 

0.61 

20 

0.0 

0 

6 

1 

0 

94.9 

69.2 

82.1 

0.5 

99 

30 

55 

11  + 

0 

30 

0 

0 

0 

4.4  1 

0.21 

3.39 

9 

0.0 

0 

6 

1 

1 

93.9 

69.1 

81.5 

97 

3  + 

62 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

3.52 

1.02 

23 

0.0 

0 

6 

4 

1 

93.8 

66.3 

79.9 

1  00 

26 

55 

1 1 

0 

28 

0 

0 

0 

3.20 

0.88 

5 

0.0 

0 

6 

3 

0 

97.2 

71.5 

84.4 

2.0 

102 

1  7 

63 

1 1 

0 

31 

0 

0 

0 

4.65 

0.68 

1.63 

22 

0.0 

0 

6 

3 

2 

94.6 

71.7 

83.2 

0.5 

98 

17+ 

66 

1 1 

0 

30 

0 

0 

0 

2.13 

2.31 

0.75 

22 

0.0 

0 

3 

3 

0 

95. 5M 

70. 3M 

83. OM 

1  .0 

53 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

3.08 

0.04 

1.55 

28 

0.0 

0 

6 

2 

1 

94.0 

72.3 

83.2 

1.8 

98 

7 

61 

1 1 

0 

30 

0 

0 

0 

2.43 

1.42 

1.63 

18 

0.0 

0 

4 

1 

1 

Precipitation 


HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  F0R< 

ASHDOWN 

BENTON 

BENTONVILUE 

BOONEV ILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARK'^VILLE 

C0N«lAY 

0AR04NELLE 

OE  QUEEN 

devils  knob 
eureka  springs 
fayetteville 
fayetteville  caa  ap 
fayetteville  exp  sta 
flippin  caa  ap 
fort  smith  wb  ap 
ft  smith  water  plant 

GILBERT 

6RANNI S 

GRAVFTTF 

GREEN  MOUNTAIN 

HARP  I  SON 

HOPE   3  NE 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MALVERN 

Mammoth  spring 
marshall 

MENA 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARIS 

PERRYvILLE 
ROGERS 

RUSSELLV ILLF 
SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 
HALDRON 
j WHITE  ROCK 

DIVISION 

DELTA  DIVISION 

ARKADELPHIA 
BALD  KNOB 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  and  D  NO  1 
BLYThEVILLE 
8RINKLEY 
CAMDEN  1 
CORNING 
CROSSETT   7  S 
CUMMINS  FARM 
0E<:  ARC 
I  DUMAS  1 
EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE   5  W 
HELENA 


S«*  r«f«r«ac*  sot.*  rollowlBf  St.tlo«  laa«i. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ARKANSAS 
JULY  1956 


Temperature 


Station 


JONESBORO 
KEO 

MAGNOLIA  3  N 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MONTICELLO   3  S 

NEWPORT 

PARAGOULD 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WILSON 

WYNNE 

DIVISION 


<  2 


97. b 

93. 9M 
92  .  7 
9^,4 
94.7 

96.  6 
94.  3 
93.  3M 
•JZ  .  8 
96.  6 
93.7 
94.8 
95.2 
92  .  5 
91.5 
96.0 
94.4 
92.8 


<  2 


70.0 
58.  5M 
68.9 


69.  3 
6  7.  9M 
70.2 
6  9.9 
70.4 
69.  3 
71.2 
69.3 
69.8 
70.6 
69,  1 
69." 


82.8 

30.8 

83.6 

8  1 .  2  M 

80.8 

81.7 

81.1 

84 . 4 

82  .  1 

80 .  61-1 

81.5 

83.3 

82.1 

82  .  1 

83.2 

80.9 

80.7 

83.3 

81.8 

80.9 

81.9 


S.  s  a 


1.3 
0.0 
0.2 


1.9 
0.7 


No.  of  Days 


Max 


Min. 


Precipitation 


2.51 
3.42 
1.43 
0.77 
1.75 
1.02 
2.45 

1  .  79 
2.05 
2.42 
3.42 
1.95 
3.90 

2  .36 

3  .  79 
3.63 
2.  34 
5.50 


2  »  9 

t1    H  <D 


-  2.58 

-  2.62 

-  1.86 


1.57 
0.51 
1.59 

0.59 
0.00 
0.46 

1.71 
2.74 
1.92 


0.85 
0.51 
0.45 
0.95 
0.50 
1.35 


92 


2  .00 
1.20 
1.15 

1  .14 
1.27 
1.37 
0.52 

2  .94 
0.70 
0.52 


Snow,  Sleet 


No.  of  Days 


0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 


^■2 

«  9 

n  S 
2  5 


8=5 

i-i  0 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


AeeoTT 

ALICIA 
ALUM  FO(t< 
ALV 

AMI  TV  3  NE 

ANTOINt 
APLIN  X  W 
ARKADFLPHIA 
ABKAN<iAS  CITY 
ASMDOWN 

ATHtN*; 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  L  IVPSTOCK 
BATeSVlLLE  L   AND  0  NO  1 

BEATV  LAKE 
SFAVfR  1  5;f 
BfECH  GROVE 
9EEDEVILLF 
BENTON 

i  BENTONVlLLf 

I   BEfiRvvlLLF  fc  NW 

IB!G  FOOK 
BIG  LAHE  OUTLET 
BLACK  OOCK 

1    BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
:    BLUPf"  CITY 
I  9LVTMFVILLE 
.  BOONFVILLF 
ROL'GhTON 

BBAproffn 

BRINKLE Y 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CABOT  4 

CAL.'CO  ROCPC 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLACKSVILLE 
CLINTON 
COLO  SPRINGS 
CONWAY 
CORNING 

COTTFH 
COVF 

crossett  7  s 
Cpy<;tal  valley 
cummins  farm 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 
OE  OUEfN 

OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
eVFNING  SHAOf 
FAYFTTFvlLLE 
FAVETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVlLLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  MB  AP  R 
FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTA IN  HILL 
FULTON 
GEORGETOWN 
GIL9FRT 
GLEN WOOD 

GRA.'IN  I  S 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
6RFFN  FORtST 
GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUROON  3  E 
HAMPTON 
HARRISON 

HE8ER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  M 
HOPE   3  NE 

HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUTT IG  DAM 
INOFK 

JASPER 
JFS<.1FVILLE 
JONES90R0 
KEO 

LAKE  CITY 

LANGLFY 
LEAD  HILL 
LFF  CRFFK 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WS  AP  E 

LITTLE  ROCK   FILTER  PL 

LOST  COONfR 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKFD  TREF 


6.99 
1.35 
2.69 


1.99 
3.?0 
6.03 


1.66 


2.10 
.2B 
1.07 


?.  16 
.  19 


2.86 
1.4$ 


l.U 
.10  3.39 
1.95 


l.'tO 
2,20 
.62 


i.n 

.27 
?.7l 


3.15 
.05  .07 
.30  .T7 


I.  74 
1.42 


10  I  n  '  12  I  13  '  U  '  15  ■  16  ,  17  I  18     19     20  21 


4  7  .38 

7*oe 


T        1,25  ,07 
•54  ,25 


1.13  2,92    J. 90 


1.65 
1,71 
1.51 


27     28     29     30  ,  31 


1.70  .>5 


1.09  1.15  .6t» 
.62 

.33  .05  .74 
.28 

1.05      .46  1.17 


1.00  .22 


.28 
1,82 

1.90  ,1- 


l.A* 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MARSHALL 
MARVELL 
MFLBOURNE 
MENA 

MONT ICFLLO  3  S 

MOROBAY  L  AND  D  NO 
"ORRILTOM 
MOUNT  lOA 
MOUNT  MAGAZIN'^ 
'FOUNTAIN  HOMF 


ENG 


MOUNTAIN  HOMf  C 
MOUNTAIN  VIEW  1 
MULBERRy  6  NNE 
NARROWS  OAI^ 

NASHVILL"^   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  WNW 
NFWHOPF   3  Z 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
OOELL 


OKAV 
ntiCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 

OZONE 

paragould 

PAR  I^; 
PARK  IN 
PARKS 

PFRRYVILLF 
PINF  RLUFF 
PINE  RLUFF  CAA  Al 
PINF  PIDGE 
POCAHONTAS  I 

PORTLAND 
PPESCOTT 
RATCL IFF 
R  f^ON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
'■-AlNT  FnANCI"; 
S  ALFM 
<.FAPCV 

SHERIDAN  TOWER 
SHIPCFY  3   SF  ■ 
SILOAM  SPRINGS 
^PARKMAN   A  E 
STAMPS 

"^TAP  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART   <)  f^E 

<;iiniACO 

SUGAR  G^OVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  W6  AP 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GBOVF 
WALNUT   RIDGE  CAA 
WARBEN 
WASHI TA 
VHITE  "OCK 


WHITECLIFFS 
W I L  SON 

v^LLVlLLE 


1.31 
1.67 
2.03 


1.61 
1  .79 
2.05 


.02  l,'t2 
T  .09 
.38  1.29 


1.10 
.16  ,10 


1.30 
1.67 
1.27 
1.37 


Day  of  month 


ARKANSAS 
JULY  1956 


13     14  15 


.22 

T  ,19  .0*> 


•  05  .19j  .95 
.51 

tUO  .OA 


<<2      .10  .30 


T        1  .35      ,06  ,^.5 


22     23  24 


1,56 
.20 
.19 


,07 
T 

,n7 


,25 
.  30 

,35 

2.9^. 

.07 


.50      .26  1,39 


25     26  27 


28     29     30  31 


,06  .31 

.06 
1.22 


DAILY  TEMPERATURES 


Tables 


ARICANSAS 
JULY  1956 


Station 


ALUM  FORK 
ARKADELPhU 
ASHDOWN 
BALD  <HOe 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BENTON 

BENTONV ILL6 

BLYTHEVILLE 

800NEVILLE 

BR1NK.LEY 

CAHOEN  I 

CAMP  CHAFFEE 

CLAR<SV1LLE 

CONWAY 

CORNING 

CR055ETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 

DE  QUEEN 

OES  ARC 

DEUILS  KNOB 

DUMAS  1 

EL   DORADO   CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN   CAA  AP 

FORDYCE  6  w 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT   SMITH  WATER  PLANT 


GILBERT 


GREEN  MOUNTAIN 


HARRISON 
HELENA 
HOPE  -i  NE 


Day  Ol  Month 


MAX 
MIN 


93  98  94 
66     69  71 


93  95  95 
69     70  71 


95     9i.  92 


98  94 
71  68 


95  93  92 
68     71  65 


95  93 
71  72 


10     II     12     13     14      IS     16     17  18 


89  89  94 
63     60  69 


97  87  94 
68     65  69 


94     95  97 


97  96  67 
72      7}  72 


71      72  70 


95 
72 

95 
74 

96 
75 

97 

72 

97 
71 

99 
69 

101    102  102 
70      72  69 

70 

67 

73 

73 

98  100 
74  75 

02  101 
77  72 

73 

73 

99  100 
63  68 

98 
68 

96  100 
68  66 

99 
66 

00 
66 

94 
66 

94 
65 

97 
67 

99 

67 

96 
71 

93 
68 

95 
66 

92 
65 

91 
68 

6  7 
58 

52 

64 

73 

96 
73 

98 
71 

94 

75 

95 

71 

8  7 
68 

64 

92 
66 

92 
64 

90 
64 

68 

66 

89 
69 

97 
64 

98 
67 

93 
65 

93 
69 

94 
67 

95 
66 

98 
65 

92 
68 

92 
62 

92 
62 

89 
64 

89 
55 

52 

56 

65 

95 
67 

96 
72 

100 
68 

96 
70 

63 

85 
62 

98 
6? 

93 
59 

94 

62 

85 
65 

63 
65 

89 
61 

97 
66 

94 

73 

95 
67 

94 

69 

96 
69 

93 
69 

92 
71 

94 
66 

92 
66 

88 

69 

84 

57 

54 

69 

80 

96 
70 

99 
73 

98 
74 

95 
71 

92 
66 

95 
66 

92 
66 

92 
64 

65 
66 

87 
68 

92 
69 

96 
65 

96 
69 

91 
68 

92 
68 

93 
70 

94 

69 

94 

70 

92 
68 

95 
65 

93 
70 

91 
61 

61 

60 

68 

71 

92 
74 

94 
72 

92 
69 

95 
69 

72 

94 
64 

92 
66 

93 
68 

90 
67 

90 
66 

90 
65 

97 
66 

97 

70 

92 
67 

93 
67 

93 

69 

91 

68 

92 
65 

92 
65 

94 
65 

85 

69 

85 
62 

51 

56 

70 

74 

95 
71 

98 
70 

97 

66 

93 

69 

91 
64 

87 

62 

90 

56 

93 
61 

60 
59 

60 
66 

87 
61 

94 

63 

96 

67 

95 

71 

96 
72 

96 
72 

98 
73 

92 

72 

66 

95 
65 

91 

71 

91 

70 

58 

57 

66 

71 

96 
72 

99 
74 

93 

72 

96 

72 

63 

95 
66 

90 
70 

92 
63 

69 
63 

83 
68 

90 
66 

94 
66 

100 
71 

98 
70 

98  100 
70  70 

9  7 
73 

96 

73 

69 

100  lOO 
70  73 

95 
70 

60 

64 

70 

77 

03  104 
78  75 

99 
75 

100 

70 

88 

72 

97 
70 

98 
66 

102 
65 

68 
67 

92 
71 

93 
66 

100 
67 

101 
70 

94 
69 

96 
70 

95 
68 

70 

69 

71 

96 

69 

95 

66 

91 

69 

60 

54 

68 

75 

96 
75 

96 
75 

95 
74 

97 
70 

92 
68 

95 

66 

95 

65 

97 
66 

93 
65 

90 
68 

93 
72 

98 
66 

99 
72 

94 
69 

94 

68 

96 
73 

97 
70 

97 
70 

97 
69 

97 
71 

98 
71 

97 
68 

68 

67 

70 

73 

94 
75 

95 
74 

99 

75 

99 
70 

74 

95 
72 

100 
68 

96 
70 

96 
66 

95 
67 

93 
69 

94 
69 

101 
71 

97 
70 

95 
69 

96 

71 

100 
72 

71 

94 

70 

96 

70 

98 

74 

96 
70 

60 

63 

70 

80 

97 
79 

01 
72 

101 

71 

99 

71 

96 

73 

68 

69 

92 
65 

97 
64 

loo 

67 

84 
67 

69 
67 

92 
68 

98 
70 

97 
69 

97 
70 

98 
72 

70 

69 

67 

97 
70 

95 
75 

93 
68 

67 

58 

62 

97 
65 

101 
69 

98 
70 

101 
72 

102 
70 

96 
72 

100 
70 

94 
68 

102 
62 

88 
68 

85 
70 

92 
66 

100 
65 

99 
69 

94 
71 

96 
70 

97 
71 

70 

70 

69 

97 
66 

97 
70 

95 
69 

58 

56 

97 
71 

97 
78 

98 
79 

100 
76 

98 

72 

98 

72 

93 
71 

95 
66 

95 
67 

98 
68 

91 
70 

91 

70 

37 

70 

96 
66 

100 
69 

95 
73 

97 
70 

95 

72 

98 

72 

92 
68 

90 

67 

95 
65 

92 
69 

88 
65 

56 

58 

68 

95 
76 

97 
72 

99 
74 

93 
73 

97 
73 

94 
61 

95 
69 

90 
63 

91 
65 

89 
62 

80 
66 

90 
67 

95 
66 

96 
70 

95 
66 

96 
71 

96 
70 

70 

71 

68 

97 

66 

94 

70 

91 

66 

69 
66 

9 1 
65 

94 
69 

92 
71 

94 
73 

94 
72 

95 
71 

97 
73 

96 
70 

95 
74 

94 
68 

94 
66 

94 
69 

92 
65 

94 
66 

98 
67 

96 
70 

95 
70 

95 
70 

97 
70 

97 
71 

95 
69 

94 

70 

95 
69 

94 

69 

92 
66 

64 

62 

70 

73 

95 
75 

96 
70 

95 
73 

92 
71 

91 
71 

95 
67 

94 

67 

97 
67 

92 
67 

90 
65 

91 
68 

96 
69 

•  96 
70 

95 
72 

94 
73 

95 
75 

95 
74 

92 
72 

93 
70 

95 
71 

94 

75 

92 
68 

64 
62 

8  7 
62 

72 

76 

95 
79 

96 
77 

96 
75 

94 
74 

86 
73 

■  93 
70 

93 
67 

95 
67 

87 
67 

88 
70 

69 
68 

94 
66 

96 

72 

96 
68 

97 
70 

98 
71 

97 
68 

98 
69 

99 
69 

100 
69 

104 
71 

95 

92 

93 
68 

70 

71 

104 
71 

102 
72 

103 
72 

102 
69 

74 

69 

99 
65 

102 
66 

97 
68 

98 
69 

93 
70 

102 
67 

102 
66 

95 
67 

95 
68 

95 
67 

97 
69 

97 

65 

95 
66 

94 

65 

95 
64 

91 
64 

91 

57 

85 
56 

63 

71 

95 
73 

96 
73 

96 
70 

95 
68 

94 

65 

90 
63 

93 
63 

94 

62 

90 
65 

91 
64 

89 
66 

91 
65 

100 
68 

87 
70 

88 

70 

90 
71 

92 
70 

88 
63 

88 
64 

86 
65 

85 
68 

83 
62 

57 

80 
62 

67 

71 

90 

92 

90 
68 

90 
73 

64 

68 

66 
67 

87 
61 

90 
65 

85 
60 

78 
64 

84 

63 

91 
69 

94 
70 

99 
71 

99 
7<- 

101 

73 

101 
74 

100 

75 

97 
71 

98 
72 

98 
71 

98 
75 

64 

63 

70 

73 

98 
75 

98 
75 

100 
74 

102 
75 

92 
73 

99 
71 

98 
77 

96 
70 

98 
68 

92 
67 

93 
70 

98 
68 

98 
69 

92 
71 

94 

72 

94 
72 

95 
71 

96 
71 

97 
71 

97 
71 

95 
73 

89 
70 

69 

66 

72 

73 

95 
76 

96 
76 

95 
75 

98 
77 

93 
76 

98 
70 

98 

70 

96 
71 

96 

69 

94 
67 

93 
69 

94 

70 

97 
71 

91 
74 

91 
72 

92 
(4 

92 
72 

91 
67 

92 
67 

92 
66 

87 
64 

83 
64 

62 
54 

59 

72 

72 

95 
72 

96 
76 

96 
71 

93 
72 

92 
68 

90 
64 

91 
61 

93 
63 

86 
61 

78 
66 

86 
62 

93 
65 

96 
74 

91 
72 

92 
72 

93 
74 

91 
71 

91 
69 

89 
68 

92 
69 

90 
74 

84 
65 

84 

55 

62 

7; 

75 

95 
77 

97 
76 

94 
69 

95 
70 

91 
70 

66 
66 

89 
61 

92 
63 

83 
64 

63 
67 

87 
63 

93 
67 

96 
73 

90 
66 

91 
68 

92 
70 

90 
68 

90 
67 

89 
67 

91 
65 

89 
70 

83 
62 

83 

52 

53 

T: 

75 

94 
75 

96 
69 

93 
71 

94 

66 

66 

86 
64 

86 

59 

91 
61 

82 
66 

82 
64 

67 
64 

93 
62 

95 
72 

90 
73 

90 
■  70 

91 
74 

91 
69 

90 
67 

89 

68 

90 
69 

89 

73 

85 
63 

84 

53 

86 
57 

92 
74 

71 

94 
77 

96 
74 

96 
72 

94 

66 

68 

85 
64 

89 
60 

91 
61 

69 
64 

82 
62 

65 
63 

92 
64 

94 

72 

95 

70 

95 

70 

95 

7C 

95 

70 

93 
69 

92 

70 

95 
67 

89 
65 

84 

63 

84 

55 

89 
55 

94 

68 

72 

98 
70 

99 
74 

97 

94 

64 

92 
65 

91 
65 

89 
62 

61 
64 

61 
68 

86 
66 

96 
63 

98 

70 

94 
73 

95 
71 

95 
69 

96 
72 

9" 
6S 

98 
70 

95 
71 

95 

6e 

90 
63 

91 
65 

95 
71 

96 
73 

97 
74 

97 
73 

99 
73 

95 
74 

98 
71 

97 
67 

96 
70 

96 
70 

90 
67 

86 
71 

100 
71 

99 
71 

98 
71 

98 
71 

IOC 
7- 

93 
71 

93 

72 

9( 

72 

99 

70 

97 
75 

92 
6" 

92 
62 

89 
64 

99 
72 

99 
80 

101 
78 

103 
73 

99 
74 

98 
73 

68 
73 

90 

70 

97 
68 

101 
65 

85 
68 

67 

70 

93 

6e 

100 
69 

101 
73 

94 
65 

94 
64 

9 
6 

95 
65 

92 
67 

9 
6( 

94 
65 

95 

70 

9C 
6! 

85 

53 

66 
55 

6 

67 

97 
71 

99 
65 

98 
64 

95 
66 

8  7 
67 

89 
63 

94 
61 

98 
56 

92 
66 

61 
68 

6^ 
6<i 

95 
61 

97 
64 

93 
69 

94 
64 

9 
6 

,  95 
i  66 

92 
68 

9 
6 

>  94 

7  66 

91 
66 

8 
6' 

83 
55 

68 
54 

6" 

68 

96 
69 

100 
69 

96 
68 

95 
68 

68 
66 

93 
63 

91 
62 

90 
61 

87 
64 

82 
67 

81 
6S 

96 
63 

99 
65 

92 
67 

94 
69 

9 
6 

.  96 

3  69 

93 
68 

9 
6 

1  95 
i  66 

101 
71 

9( 
6' 

91 
65 

92 
65 

9 
6( 

93 
>  71 

95 
70 

97 
71 

99 
81 

98 

96 
79 

99 

98 

98 

100 
70 

92 
66 

9< 
6' 

95 
66 

96 
66 

90 
71 

90 
68 

9 
7 

i  92 
J  69 

92 
63 

9 
6 

'  92 
.  65 

89 

72 

8 
5 

84 

*  49 

68 
55 

9 
7 

93 
74 

94 
70 

97 
72 

97 
71 

95 
69 

91 
66 

66 

63 

92 
59 

93 
61 

78 

62 

82 
64 

8 

93 
65 

95 
71 

93 
70 

93 
66 

9 
6 

4  95 
9  69 

92 
67 

9 
6 

1  92 
6  65 

90 
64 

8 
6 

h  84 

2  53 

87 
53 

9 
6 

1  94 

S  72 

97 
71 

98 
67 

96 
70 

95 

77 

90 
65 

93 
63 

90 
62 

92 
60 

66 

62 

80 
65 

8 
6 

i  95 
61 

97 
66 

93 
74 

95 
75 

9 
7 

6  97 
4  76 

96 
74 

9 
7 

7  98 
4  75 

93 
74 

9 
7 

1  88 
3  66 

90 
61 

9 
7 

<•  93 
1    .  76 

95 
77 

96 
77 

93 
75 

94 
75 

90 

70 

92 

70 

95 

70 

95 
71 

92 
69 

90 
69 

9 
7 

!  95 
>  71 

96 
74 

93 
73 

92 

73 

9 
7 

4 

5 

94 
71 

9 
6 

6  95 
8  71 

96 
74 

9 
7 

9  90 
0  69 

88 
67 

9 
7 

1  96 
3  73 

95 
74 

98 
75 

100 
74 

100 
75 

100 
74 

100 
71 

97 
66 

96 
68 

99 
67 

9 
6 

S  92 
}  68 

100 
72 

93  94  95 
70      64  66 


93  92  97 
69     66  69 


2S    26     27    28     29     30  31 


99  96  95 
69      70  73 


95  92  91  95 
65     65     64  69 


93.3 
6a<6 


100  95  67  96 
71     67     73  70 


100  100  98  99 
71     68     70  70 


98  95  93  98 
67     63     71  67 


98  99  95  94 
66     64     66  65 


96  92  93  98 
70      65      70  68 


96  93  91  97 
70     65  71 


96.3 
70.6 


93.7 
66.8 


93.1 
64.1 


93.3 
66.0 


92.6 
67.8 


95  91  93  94 
68     64     64  67 


98  95  92  97 
69     68     66  66 


97.2 
70.  I 


99  97  96  99 
66  70  70  68 

93  100  98  96 

72  68  69  74 

97  100  94  95 
71  66  70  71 

96  94  95  99 

66  67  72  71 

96  94  93  99 

71  67  67  70 

99  93  93  98 

69  67  66  66 

98  98  99  95 

71  68  69  70 

96  94  93  93 

70  66  70  70 

92  91  94  96 

77  69  71  71 

104  101  101  102 

69  68  71  71 

98  99  93  94 

67  65  67  68 

67  67  67 

71  64  68  70 

100  93  95  93 

73  69  74  73 

95  97  96  94 

72  73  73  71 

94  69  92  95 

72  63  66  71 

95  69  92  93 
66  65  67  72 

96  69  92  94 
67 

95 
71 


89  91  94 
63     66  68 


96  91  91  95 
71      70  69 


99  96  97  95 
68     65     76  69 


100  93  96  100 
70     66     71  72 


96  92  94  97 
66      62  66 


95  92  93  95 
70     65     67  68 


67  92  95 

68  67  67 


95  91  94  96 
66     63      67  67 


95  91  91  96 
70  68  67  66 

96  95  96  96 

73  70  70 

94  101  101 

73  68  71  71 


-  83  - 


Table  S-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1956 


HOT    SPRINGS    1  NNE 

JONESBORO 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE   ROCK    WB  AP 

MAGNOLIA    3  N 


MAMMOTH  SPRING 


MARIANNA    2  S 


MARKED  TREE 


MONTICELLO    3  S 


MORRILTON 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 


MOUNTAIN  HOME 


MOUNTAIN   HOME  C   OF  ENG 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 


NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULO 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 


RUS5ELLV ILLE 


SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


5IL0AM  SPRINGS 


MIN 
MAX 


MAX 
MIN 


75      76  76 


95  96  95 
72      74  75 


93      94  95 


66      65  69 


95  96  97 
70      71  72 


94      94  96 


95      96  97 


94      95  94 


92      92  95 


93  95  97 
71      72  73 


94      95  97 


95  96  98 
69     69  70 


79      76  70 


92  92  92 
68      69  72 


93  93  93 
68      67  71 


97      97  97 


94  95  95 
72     72  75 


94     95  96 

69      69  72 


97  98  99 
67      68  71 


65      68  70 


96  97  98 
74      75  75 


95  95  97 
70      71  68 


96      95  95 


93  93  96 
70     73  72 


70      71      7  3 


96      91  91 


93      94  95 


95      96  97 


96      95  96 


89  90  92 
71      68  74 


96      97  97 


Day  Ol  Monlh 
10     II      12     13     14       15     16     17     18  19 


76      70  70 


97  95  92 
70      70  69 


96      93  94 


98      96  93 


97  93  90 
72      72  70 


93      90  91 


97      95  93 


69     69  68 


98      96  95 


93      90  91 


92      94  91 


96  97 
69  66 


100      99  97 

69      68  68 


97      97  93 


71      70  73 


94  91  86 

66  66  61 

95  93  91 
73  68  69 

99  100 

68  72 

96  95  92 
70  72  65 

95  90  87 

64  65  64 

95  94  91 

69  70  68 

94  90  90 


87  90  95 
62      63  68 


85  88 
52  52 


90  93  96 
66  67 


95  95 

69  68 


98  97 
70 


99      98  99 


97      97  96 


93  90 
69  68 


97  98 
73  71 


96      96  97 


72      68  68 


96  95  95 
72      71  69 


99      95  93 


98     97  95 


92  9  3 
63  66 


99      96  96 


97      96  94 


96  97  96 
65      68  64 


68      73  73 


91      89  83 


90  90  89 
67      65  65 


97  92 
67  66 


98  99  98 
67      71  66 


98    100  100 


98      97  95 


99      99  94 


65      68  65 


99      96  92 


68      67  67 


89  96  96 
71      71  67 


96  97  98 
70      73  67 


92  86  84 
67      70  65 


96  95  92 
70      73  67 


95  96  91 
70      71  67 


95  96  96 
70      70  71 


92  89  85 
66      72  62 


90  95  90 
69      69  68 


63  61 
85  79 


97  97  99 
78      71  72 


95  95 
76  73 


98  99 
73  73 


76      67  70 


95    100  90 


95      96  93 


74      67  69 


70      69  62 


92      94  87 


100    100  98 


95  96  90 
69      69  73 


95      95  91 


95  91 
61  60 


83  88  91 
53  52 


88  92  99 
59      58  69 


95  96  97 
76      72  75 


94      97  98 


92  92  95 
74      72  72 


72      66  66 


74      70  69 


96      98  100 


100      96  91 


97  98 
78  79 


89  90  93 
69      77  79 


70      70  67 


99  101  90 
78      67  69 


91  89  78 
73      73  68 


94      92  87 


97  95  91 
70      72  64 


99  98  101 
67      67  70 


100    101  101 


87  91 
60      56  66 


90  90  101 
59  64 


90  94  102 
58      59  69 


95  97 
78  75 


96  97  98 
74      74  76 


72      74  68 


100      93  96 


100  99  98 
76      74  74 


102    103  91 


85  88  92 
59      57  65 


67     68  67 


66      64  68 


82  86  92 
55      58  70 


64      61  71 


86      89  93 


87  89  92 
59      64  69 


85  86  93 
51      59  73 


86  90  94 
65      64  72 


100  101  105 
78      79  74 


94  98  98 
69      70  72 


74      76  77 


95      96  96 


95      95  98 


70      72  73 


97     97  98 


92  95  97 
76      75  75 


93  95  95 
73      76  77 


72      75  74 


95  95  96 
71      73  74 


93  96  98 
75      76  75 


96  98  99 
74      76  77 


92  92  90 
70      68  70 


66      67  69 


61      67  64 


89      90  89 


98      95  94 


90  89  92 
65      65  69 


60      69  71 


85      82  86 


71      70  68 


70      66  68 


93  95 
f.7 


101  101  93 
70      70  74 


96  101 
69  68 


89  92 
65  71 


65      64  61 


98  96 
61  64 


90  89  92 
66      70  69 


92  94  92 
64      64  65 


79  79  83 
61      61  62 


86  80  84 
62      67  66 


63      63  67 


100  95  96 
65      64  69 


96     96  97 


95     97  95 


100  95 
70  71 


68  67 
94  98 


100  96  96 
65      65  68 


65      64  68 


97  92  89 
69      70  68 


97  96  95 
69      69  71 


86  88  93 
70      69  66 


90  86 
78  72 


9  5  96 
6  7  70 


100  100 
65  70 


97    100  98 


96  95 
75  67 


85  SO 
72  65 


83  89 
67  69 


99  98 
70  71 


92  100 
68  65 


93  93 
73  68 


94  94 
67  67 


101    100  88 


96      96  95 


95  98  95 
75      75  74 


95  97  92 
72      71  73 


95  96  91 
72      73  64 


100    100  100 


94      93  90 


96      96  90 


96  92  95 
7  5      74  71 


96      96  90 


95  96  95 
72      72  71 


98     95  92 


94      97  90 


96  99  103 
68     66  64 


99  98  97 
69      68  70 


95     98  101 


93      94  97 


67      63  63 


90      93  91 


96  98  97 
71      65  70 


85      89  92 


94  95  97 
68      67  67 


90  93  92 
68      68  69 


66     68  67 


95      98  96 


6  5      60  61 


87  91  93 
67      69  67 


96      89  95 


97  94  95 
72      68  73 


93  90  93 
69      66  72 


70      65  68 


100      95  96 


100    101  98 


98  101  98 
64     68  71 


99  95  97  102 
71      67      69  68 


97      94  98 
68     64      68  65 


102  101  100 
76  74 


102  97  89  96 
71      67  75 


97  91  89  95 
70      66  73 


87  92 
71  67 


88  93 
68  70 


84  88 

67  63 


92      98  95 


93  95  95 
68      70  71 


93  102  101 
69      72  74 


93      96  94 


99     98  95 


91      96  96 


99      99  97 


93      96  94 


99  93  92  95 
69      69  69 


95  95  95  92 
71      69      69  70 


95    100    100  96 


95  90  92  96 
70      65      69  70 


92  93  94  100 
76      68      70  70 


96      97  95 
72     69     72  72 


99  98  97  99 
72      68      72  71 


98      95  90 
69      65      72  68 


96  93  95  97 
71      64  68 


98  99  98 
70      72  74 


100  96  95  99 
73      70      74  73 


See  reference  Dotee  lollowlDg  Stfttioo  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


-(KANSAS 
JULY  195t 


Station 

Day 

01  Month 

«> 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
M  1  N 

93 
70 

94 
71 

95 
69 

97 
72 

97 
70 

95 
71 

95 
70 

95 
71 

91 
69 

66 
64 

84 
61 

87 
69 

93 
75 

V4 

73 

95 
75 

96 
72 

93 

71 

94 
68 

6S 

65 

90 
68 

90 
69 

93 
61 

69 
66 

67 
66 

69 
69 

95 

70 

94 

72 

96 
71 

96 
68 

93 
71 

92 
70 

92.5 
69.  3 

SUBIACO 

MAX 
M  I  N 

70 

6U 

70 

71 

96 

67 

95 

69 

97 
69 

95 
74 

92 
68 

88 
60 

90 
60 

99 
69 

99 
78 

101 
76 

102 
78 

75 

74 

86 
73 

95 
69 

98 
66 

101 
65 

85 
66 

89 
69 

92 
65 

94 
69 

100 
65 

96 
72 

98 
74 

94 
6S 

95 
70 

100 
70 

95.  7 
69.7 

TEXARKANA   WB  AP 

MAX 
MIN 

73 

74 

75 

74 

75 

72 

73 

101 
77 

92 
71 

9  1 
72 

9  I 
71 

96 

73 

96 
73 

9b 
75 

9V 
75 

76 

79 

96 
74 

96 

74 

97 
67 

98 
72 

95 
72 

95 
70 

93 
72 

96 
71 

99 
73 

92 
77 

99 
73 

99 
70 

98 
73 

9'' 
72 

96.2 
7J.2 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

70 

70 

86 
71 

89 

72 

85 
64 

68 
65 

86 
67 

64 
64 

81 
60 

81 
50 

80 
63 

85 
67 

87 
71 

66 
72 

91 
76 

7^ 

7? 

79 
66 

85 
65 

87 

69 

65 
63 

77 

59 

76 

63 

84 
64 

68 
64 

91 

71 

90 
73 

86 
71 

87 
66 

67 
68 

91 
69 

85.6 
67.3 

WALDRON 

MAX 
><IN 

98 
67 

68 

100 
70 

96 
69 

96 
69 

9  7 
66 

100 
66 

103 

72 

97 
66 

91 
58 

91 
59 

97 
69 

98 
76 

100 
75 

101 
72 

71 

65 

86 
69 

95 

66 

97 
64 

100 
63 

92 
65 

94 
69 

92 
67 

99 
65 

100 
67 

95 
68 

101 
67 

92 
65 

95 
66 

99 
67 

96.9 
67.4 

WALNUT    RIOGE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
74 

72 

95 
75 

95 
75 

91 
71 

90 
70 

93 
69 

89 
68 

87 
66 

83 
60 

86 
61 

91 

70 

94 
72 

94 
70 

97 
75 

74 

73 

90 
66 

93 
70 

91 
66 

68 
65 

84 
65 

81 
70 

87 
69 

94 
68 

97 
73 

97 
75 

97 
71 

91 

70 

91 
71 

95 
70 

91.5 
69.6 

WARREN 

MAX 
MIN 

71 

9  7 
74 

98 
71 

99 
71 

99 
73 

98 
73 

98 
72 

95 
71 

93 
67 

90 
65 

92 
64 

95 
71 

95 
72 

97 
75 

97 
74 

72 

75 

95 
75 

100 
71 

97 
69 

97 
70 

94 

70 

92 
66 

93 
70 

96 
71 

97 
71 

93 
71 

96 
62 

97 
66 

95 
73 

91 
7| 

96.0 
70.6 

WHITE  ROCK 

WAX 
MIN 

71 

70 

71 

86 
71 

85 

68 

87 

70 

86 
69 

86 

72 

83 

67 

76 
59 

78 
62 

84 
67 

87 
70 

69 
73 

91 
73 

89 
72 

88 
75 

81 

67 

63 
66 

88 
6? 

90 
72 

83 
61 

75 
65 

83 
64 

89 
70 

91 
73 

89 
70 

92 
72 

87 
64 

89 
70 

92 
70 

66.  1 
68.6 

WILSON 

MAX 
MIN 

94 
72 

95 
71 

95 
72 

96 

73 

97 
72 

91 

6y 

95 
67 

93 

7D 

92 

70 

86 
56 

69 
57 

94 
66 

97 
73 

96 
74 

99 
75 

97 
73 

98 
74 

94 
67 

95 
67 

92 
64 

93 
66 

92 
66 

92 
68 

91 
68 

94 
66 

96 
72 

97 
74 

96 
71 

95 
68 

95 
66 

96 
66 

94.4 
69.1 

WYNNE 

MAX 

MIM 

93 

73 

94 
75 

95 
71 

97 
71 

92 
71 

93 
71 

95 
66 

90 
f,9 

68 
68 

64 
57 

66 
54 

92 

69 

94 

75 

95 
74 

97 
75 

92 

71 

95 
71 

91 

70 

94 

66 

91 
64 

93 
66 

90 
64 

86 
66 

89 
71 

96 
70 

96 
72 

96 
74 

97 
70 

93 
61 

93 
72 

96 
69 

92.8 
69.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


D«y  oi  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.33 

.40 

.35 

.28 

.20 

.14 

.19 

.27 

.13 

.25 

.18 

.30 

.33 

.28 

.39 

.22 

.20 

.19 

.17 

.27 

.23 

.28 

.23 

.11 

.28 

.22 

.  14 

.03 

.23 

.20 

7.31B 

WIND 

41 

41 

40 

35 

26 

32 

22 

21 

50 

34 

23 

28 

42 

41 

33 

33 

23 

41 

21 

30 

20 

24 

34 

36 

21 

13 

26 

17 

31 

25 

24 

933 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.28 

.30 

.29 

.53 

.23 

.24 

.23 

.31 

.22 

.27 

.20 

.33 

.31 

.33 

.32 

.28 

.30 

.23 

.27 

.31 

.60 

.28 

.16 

.20 

.38 

.12 

.30 

.22 

.22 

8.26 

WIND 

26 

26 

28 

« 

34 

24 

39 

5 

34 

29 

53 

40 

39 

36 

33 

25 

36 

21 

47 

22 

» 

50 

30 

15 

21 

20 

9 

27 

17 

25 

811 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.28 

.31 

.29 

.17 

.25 

.25 

.23 

.26 

.24 

.27 

.24 

.27 

.18 

.26 

.20 

.30 

.21 

.29 

.16 

.16 

.31 

.13 

.13 

.19 

.24 

.27 

.20 

.25 

.21 

.24 

7.20B 

WIND 

36 

32 

29 

17 

26 

26 

19 

20 

18 

31 

14 

25 

32 

36 

11 

33 

18 

21 

17 

16 

20 

22 

16 

11 

15 

16 

22 

16 

26 

18 

20 

675 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.33 

.34 

.46 

.33 

.29 

.24 

.29 

.23 

.40 

.28 

.25 

.25 

.37 

.35 

.36 

.33 

.26 

.15 

.22 

.22 

.26 

.35 

.23 

.29 

.14 

.23 

.33 

.17 

.23 

.29 

.18 

8.65 

WIND 

43 

49 

41 

36 

32 

35 

34 

21 

58 

25 

20 

39 

66 

48 

43 

44 

40 

50 

36 

29 

23 

37 

36 

48 

19 

27 

37 

22 

43 

31 

26 

1137 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.33 

.37 

.34 

.29 

.24 

.17 

.21 

.27 

.27 

.23 

.22 

.36 

.31 

.32 

.37 

.17 

.14 

.13 

.18 

.22 

.24 

.20 

.14 

.21 

.24 

.16 

.16 

.13 

.  18 

.12 

7. 15B 

WIND 

26 

27 

12 

37 

20 

12 

2 

29 

29 

58 

29 

29 

23 

2 

31 

33 

3 

16 

3 

16 

7 

13 

11 

16 

17 

10 

6 

4 

18 

10 

6 

652 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.37 

.27 

.28 

.27 

.27 

.26 

.30 

.30 

.28 

.27 

.24 

.25 

.35 

.54 

.20 

.15 

.17 

.28 

.33 

.12 

.17 

.20 

.26 

.26 

.23 

.16 

.19 

.22 

.36 

7.79B 

WIND 

10 

6 

5 

7 

7 

7 

7 

13 

17 

8 

6 

9 

14 

7 

10 

4 

2 

4 

8 

9 

6 

13 

14 

7 

6 

5 

4 

7 

9 

8 

237 

iTUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.30 

.34 

.29 

.24 

.27 

.22 

.27 

.25 

.22 

.20 

.23 

.25 

.31 

.34 

.32 

.20 

.15 

.20 

.23 

.23 

.20 

.23 

.16 

.24 

.26 

.21 

.24 

.21 

.13 

7.'>2B 

WIND 

64 

65 

44 

36 

31 

24 

30 

14 

70 

45 

12 

46 

99 

103 

80 

77 

41 

20 

24 

22 

16 

56 

48 

75 

44 

20 

61 

26 

34 

12 

15 

1353 

Sm  r«f*r«K«  aofm  follovlM  Itatlos  tmt»m. 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 
JULV  1956 


Station 

6 
5^ 

County 

Drainage  t 

a> 

Longitude 

a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

6 

2; 

County 

O 

0 

•g 

a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index] 

Utitud 

1 

■s 

> 

Temp.  1 

Precip. 

-0 

1 

Latitud 

Longiti 

■i 

i 
m 

Temp. 

Precip.| 

Abbott 
Alicia 

Aly 

ABlty  3  NE 

0006 
0064 
0130 
013G 

Scott 

Lawrence 

Saline 

Yell 

Clark 

1 

7 

1 

3 

35  04 
35  54 
34  48 

34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  25 

624 
256 
755 
854 

5P 

7A 
7A 

5P 

7A 

James  V.  Williams 

Ruby  B.  Owens 

L.  R.  Water  Works 

Gurn  B.  Swaim 

Urs.  Alta  F.  Garner 

3 
3 

2  3  5 
3 

c 
c 

Louann  2  SE 

Mad 1 son 
Magnolia  3  N 
Magnolia  5  N 

4332 
4386 
4528 
4548 
4550 

Union 
Mewtoo 

St.  Francis 

Columbia 

Columbia 

3 
7 
5 
4 

33  22 
35  46 
35  00 

33  20 

92  46 

93  05 
90  43 

93  13 

130 
2007 
215 
315 
360 

8A 
7A 
7A 
MID 

Flora  A.  Hamilton 
Lola  I.  Dollar 
Loren  R.  Jones 
Earl  E.  Graham 
Ark.  F>wr      Lgt  Co. 

3 
3 

3 

2  3  5  7 

C 

ADtolne 
ApIlD  1  V 
Appletoo 
Arkadelpbla 
Arkansas  City 

0178 
0188 
0196 
0220 
0234 

Pike 
Clark 

3 

1 
1 

2 

34  02 

34  58 

35  25 

33  37 

93  25 
93  00 
92  53 

91  12 

285 
400 
522 
200 
145 

8A 
7A 
UID 

8A 

Drew  A .  Lamb 

Hillman  E.  Lawrence 
John  W.  Trammel 1 

3 
3 

3 

C 

C 

Malvern 

Mammoth  Spring 
Harlanna  2  S 
>larked  Tree 
Marshall 

4562 
4572 
4638 
4654 

Hot  Spring 

Fulton 

Lee 

Poinsett 

3 
7 
5 
5 
7 

34  23 
36  29 

34  44 

35  54 

92  49 

91  32 
90  45 

92  38 

311 

690 
234 
229 
1050 

5P 

SS 

5P,Halvern  Fire  Dept. 
7a; John  H.  McKee 
epiUnlv.  of  Arkansas 
7A  WlUlain  H.  Crick 
7A'Urs.  Minnie  Horton 

2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5      7  C 
2  3  5  7 
2  3  5 

Augueta 
Bald  Koob 

Batesvllle  Livestock 

0286 
0300 

0458 

Little  River 
Howard 
Woodruff 
White 

4 
7 
7 

33  40 

34  19 

35  17 

35  49 

94  08 
93  58 
91  22 

91  47 

329 

218 
230 
571 

7P 
9A 

7P 
7A 
7A 

9A 

Southwestern  G  L  E 
Arra  D.  Parker 
Oavid  G.  Griffiths 
Univ.  of  Arkansas 
Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 

C 
C 

Uarvell 
Maumee 
Melbourne 
Hena 

Hontlcello  3  S 

4678 
4696 
4746 
4756 
4900 

Phillips 

Izard 

polk 
Drew 

7 
3 
3 

34  33 
36  03 
36  04 

33  35 

90  55 
92  39 

91  54 

91  48 

195 
749 
610 
1207 
285 

5P 

8a  Sterlln  Wallace 

7a' Ivan  L.  Shrader 
7A|E.  w.  St.  John 
5P  Arkansas  A  &  H  Col. 

3 

C 

2  3  5      7  C 
2  3  5      7  C 

Batesvllle  L  b  D  1 
Bear  Creek  Lake 

0460 
0496 
05X2 

0530 

I  ndependence 

Carroll 
White 

7 
7 

5 

7 

34  43 

35  05 

35  04 

91  38 
90  42 

90  43 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

5P 

7A 
MID 

5P 

HID 

James  J.  Ultchum 
U.S.  Forest  Service 
L.  G.  Adamson 
Harvey  E.  Skelton 
Lowell  E.  Perkins 

2  3  5 
3 

C 
C 

C 

Horobay  Lock  &  Dam 
Morrllton 
Mount  Ida 
Mount  Magazine 

4934 
4938 
4988 
5010 

Ashley 
Calhoun 

Montgomery 
Logan 

3 
3 

33  19 
33  19 

35  07 

35  10 

91  29 

92  27 

92  45 

93  41 

125 
85 

663 

5P 
7P 

UID 
7A 
7A 
5P 
TP 

Ark.  pwr  &  Lgt  CO. 
Corps  of  Engineers 
Emma  S.  Leavell 
William  E.  Black 
U.S.  Forest  Service 

C 

3  C 
2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5 

Beedevll le 
BeotOD 
Beotonvllle 
Berryvllle  4  Kw 

0534 
0616 

Greene 
Saline 
Carroll 

7 
7 
6 

7 

36  09 

35  26 
34  33 

36  26 

90  38 

91  06 

92  37 

93  37 

221 
285 

1150 

6P 

6A 

8A 

7A 

B.  B.  Hammond 

P.  H.  Breckinridge 

Mrs.  Etta  C.  Burks 

David  L.  Stldham 

3 
3 

2  3  5 
3 

C 

Mountain  Home 
Uountain  Home  C.  of  E 
Hountain  View  1  W 
Hulberry  6  NHE 
Narrows  Dam 

5036 
5038 
5046 
5072 
5110 

Baxter 

Baxter 

Stone 

Franklin 

Pike 

I 

36  20 
36  20 
35  52 

34  10 

92  23 
92  23 

92  08 

93  43 

800 
800 

500 
425 

TP 
8A 

7P 
8A 
7A 
7A 
8A 

Charles  Shlras 
Corps  of  Engineers 
Ulldred  E.  Ward 
Henry  G.  Arvin 
Corps  of  Engineers 

2  3  5  7 
2  3  5  6  C 

3 

3 

2  3  5  6  C 

Big  Pork 

Big  take  Outlet 

Black  nock 

Blakely  Uouotaln  Dam 
Blue  UountalD  nam 

0664 
0676 

0798 

polk 

Lawronce 
Garland 

3 
5 
7 

1 

34  29 

35  51 

36  07 

35  06 

93  58 

90  08 

91  06 

93  39 

lioo 

228 
259 
426 
455 

7A 
6P 
7A 

UID 

Anna  U.  Llles 
N.  W.  Douglas 
Lee  W.  McKenney 
Corps  of  BngineerB 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 

C 

Nashville  Peach  Substa. 
Nashville  SCS 
Nathan  4  WNW 
Newhope  3  E 

5112 
5114 
5158 
5174 
5186 

Howard 

Howard 

Howard 

Pike 

Jackson 

34  00 

33  57 

34  07 

35  36 

93  56 
93  51 
93  52 

91  17 

550 
373 
550 

225 

7A 

SS 

UID 
7A 
7A 
7A 

Univ.  of  Arkansas 
Soil  Cons.  Service 
Edna  J.  Westfall 

Luther  D.  Summers  Jr 

2  3  5 

3 
3 

2  3  5  7 

Blulf  Clt7 
Blytbevllle 

Botkloburg 

0800 
0806 
0830 

0848 

Nevada 

UiSSlSBlppl 

Logan 
Nevada 

3 
5 
1 

3 

33  41 

35  56 
35  09 

33  52 

93  09 
89  55 
93  55 

93  20 

360 
252 
511 
1200 
235 

6P 
7P 

7A 
7A 
7A 

7A 

Paul  M.  Adams 
Ivy  W.  Crawford 
Cleo  E.  Yandell 
Thomas  M.  Pearson 
IriB  Elmore  Wicker 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

C 

Nimrod  Dam 
Norfork  Dam 
Odell 
Oden  2  W 
Okay 

5228 
5354 
5358 
5376 

Perry 

Washington 
Hontgonery 

34  57 

36  IS 

35  48 

33  46 

93  10 

92  15 

93  53 

470 
425 
1500 
800 
300 

8A 
5P 

8A 
MID 
7A 

5P 

Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 
Urs.  Renzo  Hurst 

J.  T.  Hargls 

2  3  5  6  C 
C 

3 

2  3  5 

Bradford 
BriDkley 

Bull  SboalB  DaB 

0872 
0936 
1010 

White 
Monroe 

Baxter 
Mississippi 

7 
7 
7 

2 

35  25 

34  54 

35  52 

35  49 

91  2fl 
91  10 
93  30 

89  57 

240 
205 

460 
240 

5P 

7A 
5P 
7A 

6P 

HarEhall  Hickmoo 
Robert  D.  Schaefer 
Beulah  F.  Fowler 
Corps  of  EoglneerB 
G.  A.  Rale 

3 

2  3  5 
3 

3 

7  C 

Ozark 
Paragould 

5480 
5498 
5508 
5514 
5562 

UlBSlBSlppt 

Saline 
Franklin 

I 

35  43 

34  37 

35  29 

36  04 

89  58 

92  49 

93  50 

90  29 

250 
500 
396 
1900 
275 

ep 

II 

6A 
SA 
6A 

4P 

Alwyn  A.  Cowan 
Radio  Station  KDRS 

3 
3 

2  3  5  7 
3 

2  3  5 

Cabot  4  SW 
Calico  Bock 
Camden  1 
Caaden  2 
Camp  Chaffee 

1102 
1132 
1152 

1172 

Pulaski 
Izard 
Ouachita 
Ouachita 

7 
3 

I 

34  57 
36  08 
33  36 

35  18 

92  04 
92  08 
92  49 

94  18 

28C 
400 
116 
155 
419 

7A 
8A 

5P 
7A 
7A 

SA 

B.  H.  Walther 
Austin  D.  Harris 
Leonard  B.  Dlllwortt 
Edith  z.  Lehman 
U.  S.  Army 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Paris 

Parthenon 
Perryville 
Pine  Bluff 

5576 

5602 
5694 
5754 

Newton 
Perry 
Jefferson 

1 

35  18 
35  16 
35  57 

34  12 

93  45 
90  35 
93  15 

92  00 

222 
925 
325 
215 

TP 

SS 
MID 
7A 

Fred  J.  Clrard 
Cortne  D.  Gardner 
Arthur  B.  Carlton 

U-iry  T.  Seheu 

2  3  5 
3 

C 

2  3  5 

2  3  5  C 

Canaan  2  V 
Carlisle  1  SW 
Carpenter  Daa 
Clarendon 
ClarkBvllle 

11B8 
1224 
1238 

1455 

Searcy 
Johnson 

7 
1 
3 

35  52 
34  47 

34  27 

35  28 

92  44 
91  45 

93  01 

93  28 

235 

172 
436 

6P 

HID 
8A 
HID 

6P 

Froney  Dell  Horton 

John  L.  Tait 

Ark.  Pwr  t  Lgt  Co. 

B.  P.  Northern 

Dr.  Irving  P.  Beach 

3 

2  3  5 

C 
C 

Pine  Bluff  CAA  AP 

5756 

5820 
5866 
5908 

Randolph  ' 

Ashley 

Nevada 

3 
3 

34  10 
34  35 
36  16 
33  14 
33  48 

91  56 
93  54 

90  59 

91  30 
93  23 

205 
840 
330 
122 
318 

UID 
5P 
7A 

UID 
7A 
7A 
7A 

7A 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 
Mrs.    pearl  Newton 
R.  P.  Hamby 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

CllBtOD 

Cold  Springs 
CoabB  3  SE 
Compton  2  NE 
Coovay 

1492 
1520 
1574 

1596 

Scott 
Madison 
Newton 
Faulkner 

7 
7 

1 

34  58 

35  48 

35  05 

92  28 

93  54 
93  46 

92  28 

510 
1250 
1400 
2166 

316 

5P 

7A 
HID 

5P 

Earl  B.  Rlddlck 
Hargaret  Zornes 
Haude  C.  Brashears 
William  L.  Blnam 
Clarence  S.  Wllllanii 

3 
3 

2  3  5 

C 

Prescott  SCS 

Ratcllff 
Ravana  1  NE 
Renmel  Dam 

5910 

6008 
6016 
6102 

Miller 
Hot  Spring 

3 
I 
3 

33  48 
36  16 
35  18 

33  04 

34  26 

93  23 

92  51 

93  53 

94  02 
92  54 

463 
250 

HID 
UID 
7A 
HID 
MID 

Soil  Cons.  Service 
Ona  V .  McLean 
Lulu  U.  Weeks 
Bonny  L.  Allen 
Ark.  Pwr  b  Lgt  Co. 

C 

3 

C 
C 

Cotter^ 
Cowe 

CrOBsett  7  S 
Crystal  Valley 

1632 
1640 
1666 

1750 

Clay 

Polk 

Ashley 

Pulaski 

7 
7 
4 

1 

36  24 
36  17 
34  26 

34  42 

90  35 
92  31 
94  25 

92  26 

293 

1050 
175 
350 

7A 

7A 
7A 
7A 

7A 

Mrs.  Laura  Polk 
Robert  T.  Fielding 
Joe  C.  Allen 
U.S.    Forest  Service 
Vlrda  Byrd 

2  3  5 
3 
3 

7  C 

Rieon 

RusBellvllltf 
Saint  Charles 
Saint  Francis 

6174 

6352 
6376 
6360 

Cleveland 

Arkansas 

Clay 

3 

1 
7 
5 

33  57 
36  20 

35  18 

34  23 

36  27 

92  11 
94  07 

93  08 
91  08 
90  08 

231 

360 
200 

SS 

5r 

8A 

8A 

SS 
5P 
8A 
7A 

J.  H.  Yaney 
Howard  Fowler 
U.S.  Forest  Service 
Fish  &  WlldllfeServ 
William  S.  Buckley 

3 

2  3  5  6 
2  3  5 
3 

CuBffllne  FariD 
Daley 

Danville 
Danville  SCS 

1766 
1814 
1829 

1835 

Lincoln 

Faulkner 

Yell 

yell 

I 
3 
1 

1 

34  08 

34  14 

35  22 

35  04 

91  35 
93  45 

92  25 

93  24 

176 
705 
370 

6P 

6P 
7A 
7A 

MID 

Cuonnlns  Prison  Farm 
Soli  Conserv.  Serv 

2  3  5 
3 
3 

C 
C 

Salem 
Searcy 

Sheridan  Tower 
Shirley  3  SE 
Siloan  Springs 

6403 

6506 
6566 
6586 
6624 

Fulton 
Grant 

7 
3 
7 
1 

36  23 

35  15 
34  27 

36  U 

91  50 

91  44 

92  21 

94  33 

668 
245 

290 

1150 

5P 
6P 

7A 

7A 
7A 

7A 
7A 

Jas.   B.  Caldwell 
Adam  C.  Melton 
Ark.  Forestry  Comm. 
Maud  H.  Bradford 
John  Brown  Univ. 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3 

2  3  5 

Dardanelle 
De  Queen 
Denver  2  E 
Deruott 
Des  Arc 

1838 
1946 
1956 

1968 

Yell 

Chicot 
Prairie 

1 
4 
7 

7 

35  13 
34  02 

36  23 

34  58 

93  09 

94  21 
93  18 

91  30 

330 

1028 
140 
204 

6P 
5P 

7A 

7A 
7A 

7A 

Gr etc hen  Goodier 
0.  Tucker  Vasser 
Clarence  E.  Collins 
L.  W.  Wilson 
C.  J.  Rlster 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 

c 

Smlthville 
Sparkman  4  E 

Star^'city  2  S 

6698 
6768 
6804 
6820 
6856 

DaTuB*^*' 

Lincoln 
Yell 

7 
3 

3 
1 

36  05 
33  55 

33  22 

34  53 

91  16 

92  48 

93  30 

93  19 

450 
260 

682 

HID 
7A 
7A 
7A 
7A 

A.  R.  Richardson 
Mrs.  Rachel  Butler 
Hubert  Baker 
Ark.  Forestry  Comm 

3 
3 
3 
3 

Devils  Knob  1 
DuEis  2 
Eagle  Gap 

1982 
2148 
2150 
2176 
2204 

Johnson 

Washington 

Scott 

1 
2 
1 

35  43 
33  S3 

33  53 

34  43 

93  24 

91  30 
91  30 

94  19 

2350 
162 
165 
1243 
1150 

5P 
7P 

7A 
7P 
HID 

7A 

Earnest  C.  Campbell 
Ben  Johnson 
Ark.  pwr  L  Lgt  Co. 
Goldie  E.  Brink 
Uaxine  H.  Hooper 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

C 

Stuttgart 
Stuttgart  9  ESE 
Sublaco 

Taylor 

6918 

6928 
6940 
7038 

Logan 
Logon 
Columbia 

1 
7 
1 
1 
4 

34  29 

34  28 

35  18 

33  06 

91  32 
91  25 
93  39 

93  27 

214 
198 
500 
500 
247 

6P 

7A 
7A 
7A 
9A 
7A 

George  L.  Clark 

New  Sublaco  Abbey 
0.  R.  Fennell 
Idella  0.  Norwood 

2  3  5 

2  3  5  6  C 
2  3  5 

3 

3 

El  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springe 
Evening  Shade 
Fayettevllle 
Payettevllle  cAA  AP 

2300 
2356 
2366 

2443 

Union 

Washington 

7 
7 

33  13 
36  24 

36  05 

36  00 

92  48 

93  44 

91  37 

94  10 

^490 
1253 

7P 
MID 

7A 
MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
Uabel  F.  Spray 
Opha  Wolfe 
Charles  F.  Ford 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 

Waldron 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7048 
7262 
7488 
7524 
7530 

Miller 
Scott 

Independence 

1 
1 
7 
7 

33  27 
35  40 

34  54 

35  51 

36  08 

94  00 

93  05 

94  06 
91  21 
90  56 

361 
2087 
675 
250 
272 

UID 
5r 
HID 

UID  !U.S.  Weather  Bureau 
6P  jU.S.  Forest  Service 
5p  William  D.  Blvens 
PiP  A.  H.  Fast 

HID  ;u.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5       7  C 
2  3  5 

2  3  5      7  C 
3 

2  3  5 

Fayettevllle  Exp.  Sta. 
Fllppln  CAA  AP 
Pordyce  6  W 

Forester  4  WNW 

2444 

2528 
2540 
2544 
2556 

Harloo* 
Dallas 

Little  River 
Scott 

7 
7 
3 

1 

36  06 
36  18 

33  49 

34  47 

94  10 
92  36 

92  31 

93  53 

1270 
280 
660 

5P 
HID 
SP 

5P 
MID 

5P 

7A 

Univ.  of  Arkansas 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
John  Yeager 
Leslie  P .  Callens 
CLOSED  ----- 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

4/12/ 

7 

Washita 
West  Pork 
Wheeling 
White  Rock 

7582 
7592 
7694 
7744 
7772 

Bradley 

Hontgomery 

Washington 

Fulton 

Franklin 

3 
3 
7 
7 
1 

33  36 

34  38 

35  55 

36  19 
35  41 

92  04 

93  32 

94  11 
91  52 
93  57 

206 
610 
1340 

680 
2285 

6P 
5P 

6P 
7A 
MID 
UID 
7A 

Charley  L.  Sharp 
Nora  Lee  Mayberry 
Effle  D.  Little 
Thomas  W,  Cone 
U.S.Forest  Service 

2  3  5 

C 
C 

2  3  5 

Forrest  City 

Port  Smith  WB  Airport 

Fort  Smith  Hater  Plant 

Fountain  Hill 

Fulton 

2564  jSt.  Francis 
2574  Sebastian 
2578  Crawford 
2598  Ashley 
2670  Hempstead 

5 
1 
1 

4 

35  01 
35  20 
35  39 

33  37 

90  47 
94  22 
94  09 

93  48 

261 
458 
793 

260 

MID 

5P 

MID 
HID 

7A 

8A 

Thomas  A .  Moore 

R.  J.  Schoeppe 
Jethro  R.  Denson 
Ina  J.  Logan 

2  3  5 
2  3  5 

3 

C 
7  C 

Whitecliffs 

Wilson 

Winfrey 

7812 
7912 

7950 
8052 

Sevier 

Mississippi 

Crawford 

Yell 

Cross 

4 

2 
1 
1 

5 

33  48 
35  34 
35  44 

34  57 

35  13 

94  04 

90  02 
94  06 
93  28 
90  46 

237 
1152 
350 
260 

5P 
SS 

7A 
7A 
HID 
HID 

SS 

L.  U.  Snead 
D.  0.  Anderson 
Clyde  F.  Headers 
Miles  B.  Turner 
Wb.  U.  Courtney 

3 

2  3  5 

C 

2  3  5 

Georgetown 
Gilbert 

2760 
2794 

White 

Polk 
Yell 

7 

7 

35  07 
35  59 
34  20 

91  26 

92  43 

93  33 

93  41 

595 

6P 

7A 
7A 
7A 

7A 

Bessie  E.  Akers 
C.  Eli  Jordan 
Hyrtle  I.  Price 
George  T .  HcVay 
Willie  Peodergrase 

3 

2  3  5 

7  C 

Yellvllle 

8084 

Marlon 

7 

36  13 

92  41 

760 

Glenn  R.  Nesblt 

3 

Gravelly 

2842 
2908 
2922 

3 
1 

547 
920 
498 

3 
3 

NEW  STATIONS 

Cravette 
Green  ForeEt 

Greenbrier 

2930 
2946 
2952 
2962 
2976 

Beaton 

Carroll 

atone 

Faulkner 

|sebastlan 

1 
7 

36  24 

36  20 
36  02 

35  13 

94  28 
93  26 

1350 

SS 

SS 
7A 
7A 

7A 

Elson  B.  Schmidt 
Obed  B.  Wilson 

2  3  5 
3 

7 

7 

92  12 
94  15 

1100 
518 

7A 

U.S.  Forest  Service 
Thomas  E.  Cantrell 
Dorothy  M.  Been 

2  3  5 
3 

% 

5591 

Scott 

1 

34  48 

93  57 

668 

7A 

Bomar  K.  Hansard 

3 

Gurdon  3  E 
Harrison 

Beber  Springs  3  HE 

3074 
3098 
3132 
3164 
3228 

Clark 

Calhoun 
Isharp 

3 
7 

7 

33  54 
33  32 
36  19 

35  32 

93  06 
92  28 

91  29 

92  01 

290 
202 
362 
1150 
525 

7A 

eA 

HID 

7A 

Roy  3.  Robbs 

Soil  Cons.  Service 

Bea  Gray  Beene 
Lester  B.  Logan 

3 
3 

3 

C 

Heber  Springs  3  SW 
Helena 

Henderson  2  W 
Hope  3  HE 

3230  rlebume 
3235  Pope 
3242  bhllllps 
3258  Baxter 
3426  ^enpstead 

7 
1 
2 

35  28 
35  28 
34  32 

33  43 

92  03 

92  58 
90  35 

93  33 

200 
580 
375 

6P 
8A 

HID 

7A 
7A 

7A 

Wayne  Stark 

Charley  U.  Prlddell 
Lucy  A.  Bentzlen 
Cecil  U.  Blttle 

3 

2  3  5 
2  3  5  6 

C 

c 

Hopper 

Bot  Springs  1  NNE 
Huntsvllle 
Buttlg  Dam 

3438  UoDtOBgery 
3442  Sevier 
3466  Garlfind 
3S40llladlBOn 
3556  Uoioa 

3 
4 

3 
7 
3 

34  22 

33  56 

34  31 
36  05 
33  02 

93  41 

94  22 
93  03 
93  44 
92  05 

700 

630 
1453 

J  60 

5P 

7A 

5P 
Mil 

Lona  A.  Shields 
Elizabeth  W.  Frlda; 
Natl  Park  Service 
May  Pearl  Markley 

3 
3 

2  3  5 

7 

C 

Jeeslevllle 
Jonesboro 

3584 
3600 
3704 
|3734 

13862 

iLlttle  River 

Newtoo 
'Garland 

Craighead 

1 
3 
7 
1 

33  35 
36  01 

34  42 

35  SO 
34  36 

94  03 
93  11 
93  04 
90  42 

92  00 

300 
857 
730 
345 

230 

7P 

8A 
7A 
7A 
7A 
7P 

W.  E.  McDowell 
Lottie  B.  Davis 
Hrs.  Velma  U.  Dunn 
Benedictine  Sisters 
R.  A.  Waller 

3 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

Klngsland  3  SSE 
Lake  city 
Lanar  2  SW 
Langley 
Lead  Hill 

3904 
3998 
4019 
4060 
|4106 

Cleveland 
Craighead 
Johnson 
Pike 

3 
5 
1 

7 

33  50 
35  49 

35  26 

34  19 

36  24 

92  16 
90  26 

93  25 
93  51 
92  54 

214 

230 

710 

7P 

MID 
7A 
HID 

7A 
7P 

Claude  W.  Hunter 
Tressa  St.  Clair 
Peach  Exp.  Station 
Mabel  F.  Forrester 
F.  W.  Kellogg 

3 
3 

2  3  5 

C 

Lee  Creek  Guard  Sta, 
Leo  la 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regardlnft  the  climate  of  Arkansas  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI iaatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Box  1819,  Lit- 
tle Rock,   Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  itMslgned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  nunberb 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  Id  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  tables;  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  In  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  oo  a  dally  average  of  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  ottitrrwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,   5.  6.  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or 
■ore.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obser- 
vations taken  at  the  present  location. 

No  record  in  Tables  3.   6.   7.   and  the  Station  Index.     No  record   In  Tables  2  and  5   is   indicated  by  no  entry. 
>      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  45  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy;  monthly  and  annual.  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


KWRC,   Asheville,   N.   C.         9-7-56  1005 


In  this  Issue  of  the  Cllmatological  Data  for  Arkansas  there  is  Inaugurated  a  new  presentation  of  precipitation  and  temperature  data  for  the  state.     In  January 
1956  the  decision  to  abandon  the  State  means  of  temperature  and  precipitation  was  reached  after  careful  consideration  and  consultation  with  the  Advisory  Com- 
mittee on  Climatology.     Political  subdivisions  generally  bear  no  relation  to  natural  regions  of  topography,  vegetation  or  atmospheric  circulation,  and  averages 
of  climatic  data  over  such  areas  do  not  form  a  valid  time  series.     In  addition  the  number  and  location  of  stations  change  from  year  to  year.     The  charts  pre- 
sented herein  give  a  general  picture  of  the  distribution  of  precipitation  and  temperature  over  the  state. 
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ARKANSAS  -  AUGUST  1956 
WEATHER  SUMMARY 


Hot  dry  weather  continued  to  the  19th.     Timely  showers  and  cooler  weather  during  the  latter  part  of 
the  month  improved  prospects  for  late  maturing  crops  and  helped  pastures  to  some  extent.  \ 

1 

High  temperatures  persisted  through  the  first  ninetten  days  of  August.     Temperatures  near  or  exceed-  ' 
ing  100°  were  quite  common  on  every  day  from  the  3d  to  the  18th.     The  4th  to  10th  and  13th  to  18th  i 
were  especially  hot  and  the  highest  temperatures  for  the  month  were  registered  during  these  periods.  1 
Monthly  maximums  exceeded  100°  at  all  stations.     The  highest  temperature  for  the  State,  112°,  occurrel 
at  Ozark  on  the  6th.     A  cold  front  crossed  the  State  on  the  19th  and  the  period  20th  to  23rd  was 
unusually  chilly.     Temperatures  dropped  into  the  40' s  over  the  northwestern  counties  and  at  a  few 
scattered  locations  elsewhere.     The  lowest  temperature  for  the  State,  44°,  occurred  at  Bentonville 
on  the  21st  and  at  Batesville  Livestock  on  the  22nd.     Temperatures  during  the  last  week  of  August 
averaged  near  seasonal.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  79.2°  at  Turnpike  and  Bentonville  to 
85.4°  at  Pine  Bluff.     Temperatures  averaged  above  the  long-term  means  at  almost  all  stations.  Tem- 
perature departures  at  most  stations  were  between  +1.0°  and  +3.0°. 

Most  stations  received  little  rain  during  the  first  eighteen  days  of  August.     Some  scattered  showers 
occurred  on  the  10th,  11th,  and  12th  but  the  amounts  were  generally  small.     The  heaviest  shower 
dropped  3.50  inches  at  Beaty  Lake  between  11:00  a.m.  and  3:00  p.m.  on  the  10th.     The  cold  front 
which  crossed  the  State  on  the  19th  triggered  many  thundershowers .     Some  areas  received  beneficial 
amounts;  others  received  only  light  showers.     Several  stations  received  two  inches  or  more  of  rain 
during  the  shower  period.     Very  few  stations  received  any  rain  from  the  21st  to  26th  but  most  coun-  1 
ties  received  light  showers  during  the  last  week  of  August.     Monthly  totals  ranged  from  0.49  inch  ^ 
at  Siloam  Springs  to  5.57  inches  at  Beaty  Lake.     Vicinities  which  received  the  more  generous  rains  ! 
during  August  were  centered  around  Beaty  Lake,  Lake  City,  Walnut  Grove,  Bradford,  Clarksville,  Beaveri 
Hopper,  and  Rison.     The  vicinities  which  received  scanty  precipitation  were  centered  around  Siloam 
Springs,  Pocahontas,  Conway,  Cummins  Farm,  and  Ashdown.     Most  stations  received  rainfall  less  than 
their  long-term  means.     Stations  in  the  extreme  northwest,  the  extreme  northeast,  and  the  extreme  ' 
south  received  less  than  half  their  long-term  means.     Stuttgart  9  ESE  received  more  than  twice  the 
long-term  mean  for  that  station.  j 

The  hot  dry  weather  during  the  first  ninetten  days  of  August  lessened  boll  weevil  activity  but  i 
caused  widespread  shedding  of  cotton  squares  and  bolls.     The  rains  on  the  19th  and  20th  improved 
the  situation  in  many  areas.     The  showers  and  the  cooler  weather  which  followed  slowed  the  shedding  j 
of  the  cotton  bolls  and  squares  and  aided  sizing  of  the  small  bolls.     Insects  continued  to  be  a 
problem  in  many  late  fields  and  in  most  irrigated  fields.     Good  yields  were  expected  from  the 
irrigated  fields.     Showers  on  the  19th  and  20th  and  during  the  last  few  days  of  August  benefited 
some  late  corn  although  many  fields  were  beyond  recovery.     Corn  harvest  was  getting  underway  in  a 
few  counties  at  the  end  of  the  month.     Sorghums  improved  in  the  areas  that  received  rains.  Satis- 
factory rice  yields  were  expected.     Hay  harvest  neared  completion.     The  rains  improved  the  late 
hay  meadows  and  revived  many  pastures  which  furnished  good  grazing.     Pastures  in  the  drier  areas 
were  badly  burned  and  cattle  required  some  supplemental  feeding.     Some  herds  of  beef  cattle  lost 
weight  but  the  cooler  weather  increased  milk  production  among  many  dairy  herds.     Apples  moved  in 
volume  to  the  vinegar  plant  at  Rogers.     Grape  harvest  was  underway.     Preparation  of  fields  for 
seeding  small  grains  increased.     A  few  fields  of  oats  were  seeded  for  fall  grazing.     The  farm  .labor 
supply  continued  adequate  but  the  need  for  many  cotton  pickers  was  anticipated. 


On  the  afternoon  of  the  11th,  thunderstorms  struck  the  McGehee  vicinity.     Lightning  damaged  a  store 
building  and  wind  damaged  the  roof  of  a  rice  mill.     Water  damaged  the  grain  stored  in  the  mill. 
During  the  early  afternoon  of  the  19th,   lightning  destroyed  a  house  and  damaged  a  church,  and  hail 
caused  considerable  damage  to  crops  in  the  Hatchie  Coon  area  south  of  Trumann,  Poinsett  County. 
Widespread  thunderstorms  damaged  many  areas  in  the  State  on  the  30th  and  31st.     A  squall  line  moved 
into  Arkansas  on  the  evening  of  the  30th  and  continued  across  the  State  on  the  31st,  causing  wide- 
spread thunderstorm  activity  and  wind,  rain,  and  hail  damage.     One  man  north  of  Little  Rock  was 
injured  by  lightning. 


STORMS 


Lucius  W.  Dye,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
U.  S.  Weather  Bureau 
Kansas  City,  Missouri 
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0 

1 

0 

98.  1 

66.9 

82  5 
* 

107 

7 

51 

22 

0 

27 

0 

0 

2  . 94 

0.86 

31 

0.0 

0 

3 

0 

97.9 

67.8 

82.9 

109 

7 

51 

22 

2 

26 

0 

1  .02 

0.  82 

20 

0.0 

0 

2 

1 

0 

98.6 

68.8 

83.7 

0.9 

1  OA 

6 

53 

Q 

29 

0 

0 

0 

4.11 

1.32 

1.94 

2 

0.0 

0 

5 

3 

2 

100.2 

69.7 

2.9 

112 

6 

53 

2  2 

28 

0 

0 

0 

2.92 

0.81 

1.45 

20 

0.0 

0 

4 

2 

2 

100.9 

66.0 

84.6 

110 

6+ 

51 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

3.04 

1  .38 

20 

0.0 

0 

2 

2 

99.5 

64.7 

82.1 

2.5 

110 

6 

48 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

1.52 

2.53 

0.71 

19 

0.0 

0 

3 

2 

0 

95.6 

67,8 

81.7 

3.9 

106 

6 

50 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

1.29 

2.48 

0.57 

30 

0.0 

0 

3 

1 

0 

97.7 

68.6 

83.2 

2.8 

106 

6+ 

52 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

4.03 

0.48 

1.77 

3  1 

0.0 

0 

5 

3 

2 

98.  6M 

69.  1 

83. 9M 

107 

6 

55 

21  + 

0 

27 

0 

0 

0 

1.17 

0.50 

20 

0.0 

0 

3 

1 

0 

99. OM 

65.5 

82.  3M 

108 

16 

45 

21  + 

2 

27 

0 

0 

0 

0.49 

0.24 

20 

0.0 

0 

1 

0 

0 

98.5 

67.8 

83.2 

1.1 

109 

6 

50 

23 

0 

29 

0 

0 

0 

2.48 

1  .09 

0.99 

21 

0.0 

0 

5 

1 

0 

96.8 

71.3 

84.  1 

1  .4 

104 

6  + 

56 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

2.41 

0.47 

0.97 

10 

0.0 

0 

6 

2 

0 

89.  8 

68.6 

79.2 

101 

6 

50 

21 

7 

16 

0 

0 

0 

2.40 

1  .69 

1.55 

20 

0.0 

0 

2 

2 

1 

98.7 

64.0 

81.4 

109 

6 

46 

22 

0 

28 

0 

0 

0 

2.31 

0.76 

1.13 

20 

0.0 

0 

3 

2 

2 

92,2 

69.5 

80.9 

102 

17 

53 

21 

4 

21 

0 

0 

0 

2.71 

1  .88 

31 

0.0 

0 

1 

1 

82.0 

2.29 

0.0 

■  97.4 

69.0 

83.2 

2.2 

105 

10+ 

53 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

1.87 

1.76 

1.06 

20 

0.0 

0 

3 

2 

1 

94.8 

66.0 

80.4 

106 

17 

49 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

3.48 

1  .  44 

31 

0.0 

0 

t» 

3 

1 

97. 6M 

62.4 

80. CM 

108 

6 

44 

22 

2 

25 

0 

0 

0 

2.69 

0.91 

12 

0.0 

0 

5 

2 

0 

95.9 

66.9 

81.4 

108 

17 

50 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

2.29 

1.82 

0.31 

20 

0.0 

0 

2 

0 

93.  1 

66.0 

79.6 

-  0.6 

104 

5 

51 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

2.28 

1.63 

0.66 

1  1 

0.0 

0 

6 

2 

0 

97. 7M 

67. 7M 

62.  7M 

2.3 

107 

6 

52 

22 

0 

0 

0 

0 

1.97 

1.36 

1.97 

20 

0.0 

0 

1 

1 

1 

97.4 

68.  7 

63.1 

2.3 

105 

7 

53 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

1.99 

0.63 

0.62 

31 

0.0 

0 

2 

0 

95.9 

67.3 

61.6 

3.0 

106 

5+ 

51 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

1.36 

2.23 

0.69 

20 

0.0 

0 

4 

2 

0 

96.9 

67.4 

82.2 

0.6 

104 

10 

51 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

1.62 

1.69 

0.66 

1  1 

0.0 

0 

1 

0 

95.9 

67.0 

81.5 

103 

6 

52 

22 

0 

29 

0 

0 

0 

0.86 

0.86 

20 

0.0 

0 

I 

1 

0 

95.4 

66.6 

81.0 

104 

6+ 

48 

22 

4 

27 

0 

0 

0 

2.26 

1.28 

20 

0.0 

0 

2 

2 

1 

98.2 

69.9 

84.  1 

2.1 

105 

6+ 

53 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

0.86 

2.41 

0.31 

20 

0.0 

0 

3 

0 

0 

96.2 

68.6 

82.4 

0.1 

105 

6 

51 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

2.68 

0.71 

0.99 

31 

0.0 

0 

*t 

2 

0 

97.2 

70.1 

83.7 

2.6 

104 

6 

56 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

1.48 

2.85 

0.45 

1  1 

0.0 

0 

5 

0 

0 

95.5 

71.7 

83.6 

2.9 

103 

6 

67 

22 

0 

26 

0 

0 

0 

0.87 

2.69 

0.66 

20 

0.0 

0 

2 

1 

0 

Precipitation 


HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

ASHOOWN 

BENTON 

BENTONVILLE 

8LAKELV  MOUNTAIN  DAM 

eOONEV ILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARICSVILLE 

CONWAY 

DARDANELLE 

OE  QUEEN 

DEVILS  KNOB 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRANNIS 

GRAVETTE 

GREEN  MOUNTAIN 

HARR I  SON 

HOPE   3  NE 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MENA 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARIS 

PERRYVILLE 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
SUB  I  AC  0 

TEXARKANA   WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIV ISION 

DELTA  DIVISION 

ARKADELPHIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

9LYTHEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CORNING 

CROSSETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

DES  ARC 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE   6  W 
HELENA 


a««  r«f«r«M*  Botaa  rolle«lB«  ftatlsa  laecx. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


AR<A^gSAS 
AUGUST  1956 


JONESBORO 
KEO 

MAGNOLIA   3  N 

MAR  1  ANNA   2  S 

MARKED  TREE 

MONTICELLO  3  S 

NEWPORT 

PARAGOULD 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WILSON 

WYNNE 

DIVISION 


Temperature 


95.  3 

9A.5 

99.  1 

94.  3 

93.2 

96.5 

96.5 

92  .  8M 

99.1 

95.5 

96. 2M 

95.3 

98.0 

95.5 

96.9 

9B.  3 

93.5 

93.4 

97.6 

94.  5M 

93.  8 


70.  7 

67.7 

67.7 

67.  7M 

68.0 

58.3 

66.5 

67. OM 

71.6 

68.9 

67. 3M 

68.1 

69.5 

69.8 

68.8 

70.2 

67.  8 

68.5 

69.9 

69. 4M 

68.6 


83.0 

81.2 

B3.4 

81. OM 

80.6 

82. A 

81.5 

79. 9M 

85.4 

82  .2 

81.8M 

81.7 

83.8 

82.7 

82.9 

84.  3 

80.7 

81.0 

83.8 

82. OM 

81.2 

82.1 


0)  Cri  9 
"  B  S 

t:  J 
I B  a 

0)  O  m 
Q  ^  H 


No.  ol  Days 


Precipitation 


2.38 
0.55 

0.  81 
1.54 
2.64 
2.00 
2.  78 
4.  15 

1 .  40 
1 .96 
0.  79 
1.15 
2.36 
1.63 
2.59 
2.39 
4.26 
3.27 
1.94 
3.90 
3.42 

2.12 


2  ?  S 
"  d  0) 

t:  J 
S.  a  g 

0)  o  5 
Q  ^  H 


1.76 
1.37 

0.90 


0.28 
1.48 


1.01 
1.07 
2.17 


0.71 
0.34 
0.26 
1  .06 
0.89 
1  .22 
0.90 
1  .44 
0.73 
1.15 
0.39 

0.  85 

1.  15 
1.47 
1.21 
2.22 
1.53 
1.21 
0.57 

2.12 


Snow,  Sleet 


No.  of  Days 


0.0 
0.0 


0.0 
0.0 


0.0 
0.0 


0.0 
0.0 
0.0 


it 


s 

0 

8? 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ARKANSAS 
ALTOUST  19»6 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK. 
ALY 

AHITY   3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  M 
ARKAO£LPH[A 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 
BATESVlLLE   L  AND  0  NO 

8EATV  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

BENTONVJLLE 
BERRWILLE  <•  NW 
BIG  FORK 

big  lake  outlet 
black  rock 

blakEly  mountain  OAM 
bluff  city 

BLYThEVILLE 
800NEV1LLC 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CA80T   4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    I  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 
COLO  SPRINGS 
COKWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 

DE  ouecN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  I 
EAGLE  GAP 

EL  OORAOO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVlLLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVlLLE  £XP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 


ILL 


FOUNTA IN 
FULTCN 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOO 

GRANNIS 
GRAVELLY 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUROON  3  E 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 

HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS    1  NNE 
HUTT IG  DAM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
J0NES80R0 
KEO 

LAKE  CITY 

LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

HAD  I  SON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARlANNA  2  S 
MARKED  TREE 


Day  of  month 


2.95 
2.34 
3.90 


2.13 

1.86 
1.99 
1.25 
1.19 
2.33 

A. 31 

3.80 
.68 
1.36 


3.36 
3. 06 
2.07 


.84. 

3.** 
I. A3 

1.3* 


6        7        8  9 


2.54 
1.96 
2.38 


.25      .08  2.50 


13     14      15     16     17     18     19     20  21 


.20  T 
.10  .65 


T  .35 
.7* 


.18  .09 
.02  .08 
.26  .05 


.70 

.40 
1.97 
1.59 

.93 

i.no 


1  .09 
.30 
1.63 

1.26 

2.50 
.37 


1.28 
1.57 
.33 


22     23     2-1     25     26     27     28     29     30  31 


.01 
T 

T  I 


.  Ob 

1 .00 
.  19 
1.61 

.  72 


.15  .02 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ARKANSA 
AUGUST  195- 


MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

MONT ICELLO  3  S 

MOROSAY  L  AND  D  NO  8 
MORR ILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW    1  W 
MULUERRV  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SU6STA 

NATHAN  i*  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
OOELL 

OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 
PARAGOULO 
PARIS 
PARK  IN 
PARKS 

PERRVVILLE 

PINE  8LUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCL  IFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 

SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP  I 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WMITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


1.52 
1.96 


1.63 
1.71 
1.61 
2,59 


1.76 
3.06 
2.*.1 
2.1*0 


3.6& 
3.27 
1.9'. 
3.25 


Day  of  month 


II     12     13     14  15 


1.52 
3.1.0 
.<*&  1.60 


l.'t5  .20 


1.05 
1  .'.3 
3.13 
.02 


1  .21 
.50 


l.i>8  .97 
.01.  1,21 
.23 
1,50 


25     26  27 


.07  .03 
.26 

.25  1.22 


28     29  30 


,27 
,06  .16 


1.15 
1  .64 


S«e  referenc*  Dot«B  follovlng  Btmtlon  lodel. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  19S6 


Tables 


Day  Of  Month 


Station 


10     11     12     13     14      15    16     17     IB     19     20     21     22    23    24    25    26    27    28     29     30  31 


ALUM  FORK 
ARKADELPHIA 
ASHDOWN 
BALU  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BAIESVILLE   L   AND  0  NO  1 

BENTON 

BENTONV ILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLVTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BR INKLEY 

CAMDEN  1 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSV ILLE 

CONKAY 

CORNING 

CROSSETT    7  S 

CUMMINS  FARM 

DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL   DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
FAVETTEVILLE 
FAYETTEVILLE   CAA  AP 
FAYETTEVILLE   EXP  STA 
FL  IPPIN  CAA  AP 


FORDYCE   6  W 

FORT   SMITH   U8  AP 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

GILBERT 


GREEN  MOUNTAIN 


66  92  96 
71     70  71 


93  96  100 
69     69  72 


101  102  105 
70     70  73 


100   103  103 


104   105  107 
70  69 


10<>  Id  100 
73     70  71 


lO*   103  103 
72  •  73 


10<>   10<>  lO'i 


94  94 
67  67 


100   104  104 


65      67  66 


96  97 
71  70 


101  105  loa 

66  65 


102  105  104 
69  69 


MAX 
MIN 


91  93 
66  69 


101  104  105 
68  69 


107   104  107 
65  66 


103  103  100 
70     70  69 


104  103  101 
67     69  70 


MAX 
MIN 


93  96 
67  67 


98  93 
69     6a  69 


95  95  96 
71      70  71 


96  103 
68  74 


96  97 
70  69 


99  102  103 
63  65 


98  102  105 
66     70  70 


106  105  103 
68     69  71 


99  95  98 
74  '  68  64 


105    104  99 
71  67 


105   104  103 
71  68 


96  81 
67  66 


101  100  89 
66     65  63 


103  96  97 
72     68  65 


91  93  99 
70     67  64 


102  100  97 
74     70  65 


99  102  103 

71  72 

102   103  105 

74     74  74 


98  97  96 
68     68  66 


102   100  100 
71  65 


98  102  100 
71     68  70 


101   104  100 
>     72  70 


99  97 
67  72 


92  90 


97 


105  107  109 
65     67  68 


108  107  105 
70     6B  72 


101  104  107 
72     70  71 


105   105  99 


92  98  95 
70     70  71 


98  100  103 
69      72  75 


100  104  105 
66      65  67 


95  94  100 

67  70  72 

94  95  98 
69  72  72 

97  96  100 

71  71  71 

93  97 

69  69  69 

91  92 
68  66 

92  93  98 

70  'I 

95  98  101 


90  93 
67  69 


106   107  109 
69  68 


107   105  103 
66  73 


106  107  102 
70  72 


103  105  107 
70  71 


103  106  103 
70  70 


99  103  97 
69  68 


100  100  102 
69  72 


102   100  103 


95   100  103 
71  69 


100   103  106 


104  103  98 
72     73  75 


106  105  106 
70  71 


65  67  67 

105  101  104 

76  74  68 

98  93  100 

71  69  70 

104  103  102 

72  69  69 

104  103  103 

71  72  69 

102  99 

78  70 

98  93  101 
78  71  65 

99  91  99 
65  68  68 

104  100  99 

71  66  68 

101  95  9b 

71  64     6  7 

97  97  101 
72  67 


97  100 
66  67 


99  103 
69  71 


97  93 
71  65 


106  103  107 

77  76 

101   101  96 

68     72  69 


100  99  102 

72  75  73 

102  103  103 

72  73  74 


102  103  102 

76  72  72 

102  98  97 

72  72  67 


97  100  99 
69      71  70 


99  101 
75  75 


98    102  104 
71  70 


104  100  102 
70     70  68 


106  106  104 
72 

97 


67 
97  96 


105  106  107 
71     73  70 


103  105  104 

70  75  75 

105  104  103 

71  75  72 

106  108  104 

67  73  74 

100  106  103 
64     66  66 

96  101  106 
61     68  70 

104  108  105 
72  76 

103   103  100 

68  69  69 

106   103  101 

67  69 

101  103  103 

68  69  70 

98  101  102 
64  71 

109  110  106 
72  72 

102  104  102 
70     64  74 

102  103  102 
70     73  72 

105  109  107 

69  70  73 

108  108  106 
66  70 

106  107  104 

70  71  73 

101  96  106 
66     74  75 

100  101  100 
70 

101  102  101 
66     73  73 

104  106  103 
72     74  75 

107  106  103 
68     69  72 


76  SO 
71     60  59 


65  61 
74     68  59 


98  80 
67  61 


99  76  60 
69     66  57 


73  78 
63     56  44 


101  92  72 
72     70  62 


86  94  99 
54      56  64 


90  96  101 
51     51  58 


92  96 
49  52 


86  93 
46  52 


96  72 
67  60 


86  90 
66  71 


«  97 
76  71 


87  92  96 
70     70  71 


91  93 
70  69 


97   100  103 
76  67 


100  103  105 
72  74 


101  104  105 
70     73  72 


96  99  101 
66  73 


103   104  103 
76  76 


102   101  104 
75  73 


100  99  94 
67  74 


93  91  95 
70      70  74 


94  92  95 
67     66  70 


91  94 
68  69 


98   101  102 


98  101  102 
67  67 


96  99  102 
71     70  72 


95  94 
70  70 


102  101 

69  72 


101  99 
63  67 


101  99 
67  66 


100  103 
70 


69  71  70 
97     95  101 


93  98 
66  66 


93  95 
67  66 


89  92 
66  71 


100   103  104 
75  71 


103   106  107 
69  69 


101  103  106 
62  61 


100   101  102 
64  63 


99  103  105 
72     72  69 


103  102  102 
76 


106   104  103 


104  103  101 
63  64 


99  103 
64  65 


93  95 
66  69 


91  95 
68  72 


93  96 
73  74 


69     67  66 


103  101 
68  67 


71  66  65 
9  7     94  96 


105    100  101 


102   100  100 
72  69 


91  99  96 
66     66  67 


92     94  99 


93     95  98 


93      94  98 

67      70  69 

90     89  101 

70     70  67 

102  102 

76     71  70 

102   100  103 

76     73  70 

100  99  101 
69  67 

96     91  103 

69     67  63 


104  105  100 
70     70  66 


9o  94  100 
70  68 


73  82 
66  55 


96  68  79 
70  64 


100  99  75 
73  ■  70  60 


104  95  73 
73     65  65 


98     80  81 
63  56 


93  101 
51  68 


97  96 
57  56 


67  94 
50  62 


90  92 
61  67 


69     95  100 
57  60 


91  98 
52  56 


68  67 

98  97  89 
64  69  71 

99  97  69 
58  67  70 

93  93 
68  63 

98  94  96 

58  63  62 

94  91 

63  67 

100  95 

64  65 

97  93  91 

60  63  62 


90     96  64 


74  62 
65  68 


101  84  79 
75      61  54 


86  95 
63  55 


90  96 
63     56  60 


89     95  99 
61  60 


96  102 
51     56  62 


97  97 
66  64 


100  98 
64  67 


101  99 
66  64 


91      95      95  91 
70     73  67 


93      96     93  92 


97  99  100  96 
71      75      76  66 


9  3  92 
70  67 


89     89      94  95 


94  93  90 
72  68 


93  97  93  91 
62     69     74  67 


98     96  93 
63     64     64  63 


94  91  9  3 
67      71      71  65 


87  90  88  88 
64      69     67  63 


94  97 
75 


96.4 
68.3 


97.4 
69.0 


94.6 
66.0 


96.5 
66.4 


95.3 
63.  1 


96.7 
67.  1 


93.  1 
66.0 


99.  7 
66.4 


»7.7 
67.7 


96  95  90 
66     64  67 


97 
72  65 


93  64 
71  59 


100  93  82 
69     64  53 


74  78 
64  58 


102  79  81 
70     66  56 


93  95 
60  63 


90  9  7 
53  59 


92  97 
59  63 


91     97  102 
61  68 


97  90 
6  7  66 


74  68 
101 


99  99  101 
65  66 


68     67  64 


100  99  103 
77     75  75 


102  101 
76  75 


100 
71 

98  100 
77  76 


100 

00 

101 

04 

103 

97 

70 

80 

66 

66 

69 

70 

73 

61 

53 

46 

96 

102 

102 

99 

94 

67 

73 

60 

57 

61 

66 

100 

105 

106 

103 

102 

66 

81 

66 

73 

68 

75 

74 

72 

66 

56 

53 

103 

101 

100 

99 

100 

77 

82 

66 

69 

67 

76 

71 

72 

64 

57 

56 

97 

100 

99 

99 

94 

70 

76 

67 

70 

71 

60 

77 

69 

58 

48 

52 

99 

102 

101 

100 

89 

72 

77 

66 

73 

75 

76 

76 

64 

60 

50 

50 

97 

102 

100 

99 

63 

72 

78 

69 

67 

75 

74 

71 

63 

53 

46 

45 

99 

103 

101 

99 

97 

74 

76 

88 

67 

77 

73 

75 

68 

68 

46 

47 

100 

105 

107 

105 

87 

72 

77 

67 

66 

68 

74 

70 

67 

66 

53 

46 

100 

103 

102 

101 

99 

88 

81 

87 

72 

70 

75 

75 

75 

68 

66 

55 

106 

109 

106 

104 

94 

74 

81 

90 

76 

73 

76 

75 

6V 

64 

56 

54 

102 

106 

104 

101 

100 

73 

80 

88 

67 

66 

64 

64 

67 

63 

48 

45 

102 

108 

109 

101 

100 

87 

78 

86 

65 

66 

66 

6E 

67 

60 

52 

48 

104 

106 

104 

IOC 

94 

74 

82 

88 

70 

67 

68 

7C 

70 

67 

6C 

56 

104 

107 

105 

10 

97 

71 

8C 

89 

69 

69 

69 

7 

60 

58 

4- 

100 

104 

105 

10 

S  95 

76 

7 

7  66 

66 

72 

72 

7 

5  71 

65 

1  45 

)  99 

101 

102 

10 

3  99 

65 

6 

85 

i  72 

70 

75 

7 

7  77 

65 

5 

9  57 

64  91 

53  56 


88  93 
64  73 


93  96 
51  59 


96  98 
66  63 


96  94 
64  59 


99  98 
63  61 


93  95  92 
69     60  64 


92  95 
70  65 


lOO  100  96 
61     64  67 


9  7  94 
67  69 


65      70  70 


97  95 
66     68  67 


63     67  64 

97  94 


93  96 
66  66 


87  96  96  97 

70  75  67 

91  95  97  96 

71  73  67 

92  96  93 
67  68  72  60 

93  97  95  92 
69  74  74  71 

89  93  93  90 

65  72  68  66 

86  97  96  96 

69  73  71  67 

92  95  94  95 

66  71  66  69 

90  94  92  90 
69  74  76  65 


96  99 
72  72 


64  64 

100  96 


90  94  93 
71      73  68 


82  67  83  82 
63      67  63 


90  98  98  99 
67     73     72  71 


69  94  96  95 
68     71     69  66 


94  87  68  90 
66     69      65  69 


93  93  92  89 
67      71  64 


91  92  90  90 
68     70     68  63 


92  92  92 
66     70  66 


91  92  91  88 
66     65     65  63 


92      97  95 


96      99  97 


69  92  90 
63     69  64 


94      96  96 


66     68  66 


91  89  90 
62      60  66 


97.4 
66.7 


97.8 
69.3 


95.  9 
67.3 


96.9 
67.4 


95.9 
67.0 


100.5 
67.3 


98.2 
69.9 


93.7 
67.7 


94.  5 
66.3 


94.  7 
67.0 


94.5 
66.0 


96.0 
63.5 


94.  3 
64.9 


96.5 
71.7 
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Table  5  -  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARYANS; 
AUGUST  19' 


HOPE    3  NE 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

JONESBORO 

KEO 

LEAD  HILL 
LITTLE   ROCK   WB  AP 
MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 


MARIANNA   2  S 


MARKED  TREE 


MONTICELLO    3  S 


MORRILTON 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 


MOUNTAIN  HOME 


MOUNTAIN   HOME  C   OF  ENG 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 


NIMROD  DAM 


PARA60ULD 
PAR  IS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 


Day 

Of  Month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

103 

106 

10  7 

105 

104 

104 

105 

105 

104 

101 

104 

105 

105 

104 

102 

1  0  1 

74 

82 

86 

94 

10  1 

98 

89 

95 

99 

96 

n 

71 

73 

'70 

74 

73 

76 

77 

76 

72 

71 

68 

76 

73 

69 

73 

75 

77 

71 

59 

53 

55 

56 

67 

69 

64 

73 

75 

66 

9  1 

94 

96 

1  04 

1  06 

106 

106 

104 

105 

96 

100 

100 

100 

104 

10  1 

104 

104 

103 

99 

75 

64 

66 

96 

103 

100 

97 

91 

94 

97 

94 

92 

69 

71 

75 

76 

79 

77 

79 

79 

77 

76 

71 

70 

77 

79 

74 

74 

6  1 

79 

73 

67 

59 

56 

54 

70 

72 

73 

72 

72 

74 

75 

65 

96 

96 

99 

103 

105 

103 

96 

102 

99 

96 

86 

99 

101 

100 

97 

101 

105 

104 

97 

79 

78 

64 

92 

93 

91 

96 

87 

69 

94 

91 

90 

T, 

74 

76 

75 

77 

76 

74 

72 

78 

76 

72 

71 

76 

77 

69 

69 

76 

78 

70 

62 

56 

55 

55 

67 

67 

71 

66 

68 

72 

66 

67 

91 

92 

96 

98 

101 

102 

100 

101 

95 

100 

93 

96 

99 

97 

97 

101 

101 

100 

100 

79 

79 

82 

91 

96 

98 

93 

86 

91 

95 

92 

92 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

72 

71 

73 

70 

66 

71 

69 

71 

67 

71 

73 

73 

65 

55 

5  1 

52 

59 

65 

66 

69 

65 

71 

72 

69 

94 

92 

95 

98 

99 

100 

100 

101 

97 

90 

90 

100 

100 

95 

100 

104 

106 

105 

86 

71 

80 

87 

97 

96 

96 

95 

90 

91 

89 

90 

90 

67 

68 

69 

64 

65 

63 

65 

69 

70 

69 

69 

65 

71 

70 

65 

66 

68 

68 

71 

61 

46 

45 

54 

56 

63 

66 

64 

64 

65 

65 

62 

92 

93 

97 

101 

104 

104 

103 

103 

97 

96 

91 

99 

100 

99 

99 

103 

104 

101 

97 

73 

79 

65 

93 

97 

96 

94 

86 

92 

95 

93 

91 

72 

73 

73 

75 

75 

76 

73 

79 

76 

74 

72 

70 

76 

75 

76 

73 

75 

76 

73 

65 

61 

57 

60 

67 

71 

70 

70 

68 

73 

73 

66 

90 

95 

101 

103 

105 

105 

103 

104 

104 

104 

105 

103 

102 

104 

105 

104 

102 

101 

101 

81 

81 

89 

95 

102 

99 

97 

96 

95 

99 

99 

97 

70 

70 

68 

67 

71 

70 

72 

74 

73 

73 

72 

68 

72 

73 

69 

67 

73 

71 

73 

70 

56 

49 

50 

55 

59 

69 

66 

6  7 

66 

74 

67 

92 

94 

98 

101 

104 

106 

104 

103 

102 

102 

98 

96 

96 

100 

99 

103 

102 

102 

99 

77 

81 

66 

94 

98 

98 

98 

92 

93 

96 

95 

92 

70 

70 

70 

66 

70 

72 

69 

70 

70 

72 

70 

66 

72 

69 

70 

68 

76 

77 

71 

70 

59 

50 

51 

58 

62 

65 

70 

68 

70 

73 

66 

94 

93 

98 

99 

100 

96 

101 

97 

87 

94 

101 

102 

98 

100 

103 

105 

105 

66 

76 

80 

90 

94 

97 

92 

97 

92 

90 

97 

92 

89 

70 

69 

69 

69 

66 

67 

66 

68 

70 

68 

67 

68 

70 

66 

61 

64 

66 

70 

71 

61 

52 

50 

56 

59 

64 

65 

60 

65 

70 

66 

65 

93 

94 

96 

100 

101 

105 

102 

103 

98 

96 

92 

96 

96 

100 

96 

99 

100 

97 

97 

60 

80 

82 

87 

96 

95 

91 

69 

8  7 

91 

92 

91 

69 

68 

69 

72 

73 

70 

74 

73 

72 

70 

69 

71 

71 

72 

68 

66 

72 

71 

72 

64 

55 

52 

55 

60 

66 

68 

67 

71 

64 

66 

95 

96 

96 

100 

101 

100 

95 

100 

97 

91 

90 

96 

99 

97 

95 

98 

103 

100 

95 

71 

79 

62 

69 

95 

94 

94 

87 

88 

90 

69 

86 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

74 

71 

73 

70 

70 

69 

72 

72 

66 

66 

73 

74 

69 

63 

56 

51 

57 

61 

66 

68 

66 

66 

66 

68 

64 

93 

93 

95 

99 

102 

103 

100 

103 

100 

97 

96 

102 

102 

97 

102 

106 

106 

105 

99 

70 

78 

82 

95 

93 

92 

69 

66 

88 

92 

86 

85 

69 

68 

73 

68 

70 

67 

67 

73 

70 

78 

70 

67 

76 

70 

68 

74 

79 

76 

66 

60 

50 

46 

58 

66 

64 

69 

66 

67 

72 

64 

60 

69 

91 

96 

98 

101 

100 

100 

99 

100 

101 

99 

96 

96 

97 

99 

100 

101 

98 

95 

72 

77 

85 

91 

95 

93 

90 

65 

89 

92 

90 

89 

68 

70 

73 

71 

72 

75 

76 

74 

73 

74 

70 

67 

74 

74 

72 

72 

76 

75 

70 

64 

56 

53 

58 

64 

66 

64 

66 

70 

61 

65 

91 

94 

97 

100 

100 

104 

103 

102 

101 

101 

99 

97 

96 

100 

100 

105 

101 

100 

99 

93 

80 

87 

95 

99 

99 

95 

63 

66 

94 

94 

93 

69 

66 

71 

69 

73 

77 

70 

74 

74 

73 

70 

68 

73 

73 

70 

65 

71 

73 

73 

66 

55 

49 

57 

60 

65 

65 

67 

66 

72 

70 

66 

95 

95 

98 

104 

106 

109 

106 

104 

101 

96 

94 

102 

102 

105 

103 

103 

107 

104 

99 

72 

82 

66 

94 

99 

94 

95 

90 

92 

96 

94 

91 

66 

69 

71 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

75 

70 

65 

74 

73 

72 

70 

73 

76 

69 

64 

58 

54 

57 

64 

69 

65 

69 

67 

71 

75 

72 

92 

92 

98 

101 

103 

107 

105 

102 

105 

104 

100 

99 

99 

102 

102 

105 

105 

101 

96 

74 

80 

66 

92 

96 

96 

92 

84 

92 

94 

93 

91 

67 

66 

70 

64 

68 

68 

66 

67 

70 

69 

66 

64 

70 

67 

69 

66 

68 

77 

66 

66 

58 

47 

51 

53 

60 

64 

64 

62 

73 

74 

63 

65 

65 

90 

95 

98 

100 

96 

98 

98 

95 

89 

93 

95 

91 

97 

101 

102 

96 

90 

66 

74 

80 

85 

91 

82 

82 

88 

79 

84 

61 

62 

67 

66 

71 

79 

79 

80 

79 

70 

72 

77 

70 

71 

78 

71 

74 

74 

76 

78 

62 

58 

51 

55 

63 

71 

68 

66 

63 

64 

73 

67 

58 

92 

92 

92 

96 

99 

99 

96 

100 

94 

90 

69 

98 

100 

97 

97 

103 

106 

105 

98 

74 

78 

85 

93 

93 

91 

94 

89 

89 

90 

69 

89 

72 

70 

70 

72 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

68 

73 

70 

69 

70 

78 

73 

71 

55 

55 

50 

59 

62 

65 

67 

65 

65 

65 

65 

65 

94 

93 

91 

93 

99 

100 

96 

98 

100 

96 

69 

88 

99 

101 

96 

96 

104 

106 

104 

87 

72 

76 

65 

93 

95 

91 

94 

86 

86 

90 

89 

65 

69 

69 

68 

66 

67 

69 

70 

70 

72 

69 

67 

71 

72 

62 

67 

71 

70 

75 

62 

54 

47 

54 

60 

66 

66 

63 

64 

66 

65 

64 

96 

93 

95 

99 

103 

105 

106 

104 

103 

104 

105 

103 

103 

103 

104 

102 

105 

104 

102 

98 

82 

63 

69 

96 

101 

100 

97 

67 

96 

99 

96 

67 

67 

67 

64 

67 

66 

67 

67 

66 

66 

70 

65 

66 

67 

68 

65 

66 

66 

69 

71 

60 

48 

49 

57 

60 

62 

65 

66 

72 

70 

63 

9  6 

93 

94 

98 

102 

105 

107 

104 

103 

103 

105 

104 

100 

99 

102 

102 

105 

103 

100 

99 

76 

83 

87 

95 

101 

99 

97 

67 

95 

98 

97 

67 

68 

69 

67 

71 

68 

71 

70 

71 

71 

73 

66 

70 

70 

70 

66 

70 

70 

69 

69 

58 

51 

52 

58 

62 

64 

68 

68 

71 

71 

64 

97 

98 

99 

103 

106 

105 

102 

103 

100 

93 

82 

96 

100 

99 

100 

102 

106 

105 

96 

66 

61 

85 

95 

97 

95 

97 

90 

93 

96 

94 

90 

66 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

69 

71 

66 

65 

70 

70 

67 

65 

72 

72 

74 

64 

55 

51 

55 

61 

64 

68 

65 

64 

69 

65 

63 

99 

94 

94 

100 

103 

105 

109 

106 

105 

105 

96 

101 

101 

102 

101 

101 

107 

107 

103 

99 

68 

82 

88 

95 

99 

91 

98 

91 

94 

97 

93 

67 

70 

71 

68 

71 

71 

69 

69 

70 

75 

69 

63 

68 

72 

70 

68 

73 

74 

75 

67 

58 

51 

56 

61 

65 

63 

69 

66 

72 

74 

68 

95 

95 

99 

102 

104 

106 

103 

102 

102 

104 

102 

101 

102 

103 

105 

105 

103 

101 

99 

78 

63 

90 

95 

101 

96 

96 

91 

96 

96 

99 

98 

69 

69 

73 

70 

73 

72 

72 

74 

76 

72 

74 

67 

74 

74 

72 

70 

71 

75 

76 

71 

59 

53 

53 

59 

64 

70 

70 

70 

66 

66 

58 

97 

95 

101 

107 

109 

112 

109 

107 

104 

105 

103 

105 

106 

100 

107 

111 

no 

108 

97 

75 

85 

87 

97 

102 

99 

98 

94 

92 

96 

92 

95 

66 

72 

72 

69 

70 

70 

71 

74 

75 

78 

75 

69 

74 

76 

75 

72 

72 

74 

75 

65 

56 

53 

56 

62 

67 

65 

69 

70 

72 

74 

68 

95 

95 

96 

101 

104 

101 

97 

99 

99 

95 

96 

97 

97 

95 

95 

102 

101 

95 

75 

76 

81 

89 

91 

69 

89 

65 

85 

90 

66 

87 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

67 

72 

67 

67 

74 

73 

64 

63 

72 

73 

70 

60 

55 

51 

56 

62 

62 

67 

65 

65 

70 

67 

65 

99 

99 

103 

105 

106 

110 

109 

106 

105 

105 

101 

106 

107 

104 

106 

109 

110 

106 

100 

76 

64 

90 

98 

100 

99 

99 

93 

99 

94 

95 

96 

66 

70 

70 

66 

69 

67 

70 

69 

72 

74 

70 

65 

73 

74 

72 

69 

70 

80 

72 

64 

55 

51 

56 

60 

65 

64 

72 

74 

71 

69  66 

99 

100 

99 

103 

106 

110 

107 

104 

102 

99 

96 

104 

102 

105 

104 

106 

108 

109 

101 

75 

83 

90 

98 

102 

97 

99 

92 

96 

99 

94  92 

69 

68 

68 

69 

69 

68 

64 

65 

67 

70 

65 

59 

68 

66 

68 

64 

64 

65 

64 

69 

57 

48 

59 

58 

60 

62 

63 

63 

65 

73 

68 

95 

95 

100 

103 

104 

109 

106 

105 

104 

104 

100 

101 

101 

104 

104 

106 

106 

105 

105 

81 

82 

65 

94 

102 

100 

98 

69 

93 

96 

95 

95 

70 

72 

73 

75 

76 

74 

76 

78 

76 

77 

73 

70 

76 

76 

75 

72 

78 

77 

74 

67 

60 

55 

59 

65 

7C 

70 

71 

69 

74 

74 

69 

92 

94 

96 

96 

101 

103 

103 

102 

100 

101 

100 

99 

99 

99 

99 

103 

102 

100 

98 

74 

79 

84 

91 

96 

96  94 

84 

90 

96 

92 

94 

70 

70 

71 

72 

74 

71 

72 

73 

73 

74 

71 

68 

72 

73 

72 

68 

75 

73 

72 

62 

57 

53 

55 

60 

66  67 

70 

68 

73 

73 

68 

94 

95 

98 

103 

106 

102 

96 

102 

97 

94 

93 

99 

101 

100 

99 

101 

106 

106 

98 

61 

84 

95 

95 

91 

96 

69 

69 

93 

91 

89 

72 

71 

71 

71 

69 

72 

69 

72 

68 

69 

66 

72 

75 

65 

64 

72 

73 

71 

56 

5  1 

56 

60 

64 

67 

64 

65 

66 

75 

64 

92 

90 

91 

95 

100 

100 

100 

102 

102 

102 

100 

101 

100 

95 

98 

98 

100 

99 

96 

97 

85 

62 

88 

93 

97  97 

94 

84 

86 

94  94 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

74 

74 

70 

70 

70 

72 

72 

71 

69 

69 

72 

71 

72 

60 

55 

54 

55 

60 

66 

70 

68 

66 

70  65 

97 

92 

94 

98 

103 

105 

106 

105 

104 

104 

103 

103 

101 

101 

104 

103 

104 

103 

102 

101 

71 

62 

88 

92 

100     97  97 

8E 

95 

98  97 

68 

69 

70 

70 

72 

72 

73 

74 

76 

74 

70 

67 

70 

77 

78 

70 

78 

76 

78 

71 

57 

52 

55 

62 

63  69 

68 

68 

69 

73  63 

93 

91 

95 

100 

103 

106 

103 

101 

96 

91 

91 

100 

101 

98 

100 

104 

104 

102 

96 

72 

78 

90 

96 

98 

97  96 

90 

95 

93 

90  90 

70 

70 

71 

68 

72 

71 

71 

69 

72 

68 

70 

66 

76 

67 

71 

73 

78 

75 

64 

59 

52 

50 

65 

61 

65  65 

67 

66 

70 

66  67 

95 

93 

98 

102 

105 

106 

105 

105 

104 

99 

96 

102 

103 

102 

102 

105 

108 

106 

100 

73 

82 

87 

95 

100 

96  95 

69 

92 

96 

95  92 

69 

72 

72 

69 

70 

70 

70 

73 

72 

75 

70 

67 

74 

73 

73 

69 

70 

74 

72 

64 

56 

52 

56 

62 

67  64 

69 

67 

74 

76  66 

96 

93 

94 

96 

98 

102 

105 

103 

102 

100 

100 

94 

100 

99 

101 

100 

104 

103 

101 

99 

74 

79 

65 

90 

99      96  92 

82 

89 

94  91 

71 

70 

71 

68 

73 

72 

73 

76 

75 

73 

70 

71 

74 

74 

73 

68 

76 

76 

75 

69 

57 

55 

57 

61 

68     69  70 

67 

70 

70  71 

96 

96 

98 

103 

105 

107 

105 

105 

100 

97 

85 

101 

103 

101 

100 

104 

109 

105 

98 

74 

80 

86 

95 

100 

95  95 

89 

92 

96 

94  91 

70 

71 

71 

73 

73 

71 

75 

73 

72 

72 

70 

68 

72 

72 

70 

68 

73 

74 

73 

65 

57 

53 

56 

63 

69      70  66 

65 

70 

70  67 

92 

92 

97 

99 

106 

107 

105 

106 

100 

104 

100 

102 

102 

103 

104 

104 

103 

61 

86 

93 

101 

99     97  89 

93 

96 

95  93 

66 

70 

71 

71 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

65 

68 

70 

71 

72 

69 

73 

73 

75 

74 

55 

55 

56 

62 

66     68  77 

72 

67 

68  67 

95 

94 

98 

101 

105 

107 

104 

102 

102 

93 

98 

102 

104 

100 

104 

106 

105 

103 

80 

101 

100      97  92 

96 

96 

96  91 

69 

69 

71 

68 

67 

65 

67 

68 

70 

71 

66 

66 

73 

69 

69 

69 

75 

74 

61 

58 

45 

45 

60 

56 

6 

69  65 

67 

67 

69  61 

I  notes  follovlDK  Station  Index. 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1956 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

At* 

STUTTGART 

MAX 

96 
71 

95 
71 

99 
71 

104 
74 

105 
73 

106 
73 

106 
74 

105 
76 

102 
76 

103 
71 

9 1 
72 

102 
71 

102 
74 

102 
74 

'74 

105 
70 

106 
75 

106 

105 
72 

66 
62 

62 
57 

66 
56 

9 1 
66 

99 
63 

98 
70 

94 

70 

67 
71 

93 
67 

96 
7* 

95 
72 

95 
70 

98.3 
70  •  2 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 

9S 
TO 

92 
69 

93 
70 

96 
72 

99 
72 

101 
70 

103 

72 

102 
73 

101 
67 

96 
73 

96 
69 

90 
69 

95 
71 

96 
71 

96 
71 

96 
67 

99 
71 

100 
70 

98 
70 

97 
68 

72 
55 

79 
54 

61 
55 

69 
60 

94 
68 

94 
67 

91 
68 

82 
66 

88 
69 

93 
69 

91 
67 

93.6 

SUeiACO 

MAX 

95 
69 

95 
71 

100 
71 

104 
66 

105 

70 

109 
70 

105 
71 

105 
70 

102 
74 

102 
75 

96 
70 

104 
66 

104 
75 

102 
74 

107 
73 

107 
70 

106 
74 

105 
80 

96 
70 

76 
64 

62 
56 

90 
52 

95 
50 

99 

55 

97 
67 

98 
65 

90 
72 

93 
67 

96 
66 

93 
61 

94 
66 

96.  5 

TEXARKANA   WB  AP 

MAX 

92 
71 

94 

72 

96 
72 

101 
73 

103 
76 

104 

73 

102 
74 

101 
76 

102 
76 

104 

75 

100 
76 

100 
71 

99 
76 

100 
77 

103 
74 

102 
71 

100 
77 

98 
76 

99 
73 

76 
64 

83 
60 

87 
56 

94 

67 

99 
65 

94 
69 

94 

73 

86 
69 

94 

72 

98 
76 

99 

70 

96 
68 

96.8 
71.3 

TURNPUe 

MAX 

68 
67 

&e 

67 

69 
67 

95 
74 

96 
73 

101 

79 

96 
76 

96 
74 

94 
72 

94 

73 

89 
69 

97 
74 

96 
73 

93 
67 

97 
72 

100 
74 

100 
76 

99 
74 

92 
65 

67 
58 

70 
50 

79 
57 

86 
66 

92 
73 

86 
67 

89 
66 

62 
66 

66 
64 

86 
67 

61 
64 

79 
63 

89.8 
68  •  6 

WALDRON 

MAX 

9* 
66 

95 
66 

100 
68 

102 
62 

105 
64 

109 
64 

107 
66 

105 
65 

104 
67 

104 
66 

103 
67 

100 
63 

103 
69 

103 
68 

105 
68 

106 
66 

107 
66 

103 

72 

98 
71 

75 
63 

81 

53 

86 
46 

96 
60 

99 
55 

98 
69 

97 
59 

93 
66 

94 
63 

96 
72 

97 
66 

95 
63 

98.  7 
64  .  0 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

MAX 

95 
72 

93 
73 

96 
74 

100 

75 

103 
73 

101 
71 

96 

72 

101 
71 

97 
74 

62 
69 

91 
71 

97 
70 

100 
75 

96 
71 

97 
67 

100 
66 

103 
75 

103 
75 

91 

70 

76 
61 

80 
56 

83 
54 

92 
59 

93 
63 

86 
62 

95 
69 

87 
67 

86 
66 

92 
69 

90 
68 

67 
66 

93.4 
68.  6 

WARREN 

MAX 
MIN 

91 

70 

94 

71 

97 
71 

101 
72 

102 

72 

103 
72 

103 
74 

102 
74 

107 
76 

103 
74 

102 
71 

99 
70 

99 
73 

10  1 
74 

101 
72 

102 
69 

102 
76 

101 
75 

101 
73 

86 
66 

82 
56 

88 
53 

95 
56 

101 
64 

101 
68 

94 
67 

63 
70 

94 

70 

97 
73 

96 
73 

96 
68 

97.6 
69.9 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

69 
69 

69 
67 

93 
72 

97 
75 

100 
75 

101 
76 

100 
78 

99 
76 

95 
76 

92 
69 

95 
67 

96 
71 

97 
75 

94 
66 

97 
72 

101 
75 

102 
78 

96 
76 

94 
66 

66 

56 

75 
53 

84 
59 

93 
65 

97 
71 

93 
74 

91 
71 

66 
65 

86 
65 

87 
69 

67 
67 

86 
59 

92.2 
69.5 

WILSON 

MAX 
MIN 

95 

95 

97 

97 

99 

101 

96 

97 

98 

95 

94 

98 

9S 

98 

96 

98 
64 

100 
77 

99 

99 

80 

80 

98 

94 

93 

91 

92 

87 

87 

90 

91 

94.6 
69.4 

WYNNE 

MAX 
MIN 

95 
72 

93 
71 

96 
73 

101 
74 

103 
74 

104 

73 

99 
73 

101 
73 

99 
72 

94 

70 

68 
69 

95 
69 

98 
74 

98 
72 

96 
66 

99 
69 

104 
75 

101 
74 

'.7 

72 

73 
62 

79 
54 

83 
50 

69 

58 

95 

59 

91 
67 

94 
67 

65 
67 

86 
68 

92 
72 

90 
72 

88 
66 

93.6 
68.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDOn 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 

BLAKELy   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.18 

.20 

.15 

.21 

.27 

.  30 

.26 

.27 

.23 

.24 

.15 

.22 

.25 

.24 

.22 

.24 

.28 

.30 

.10 

.07 

.20 

.24 

.20 

.27 

.13 

.23 

.10 

.  14 

.23 

.21 

6.54B 

MIND 

23 

20 

30 

31 

27 

27 

21 

26 

32 

24 

31 

31 

22 

24 

21 

17 

23 

26 

32 

41 

66 

34 

23 

28 

26 

21 

29 

26 

29 

43 

57 

911 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.23 

.23 

.21 

.32 

.37 

.36 

.23 

.22 

.54 

.36 

.38 

.30 

.35 

.31 

.29 

.33 

.40 

.32 

.35 

.06 

.26 

.25 

.27 

.33 

.61 

.19 

.22 

.29 

.20 

9.06B 

WIND 

30 

25 

17 

32 

22 

25 

20 

34 

24 

22 

38 

35 

39 

25 

27 

21 

18 

23 

18 

52 

60 

40 

15 

11 

16 

• 

39 

33 

45 

58 

51 

915 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.26 

.21 

.24 

.18 

.26 

.28 

.29 

.28 

.  32 

.24 

.12 

.11 

.26 

.30 

.24 

.29 

.28 

.39 

.34 

.26 

.09 

.21 

.20 

.26 

.25 

.20 

.22 

.21 

.22 

.25 

.18 

7.44 

WIND 

14 

10 

14 

11 

13 

17 

17 

19 

24 

14 

17 

10 

14 

24 

13 

18 

14 

26 

27 

45 

24 

18 

11 

26 

10 

15 

IS 

25 

29 

38 

42 

617 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.14 

.20 

.35 

.21 

.33 

.28 

.  37 

.39 

.33 

.35 

.35 

.26 

.27 

.31 

.29 

.23 

.30 

.36 

.18 

.18 

.06 

.27 

.29 

.31 

.34 

.  36 

.19 

.19 

.29 

.26 

8.45 

WIND 

20 

27 

37 

30 

27 

22 

36 

33 

35 

31 

36 

42 

24 

25 

29 

22 

33 

41 

39 

45 

30 

35 

29 

28 

38 

43 

51 

69 

64 

76 

74 

1161 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.19 

.20 

.26 

.29 

.30 

.32 

.22 

.35 

.34 

.30 

.19 

.15 

.27 

.31 

.25 

.27 

.31 

.35 

.36 

.14 

.20 

.23 

.23 

.26 

.11 

.22 

.20 

.22 

.28 

.30 

7.878 

WIND 

4 

9 

9 

13 

6 

10 

10 

9 

14 

9 

13 

13 

10 

13 

12 

19 

15 

26 

34 

15 

3 

8 

23 

6 

10 

7 

11 

21 

26 

39 

50 

457 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.12 

.22 

.33 

.20 

.32 

.26 

.31 

.37 

.39 

.19 

.20 

.27 

.29 

.29 

.32 

.13 

.47 

.40 

.30 

.16 

.30 

.45 

.25 

.15 

.  19 

.16 

.22 

.  16 

7.938 

WIND 

5 

-8 

6 

9 

5 

4 

5 

10 

9 

12 

10 

10 

9 

6 

13 

8 

9 

9 

11 

5 

9 

7 

• 

11 

5 

8 

7 

7 

10 

24 

22 

273 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.21 

.23 

.20 

.23 

.26 

.29 

.26 

.28 

.21 

.14 

.21 

.24 

.23 

.26 

.21 

.33 

.25 

.24 

.15 

.17 

.18 

.21 

.20 

.  16 

.21 

.11 

.14 

.26 

.21 

6.718 

WIND 

30 

41 

27 

22 

21 

30 

19 

18 

24 

20 

32 

15 

13 

19 

14 

13 

20 

44 

53 

55 

40 

29 

12 

30 

12 

22 

27 

71 

94 

109 

US 

1095 

-  99  - 


STATION  INDEX 


Station 


un  Fork 
ilty  3  NE 


Aplln  1  W 
Appleton 
Arkadelphla 


Bear  Creek  Lake 
Beaty  Lake 
Beaver  1  SE 


Bradford 
BrlDkley 
Buffalo  Tower 
Bull  Shoals  Daj 
Burdette 

Cabot  4  SW 


Carpeoter  Dam 

ClareodoD 

Clarksvllle 


Cold  SprlngB 
Combs  3  SE 
Conpton  2  NE 


Crossett  7  S 
Crystal  valley 


De  Queen 
Denver  2  E 
Dermott 


Eagle  Gap 

El  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springs 
Evening  Shade 

Fayettevllle  CAA  AP 


llle 


Fayeti 
Fllpplo  ( 
Fordyce  ( 
Foreman 

Forrest  ( 
Fort  Sml' 
Fort  Bull 


Gilbert 
Glenwood 


Green  Forest 


Hardy 


-  Springs  3  KE 


Hope  3  NE 
Hopper 


Keo 

KlDgBland  3  SSE 
Lake  city 
Laaar  2  SW 
Langley 
Lead  Hill 

Lee  Creek  Guard  1 

#Llttle  Rock  WB  A 
Little  Rock  Flit 
Lost  Corner 


}  DRAINAGE  CODE:  1. 


County 


I  Lawrence 
I  Saline 
i  Yell 
I  Clark 


0178 
01  SB 
0196 
0220 
0234 

0286 
0300 
0326 


0460 
0496 
0512 


ClL-k 


Little  Bi' 

Howard 

Woodruff 

Independei 

Indepcndei 


0536  . 
0582  I 
0586  I 
0616  < 


0800  I 
0806  I 
0830  I 
0842  1 
0848  I 


1010  1 
1020  1 
1052  1 

1102 
1132 
1152 
1154 
H72 


Pulaski 

Ouachita 
Ouachita 


1492  ' 
1520  - 
1574  1 
1582  1 


1632 
1640 
1666 
1730 
1750 

1768  1 
1814  I 
1B29  1 


Polk 
Ashley 
Pulaski 


yell 
Sevie: 
1956  Boone 
1960 
1968 

1982  . 
2148  ] 
2150  1 
2176  1 
2204  : 

2300  Union 
2356  Carroll 
12366  Sharp 

2442  iWashlagton 

2443  WasblngtOD 


244 


Qgton 


12528  :ilaj 
2540  iDBllas 
2544  iLlttle  Rlv. 
[2556  jScott 

12564  St.  Francli 
12574  Sebastian 
2578  Crawford 
2598  Ashley 
2670  Hempstead 

2760  jWhite 
2794  Searcy 
2842  Pike 
2908  Polk 
2922  Yell 

2930  Benton 
2946  Carroll 
2952  Stone 
2962  Faulkner 
2976  Sebastian 

3074  Clark 
3098  Calhoun 
i3132  Sharp 
!3164  feoooe 
3228  ^loburne 


3230 
3235 
3242 
3258 
3428 

3438 
3442 

3466 
3540 
3556 


Clel 


Uontomgery 


[IDI. 


3584  Little  Blv< 
3600  Newton 
3704 'Garland 
3734  Craighead 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Box  1819,  Lit- 
tle Rock,   Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four  digit  idea 1 1  f lea t ion  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables;  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dlBenslonal  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  "F.  ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,   and  wind  movement  in  miles. 

Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5,   6,  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
BQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
■ore.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  V^cord. 

Long-term  means  for  full-time  stations  {those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obser- 
vations taken  at  the  present  location. 

No  record  In  Tables  3.  6.  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

t$      Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I   Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data.   If  carried  for  this  station  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month, 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C.   for  45  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy;  monthly  and  annual.  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents. 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ARKANSAS  -  SEPTEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 

September  was  sunny  and  dry.     It  was  one  of  the  driest  Septembers  of  record  at  many  sta- 
tions.    Temperatures  averaged  slightly  below  seasonal.     The  weather  was  favorable  for  har- 
vest but  was  too  dry  for  lawns  and  growing  crops. 

A  cold  front  moved  across  Arkansas  on  September  1st  followed  by  a  mass  of  polar  continental 
air.     Temperatures  dropped  slightly  below  seasonal.     Another  cold  front,   followed  by  cold 
continental  air,  crossed  the  State  on  the  6th.     Temperatures  from  the  7th  to  9th  averaged 
several  degrees  below  seasonal  and  a  few  stations  registered  their  coldest  temperatures 
for  the  month  on  the  8th  or  9th.     The  lowest  temperature  for  the  period,   36°,  occurred  at 
Lead  Hill  on  the  8th  and  at  Fayetteville  on  the  9th.     Warm  southerly  air  began  flowing 
into  the  State  on  the  11th.     Afternoon  temperatures  reached  90°  or  higher  over  most  of  the 
State  from  the  11th  to  17th.     The  highest  temperature  for  the  month,   104°,  occurred  at 
Paris  on  the  16th.     The  cold  front  which  crossed  the  State  on  the  17th  dropped  the  tempera- 
tures to  near  seasonal.     Warm  afternoons  and  cool  nights  characterized  the  last  few  day5=  of 
September.     Many  stations  registered  their  lowest  temperatures  for  the  month  during  the 
final  week.     The  lowest  temperature  for  the  State,   35°,  occurred  at  Waldron  on  the  25th, 
Monthly  mean  temperatures  ranged  from  69.7°  at  Gilbert  to  77.2°  at  Texarkana  WB  AP.  Monthl 
mean  temperatures  were  above  the  long-term  means  over  a  few  northwestern  counties  and  at  a 
few  stations  scattered  elsewhere  but  were  below  the  long-term  means  over  the  rest  of  the 
State.     The  temperature  departures  ranged  from  -4.4°  at  Stuttgart  9  ESE  to  +2.6°  at  Rogers. 
Monthly  mean  temperatures  were  3°  or  more  below  seasonal  at  several  stations  in  eastern 
Arkansas . 

Most  days  during  September  were  almost  cloudless.     At  Little  Rock,   the  sun  shone  92%  of 
the  time  it  was  above  the  horizon.     This  is  the  highest  percentage  of  record  for  any  month 
at  Little  Rock.     On  nineteen  days,   the  sun  shone  continuously  during  the  daylight  hours. 
There  was  only  one  cloudy  day  at  Little  Rock  but  there  were  several  partly  cloudy  days. 
Little  rain  of  importance  fell  in  Arkansas  during  September  except  on  the  1st  and  19th. 
Light  scattered  showers  of  little  significance  fell  on  a  few  other  days.     Most  parts  of 
the  State  were  very  dry.     Many  stations  received  less  than  half  their  long-term  means.  No 
rain  fell  during  the  entire  month  at  two  stations,  Newhope  3  E  and  Sheridan  Tower. 

Showers  which  fell  on  August  31st  and  on  September  1st  improved  crop  prospects  locally  and 
temporarily  but  drought  conditions  became  worse  after  the  passing  of  many  rainless  days. 
By  the  middle  of  the  month,  many  communities  needed  rain.     A  number  of  counties  were  very 
dry.     By  the  end  of  September,  some  areas  were  drier  than  at  any  time  during  the  past  two 
years.     The  drought  reduced  the  yields  of  late  feed  crops.     Pastures  burned  badly  and 
stock  water  became  critically  low  on  many  farms.     Land  preparation  and  the  seeding  of 
winter  grains  was  delayed.     Some  fields  were  dusted  in.     The  early  seedings  that  had 
sprouted  were  not  making  satisfactory  progress.     Some  came  up  to  poor  stands  and  some 
plants  were  dying.     Cotton  harvest  was  in  full  swing.     Rice  harvest  progressed  normally. 
Soybean  yields  ranged  from  very  good  on  irrigated  acreage  to  very  poor  in  a  few  of  the 
driest  counties.     Much  corn  and  sorghum  for  grain  was  being  harvested  at  the  end  of  Septem- 
ber.    Late  corn  and  sorghum  produced  low  yields.     Silage  harvest  neared  completion.  Early 
hay  yielded  well  but  late  hay  was  poor.     Pastures  furnished  little  grazing.     Most  herds 
required  supplemental  feeding.     Cattle  continued  to  lose  weight.     The  Arkansas  River  at 
Little  Rock  reached  the  lowest  stage  of  record. 

STORMS 

Hail  damaged  irrigated  cotton  in  several  areas  of  northern  Mississippi  County  on  the  even- 
ing of  September  1st.     About  6:00  p.m.  on  the  19th,  lightning  struck  an  oil  storage  tank 
in  Union  County.     The  tank  and  the  oil  it  contained  were  destroyed. 

Lucius  W.  Dye,  CI imatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
U.  S.  Weather  Bureau 
Kansas  City,  Missouri 


-  106  - 


SUPPLEMENTAL  DATA  *«<ansas 


SEPTEMBER  1956 


Wind  dirMrtiOQ 

Wind  ipMd 

m.  p.  h. 

Ralabva   humidity  avaiagaa 
paroaot 

Numb«i  of  dayi  with  precipitation 

Station 

Pravailing 

8  •  » 

ill 

« 

? 
8 

> 
< 

J  * 

11 

i  1 

M 

Dat«  oi 
UitsM  mile 

< 

a 

I 
H 

S 

5 

01 

200 
and  ovej 

3 

Percent  oi 

poaaible 

■unshme 

e 

• 

> 
< 

5  B 

8| 

>^  § 
s 

FORT  SMITH  US  AIRPORT 

NE 

26 

7.8 

27 

sw 

15 

62 

77 

34 

35 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

96 

1  .0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

NNE 

12 
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TABLE  2 


1  Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

e 

*<3 

Q 

Degree  Days 

No-  ol  Days 

Total 

Departure 

from  Long- 
Term  Mean 

>- 
Q 

1 

U 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Ma> 
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Max.  Depth 
on  Ground 

e 

Q 

e 

0 

0 

o 
1 

.SO  or  Morel 

ir^ore 

5 ; 

ni 

Si 

0  J 

- 

OM 

HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

39. a 

58.0 

73.9  . 

0.1 

97 

14 

52 

21  + 

0 

1  7 

0 

0 

0 

T 

- 

2  .34 

T 

19 

0.0 

0 

0 

0 

0 

ASHDOWN 

93.  1 

57.2 

75,2 

100 

19 

42 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

0.56 

0.  62 

1 

0.0 

0 

1 

0 

BENTON 

88.9 

53,1 

71.0 

- 

3.5 

96 

15 

42 

25 

2 

1  5 

0 

0 

0 

1.13 

0.96 

1 

0.0 

0 

2 

0 

BENTONVILLE 

87.3 

52.5 

69.9 

- 

1.2 

98 

15+ 

39 

8  + 

33 

15 

0 

0 

0 

1.42 

- 

2.80 

1.15 

1 

0.0 

0 

2 

1 

BLAHELY  MOUNTAIN  DAM  AM 

89.5 

54.7 

72.  1 

96 

15+ 

43 

25 

2 

1  7 

0 

0 

0 

1.03 

0.  54 

1 

0.0 

0 

2 

0 

BOONEVILLE 

92.2 

56,9 

74,5 

102 

15 

39 

25 

3 

2  1 

0 

0 

0 

1.01 

0.  85 

1 

0.0 

0 

2 

0 

CAMP  CHAFFEE  AM 

91,6 

55,5 

73.5 

100 

15+ 

41 

25 

8 

20 

0 

0 

0 

2.00 

1  .86 

1 

0.0 

0 

1 

1 

CLARKSVILLE 

91.0 

55.0 

73.5 

100 

15 

42 

25 

2 

1  6 

0 

0 

0.43 

0*  14 

19 

0.0 

0 

3 

0 

CONWAY 

90.  8 

54.8 

72.8 

- 

2.0 

99 

15 

43 

9  + 

4 

1  9 

0 

0 

0 

1.79 

1.56 

1 .55 

1 

0.0 

0 

2 

1 

DARDANELLE 

89.5 

57,9 

73.7 

- 

1.7 

99 

15 

45 

25 

0 

1  5 

0 

0 

0 

1.15 

- 

2.16 

1.10 

1 

0.0 

0 

1 

1 

DE  QUEEN 

94,5 

55,8 

75.2 

_ 

0.4 

100 

15+ 

43 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

1.00 

- 

1.36 

0.  80 

0.0 

0 

2 

0 

DEVILS  KNOB 

84.7 

60,2 

72.5 

95 

16 

47 

8 

13 

6 

0 

0 

0 

0.17 

0.  10 

\ 

0.0 

0 

1 

0 

0 

EUREKA  SPRINGS 

87.6 

58,0 

72.8 

0.5 

96 

15 

45 

24  + 

17 

0 

0 

1.42 

- 

3.09 

0.82 

1 

0.0 

0 

2 

1 

0 

FAYETTEVILLE 

89,  1 

58,2 

73.7 

99 

1  6 

4  1 

8  + 

1  3 

1  5 

0 

0 

0.71 

0.42 

I  9 

0.0 

0 

2 

0 

0 

fayetteville  CAA  AP 

87,5 

53,9 

70.7 

98 

15 

35 

9 

26 

1 4 

Q 

0 

0.91 

0.38 

23 

0.0 

0 

3 

0 

0 

FAYETTEVILLE   EXP  ST*- 

0.5 

1 5 

40 

25 

1 9 

1  5 

0 

0 

0 

0.51 

3.30 

0.31 

2  3 

0.0 

0 

2 

0 

0 

FLIPPIN  CAA  AP 

88.9 

52.4 

70.  7 

102 

16 

40 

25 

20 

16 

0 

0 

0 

0.05 

0.06 

23 

0.0 

0 

0 

0 

0 

FORT   SMITH  WB  AP  R 

// 

0.3 

101 

1  6 

25 

21 

0 

0 

0 

0.05 

3.65 

0.03 

1  8+ 

0.0 

0 

0 

0 
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91.  1 

50.6 

70.9 

100 

16 

38 

8 

14 

21 

0 

0 

0 

0.43 

0.16 

1 

0.0 

0 

2 

0 

0 

GILBERT 

89.2 

50.1 

69.7 

102 

16 

35 

25 

20 

14 

0 

0 

0 

0.36 

- 

3.19 

0.18 

19 

0.0 

0 

2 

0 

0 

GRANNIS 

92.0 

58.1 

75.1 

1  .  1 

96 

15 

50 

8  + 

0 

23 

0 

0 

0 

0.74 

- 

3.50 

0.  74 

1 

0.0 

0 

1 

0 

gravejYe 

89.8 

55.3 

72.6 

1.4 

99 

14  + 

41 

9 

14 

17 

0 

0 

0 

0.  65 

- 

3.38 

0.52 

1 

0.0 

0 

2 

0 

QRZeU  MOUNTAIN  *M 

>MRR  I  SON 

90.  1 

50,5 

70.3 

- 

0.4 

102 

15 

37 

25 

22 

1  7 

0 

0 

0 

0.19 

- 

3.77 

0.  12 

24 

0.0 

0 

1 

0 

HOPE   3  NE  'am 

91  ,2M 

59. 5M 

75, 4M 

- 

0.6 

98 

30 

53 

8  + 

0 

2  1 

0 

0 

0 

1.54 

- 

1.52 

1  .54 

1 

0.0 

0 

1 

1 
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91.8 

61,5 
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0.9 

99 

27 

52 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

1.81 

- 

1.55 

1.46 

1 

0.0 

0 

2 

1 
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// 
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0.7 
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15 
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2 
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15 
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0 

0 

0 

0.35 

- 

3.67 

0.13 

1 

0.0 

0 

3 

0 
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89.0 

59,3 

74.2 

- 

0.1 

97 

17 

50 

25  + 

0 

1  5 

0 

0 

0 

0.59 

- 

3.17 

0.55 

1 

0.0 

0 

1 

0 

MORRILTON 

90.  1 

56,2 

73,2 

- 

1.8 

98 

14  + 

46 

25 

0 

1  6 

0 

0 

0 

1.55 

1.18 

1.57 

0.0 

0 

1 

1 

MOUNT  IDA 

90.6 

53.5 

72,1 

1  .0 

95 

14+ 

39 

25 

7 

22 

0 

0 

0 

1.38 

- 

2.09 

1.34 

0.0 

0 

1 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

7  + 

4 

0 

0 

0 

0.23 

0.0 

1 

Q 

MOUNTAIN  HOME 

87,6 

56,  7 

72.2 

0.4 

99 

16 

45 

8 

4 

1 2 

0 

0 

0 

0.53 

3.12 

0.  34 

19 

0.0 

0 

3 

0 

MOUNTAIN  HOME   C,OF   ENG  AM 

87,0 

53,8 

70.4 

99 

17 

42 

25 

22 

1 1 

0 

0 

0 

0.53 

0.  30 

19 

0.0 

0 

2 

0 

NARROWS  DAM  AM 

91.5 

55,2 

73.4 

97 

IB 

43 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

1.58 

1.64 

0.0 

0 

1 

1 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA  AM 

91.3 

59,2 

75.3 

96 

?0 

53 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

0.01 

0.01 

19 

0.0 

c 

0 

0 

NIMROD  DAM  AM 

92.0 

55.5 

73.8 

100 

15  + 

43 

9  + 

4 

72 

0 

0 

0 

1.15 

1.16 

0.0 

0 

1 

1 

OKAY 

93.  1 

59.  1 

76.  1 

0.5 

98 

19 

45 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

0.95 

1.87 

0.96 

0.0 

0 

1 

0 

OZARK 

91  .  7 

57.5 

74.  7 

0.9 

102 

15 

45 

8  + 

1 

20 

0 

0 

0 

0.  18 

3.22 

0.10 

19 

0.0 

0 

1 

0 

PAR  1  S 

94.0 

56.2 

75.1 

104 

16 

42 

25 

1 

24 

0 

0 

0 

0.32 

0.27 

19 

0.0 

0 

1 

0 

PERRYV  ILLE 

91,8 

49. 9M 

70. 9M 

2.1 

101 

16 

41 

8 

6 

21 

0 

0 

0 

0.92 

2.58 

0.80 

0.0 

0 

2 

0 

ROGERS 

89,2 

58,3 

73.8 

2.6 

100 

15+ 

45 

6 

7 

17 

0 

0 

0 

1.03 

3.06 

0.83 

0.0 

0 

2 

0 

RUSSELLVILLE 

90,7 

55.7 

73.2 

1.0 

99 

15 

43 

25 

2 

18 

0 

0 

0 

2.06 

1.57 

2.03 

0.0 

0 

1 

1 

SHERIDAN  TOWER 

90,fcM 

56.  IM 

73. «M 

97 

13  + 

47 

25 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.0 

0 

0 

0 

SILOAM  SPRING? 

90.4 

55.1 

73,3 

101 

15 

42 

8  + 

11 

1  8 

0 

0 

0 

1  .  14 

0.69 

0.0 

0 

2 

0 

SUBIACO 

91.5 

58.3 

74,9 

0.2 

101 

16 

45 

28 

1 

21 

0 

0 

0 

1.69 

1.50 

1  .40 

0.0 

0 

2 

1 

TEXARKANA  WB  AP  R 

// 

91.3 

53,0 

77.2 

0.0 

98 

19 

49 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

0.13 

2  .55 

0.08 

0.0 

0 

0 

0 

0 

TURNPIKE 

83,5 

50,  3 

71,9 

92 

15+ 

46 

7  + 

11 

3 

0 

0 

0 

1.26 

3.56 

1.07 

0.0 

0 

2 

1 

1 

WALDRON 

93,2 

50,9 

72.1 

101 

16 

35 

25 

13 

24 

0 

0 

0 

0.50 

2.66 

0.40 

0.0 

0 

2 

0 

0 

WHITE  ROCK 

85,  1 

52,3 

73.7 

95 

16 

50 

7 

4 

7 

0 

0 

0 

0.62 

0.25 

19 

0.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

73.2 

0.83 

0.0 

DELTA  DIVISION 

ARKADELPHIA 

90.8 

57,7 

74,3 

1  .9 

96 

27 

42 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

1.50 

1.27 

1  .35 

1 

0.0 

0 

1 

1 

BALD  KNOB 

87,3 

53,8 

70.5 

97 

15 

44 

29 

2 

17 

0 

0 

0 

1.42 

1.02 

1 

0.0 

0 

1 

1 

BATESVILLE  LIVESTOCK  AM 

90.5 

49,3 

69.9 

100 

15  + 

39 

75 

9 

14 

0 

0 

0 

0.65 

0.45 

19 

0.0 

0 

0 

0 

BATE5VILLE  L  AND  D  NO  1 

90.0 

52,9 

71.5 

99 

15 

40 

25 

8 

15 

0 

0 

0 

0.45 

3.08 

0.26 

19 

0.0 

0 

0 

0 

BLYTHEVILLE 

85.  7 

54.1 

59.9 

4.3 

95 

15 

42 

28 

20 

10 

0 

0 

0 

0.  50 

2.52 

0.23 

2* 

0.0 

0 

0 

0 

BR INKLEY 

87. 9M 

54,  5M 

71.2M 

3.6 

43 

29 

3 

0 

0 

0 

1.60 

2.18 

1.60 

1 

0.0 

0 

1 

1 

CAMDEN   1  AM 

91.5 

57,4 

74.5 

1.1 

98 

2  + 

45 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

1.39 

1.70 

0.94 

1 

0.0 

0 

1 

0 

CORNING 

63.0 

55,0 

71,5 

1.2 

100 

14 

44 

21 

9 

12 

0 

0 

0 

0.29 

3.19 

0.15 

19 

0.0 

0 

0 

0 

CROSSETT   7  S 

90.5 

57.8 

74,2 

1  ,4 

97 

27 

46 

29 

0 

18 

0 

0 

0 

2.75 

0.35 

2.00 

0.0 

0 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

87,9 

54.5 

71.2 

95 

14  + 

44 

25 

2 

12 

0 

0 

0 

0.92 

0.92 

1 

0.0 

0 

1 

0 

OES   ARC  AM 

87,9 

67,5 

72,7 

97 

16 

47 

25 

12 

0 

0 

0 

0.66 

0.63 

1 

0.0 

0 

1 

0 

DUMAS  1 

89,6 

58,2 

73,9 

2,2 

99 

14 

47 

25 

0 

1  5 

0 

0 

0 

1.46 

1.51 

0.93 

1 

0.0 

0 

1 

0 

EL  DORADO  CAA  AP 

90,2 

59.8 

75.0 

2,2 

98 

17 

50 

1  1  + 

0 

20 

0 

0 

0 

0.95 

1.9* 

0.55 

1 

0.0 

0 

1 

0 

FORDYCE   6  W 

91,  1 

59,0 

75.1 

1,2 

97 

14  + 

45 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

2.50 

1  .44 

1.50 

1 

0.0 

0 

2 

1 

HELENA 

87,9 

59,8 

73.9 

1,4 

94 

5  + 

48 

28 

0 

1  I 

0 

0 

0 

1  .04 

2.74 

0.59 

1 

0.0 

0 

1 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1956 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

?  S 

? 's 
<  s 

2 
o 

< 

1  Departure  1 

from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

1  Departure  1 

from  Long- 

Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Mai.  Depth 
on  Ground 

Date 

|aO  or  More 

.50  or  Morej 

oi  More 

/  0 

_ 

°  o 

JONESBORO 

87.2 

59.8 

73.5 

- 

0.9 

99 

17 

50 

21  + 

0 

11 

0 

0 

0 

0. 

58 

- 

2 

.78 

0.32 

19 

0.0 

0 

2 

0 

0 

KEO 

87.3 

55.0 

71.2 

95 

15 

44 

25 

3 

12 

0 

0 

0 

1 . 

62 

1.28 

1 

0.0 

0 

2 

1 

MAGNOLIA  3  N 

91.3 

58.6 

75.0 

2.6 

97 

14  + 

46 

25 

0 

2  3 

0 

0 

0 

1 . 

41 

0 

.69 

1.41 

1 

0.0 

0 

1 

MARIANNA   2  S 

86.3 

55. 7M 

71. OM 

3  .  1 

95 

] 

4  3 

2  8 

3 

9 

0 

0 

0 

2 . 

1  4 

0 

•  60 

1.90 

0,0 

Q 

2 

MARKED  TREE 

86.0 

55.7 

70.9 

- 

2.5 

95 

15 

46 

28  + 

4 

9 

0 

0 

0 

2. 

51 

- 

0 

.45 

1.72 

5 

0.0 

0 

4 

HONTICELLO  3  5 

88.2 

60.3 

74.3 

94 

14  + 

45 

25 

1 

12 

0 

0 

0 

1  . 

40 

1  .40 

1 

0,0 

0 

1 

NEWPORT 

88.8 

55.5 

72.2 

2.1 

99 

1  4 

4  7 

2 

12 

0 

0 

0 

0 . 

88 

2 

.54 

0.59 

1 

0,0 

0 

2 

0 

PARAGOULD 

85.9 

54.7 

70.3 

95 

14  + 

41 

28  + 

8 

0. 

93 

1 

.56 

0.47 

1  9 

0,0 

0 

2 

0 

PINE  BLUFF 

90.4 

60.6 

75.5 

1.0 

99 

14  + 

51 

Q 

0 

17 

0 

0 

0 

1  . 

56 

1 

.81 

0.  80 

19 

0,0 

0 

2 

0 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

87.7 

57,4 

72.6 

97 

14 

48 

29 

0 

1  1 

0 

0 

0 

0. 

94 

0.54 

1  9 

0,0 

0 

3 

0 

POCAHONTAS  1 

89.2 

55.7 

72.5 

1.0 

100 

15 

44 

29 

0 

14 

0 

0 

0 

0. 

03 

3 

.31 

0.03 

19 

0,0 

0 

0 

0  ' 

PORTLAND 

AM 

87.9 

57.6 

72.8 

3.3 

95 

1  + 

48 

28  + 

0 

12 

0 

0 

0 

2. 

07 

0 

.63 

1.70 

1 

0,0 

0 

3 

PRESCOTT 

AM 

90.  5 

57.5 

74.1 

2.5 

95 

15+ 

50 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

2. 

91 

0 

.01 

2.25 

1 

0.0 

0 

2 

SAINT  CHARLES 

AM 

87.4 

58.4 

72.9 

95 

15+ 

48 

28  + 

2 

10 

0 

0 

0 

2. 

46 

2.30 

1 

0.0 

0 

2 

SEARCY 

89.2 

73.1 

1  .4 

99 

15 

49 

21  + 

0 

1  3 

0 

0 

0 

1 . 

30 

1 

.53 

1.05 

1 

0.0 

0 

2 

STUTTGART 

88.8 

59.2 

74.0 

1  .2 

97 

15 

49 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

3. 

40 

0 

.31 

3.00 

1 

0.0 

0 

2 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

85.6 

55.2 

70.4 

4.4 

95 

! 

45 

25 

10 

8 

0 

0 

0 

2  . 

69 

0 

.06 

2.58 

1 

0.0 

0 

2 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

86.2 

55.6 

70.9 

97 

15 

47 

25  + 

3 

10 

0 

0 

0 

0. 

25 

0.20 

19 

0.0 

0 

1 

0 

0 

WARREN 

90.4 

59.4 

74.9 

1.3 

97 

14  + 

50 

21  + 

0 

17 

0 

0 

0 

1. 

69 

1 

.59 

1.15 

1 

0.0 

0 

2 

2 

1 

W ILSON 

85.  8 

58.5 

72.2 

1.3 

94 

15 

47 

28 

0 

7 

0 

0 

0 

0. 

40 

2 

.20 

0.40 

20 

0.0 

0 

1 

0 

0 

WYNNE 

86.2 

56.6 

71.4 

3.0 

94 

15 

42 

25 

3 

11 

0 

0 

0 

0. 

56 

2 

.61 

0.38 

1 

0.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

72.6 

1. 

40 

0.0 

Precipitation 


S«e  reference  i 


following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


AB8CTT 
ALIC  14 
ALUM  FORK. 
ALY 

AMITY    )  NE 

ANTOISE 
APLIN    1  W 

arkaoelphia 
arransas  city 

ASMOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALP  KNOB 

SATE^ViLLE  LIVESTOCK 
BATESVlLLE  L   AND  0  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  I  SE 
BEECH  GROVE 
BEEOEV ILLE 
BENTON 

BENTONVlLLE 
SERRYViLLE  4  Nw 
BIG  FORK. 
BIG  LAKE  OUTLET 
SLACK  ROCK 

8LAKELY  MOUNTAIN  0AM 
BLUFF  CITY 
BLYTHEV ILLE 
BOONE V  ILL E 
BOUGHTON 

BfiAOFORO 
BR  IMKLEY 
BUFF4L0  TOWER 
BURDETTE 

CABOT   4  SW  , 

CALICO  HOCK. 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 
COLO  SPRINGS 
CONWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
OUMAS  1 
I     EAGLE  GAP 

I     EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVlLLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FOROYCE  6  H 

FORT  SMITH  W6  AP  <= 
FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRANNIS 
GRAVELLY 
6RAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 

HOPPER 
HORAT 10 

MOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTT 16  DAM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 

L ANGLE Y 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  wB  AP 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

mamhqth  spring 
marianna  2  s 
marked  tree 


1.12 
1.23 
1.02 
.10 


2.00 
.09 
3.A9 


1.21 
UIO 
.80 


.95 
1.A2 
.37 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1956 


Day  of  month 


1.01  .67 

.se  .20 

1.62  1.26 
,73  .AO 


10     11  12 


13  U 


15     16  I  17  I  IB     19     20     2!    22    23  24 


.11 

.14 


.30 
T 

.90 


25    26  27 


28    29  30 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

monticello  3  s 

morosay  l  and  d  no  8 
morr ilton 
mount  ida 
mount  magazine 
mountain  home 

mountain  home  c  of  eng 
mountain  view  1  w 
mulberry  6  nne 
narrows  dam 

nashville  peach  substa 


WNW 


NATHAN 
NEWHOPE    3  E 
NEWPORT 
NIMflOD  DAM 
ODELL 

OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

0WEN5VILLE 

OZARK 

OZONE 
PARA60UL0 
PAR  IS 
PARKIN 
PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCL  IFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  5E 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARkANA  w8  AP 
TURNPIKE 
WALORON 
WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHI TA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 

WILSON 

WYNNE 

YELLVILLE 


1.91 
1.65 
1.38 


.53 
.73 
1.30 


Day  of  month 


1.91 
1.57 
1.34 


.40 
.05 
.19 


1  ,07 
.40 
.25 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.65 
.65 
.35 


r ' 

Igif  CH) 


J 


DAILY  TEMPERAT  URES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1956 


Day 

Of  Monlh 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

MIN 

91 
64 

85 
56 

67 
54 

90 
55 

92 
56 

69 
66 

80 
56 

80 
53 

82 
55 

87 
54 

56 

67 

57 

64 

66 

96 
65 

94 

66 

59 

62 

56 

52 

58 

63 

56 

52 

52 

59 

52 

55 

93 
59 

5«.0 

MAX 
MIN 

69 
61> 

90 
58 

68 
58 

91 
58 

92 
61 

87 
66 

80 
69 

82 
51 

86 
64 

88 
67 

91 
64 

93 
57 

60 

96 
62 

97 
66 

94 

69 

95 
63 

61 

63 

57 

52 

56 

63 

60 

42 

54 

54 

56 

53 

96 
52 

90  •  8 
57.7 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
59 

94 
58 

94 
64 

92 
63 

92 
63 

87 
61 

84 

61 

66 
48 

91 
54 

93 
52 

94 

67 

96 
65 

96 
66 

67 

97 

60 

95 
63 

69 

69 

93 
50 

96 
53 

95 
59 

63 

62 

42 

44 

51 

51 

52 

94 
54 

57.2 

MAX 
MIN 

65 
bi, 

85 
56 

66 
54 

87 
53 

92 
57 

86 
61 

76 
55 

77 
51 

81 

55 

85 
53 

89 

50 

92 
52 

63 

67 

97 
63 

94 

66 

90 
60 

83 
57 

56 

64 

61 

85 
46 

51 

57 

57 

46 

47 

52 

45 

44 

90 
48 

51.8 

MAX 
MIN 

9* 
58 

86 
47 

87 
48 

87 
46 

92 
49 

94 

52 

84 

45 

84 

46 

66 
48 

85 
45 

89 
46 

94 

56 

97 
67 

97 
60 

65 

100 
66 

100 
63 

46 

87 
48 

'  43 

41 

44 

57 

43 

39 

41 

45 

43 

43 

97 
48 

49.3 

MAX 
MIN 

66 
67 

89 
52 

88 
52 

90 
50 

95 
53 

90 
59 

60 
53 

80 
43 

66 
41 

86 
48 

93 
56 

96 
57 

95 
67 

96 
66 

70 

97 
73 

95 
65 

49 

88 
56 

86 
46 

46 

52 

89 
61 

44 

40 

44 

49 

44 

44 

90 

52.9 

MAX 
MIN 

87 
6A 

87 
53 

87 
53 

89 

5a 

91 
55 

84 

62 

78 
57 

78 
49 

82 
48 

86 
51 

89 
60 

91 
52 

93 
55 

95 
68 

96 
61 

95 
56 

93 
60 

87 
56 

90 
61 

48 

47 

52 

59 

56 

42 

45 

51 

48 

45 

94 
49 

53.  1 

MAX 
MIN 

72 
51 

92 
55 

90 
52 

90 

55 

90 
50 

78 
55 

72 
42 

75 
39 

81 
42 

90 
48 

96 
54 

97 
59 

96 
62 

97 
70 

98 
70 

98 
68 

65 

62 

85 
51 

65 
56 

86 
43 

94 
54 

61 

75 
59 

42 

39 

44 

45 

49 

51 

62 
46 

52.5 

MAX 
MIN 

91 
6* 

88 
54 

69 
53 

88 

55 

91 
57 

93 
64 

84 

60 

79 
49 

81 
48 

64 
53 

87 
51 

92 
64 

57 

60 

60 

96 
56 

96 
62 

55 

61 

91 
49 

49 

54 

61 

60 

4  3 

47 

54 

50 

46 

94 

5 1 

54.7 

MAX 
MIN 

82 
64 

87 
54 

86 
54 

90 
56 

94 

59 

82 
63 

74 
48 

78 
44 

61 
44 

86 
49 

88 
57 

92 
60 

60 

96 
66 

67 

94 

66 

87 
64 

80 
47 

82 
53 

74 
46 

67 
47 

54 

77 
62 

76 
49 

82 
45 

46 

82 
55 

42 

50 

69 

54.  1 

MAX 

MIN 

89 
65 

91 
55 

90 
56 

92 
60 

94 

60 

83 

63 

79 
59 

82 
43 

63 
44 

91 
51 

96 
66 

96 
56 

97 
61 

67 

99 
69 

102 
69 

91 
66 

90 
63 

93 
63 

86 
47 

98 
58 

98 
65 

86 

63 

67 
51 

89 
40 

93 
39 

46 

95 
56 

60 

96 

56.9 

MAX 
MIN 

88 
57 

92 
60 

86 
62 

79 
54 

78 
48 

63 
49 

64 

51 

66 
54 

90 
58 

90 
60 

94 
66 

94 

67 

96 
66 

94 

65 

66 
56 

88 
57 

62 
60 

86 
46 

9 1 
53 

68 
56 

84 
44 

86 
46 

62 

44 

43 

92 

54.5 

MAX 
MIN 

96 
68 

98 
64 

89 
57 

90 
60 

91 
62 

92 
66 

89 
60 

80 
54 

82 

50 

86 

55 

67 
51 

90 
56 

9 1 
57 

94 

67 

97 
72 

98 
64 

95 
66 

97 
57 

92 
56 

93 
67 

86 
50 

93 
53 

95 
61 

61 

46 

87 
49 

50 

51 

49 

96 
52 

57.4 

MAX 
MIN 

95 
62 

87 
56 

92 
55 

92 
60 

92 
60 

96 
66 

83 
66 

80 
43 

81 
43 

82 
50 

92 
54 

96 
66 

97 
56 

96 
63 

100 
66 

99 
64 

100 
65 

58 

62 

47 

58 

9  7 
60 

62 

49 

41 

45 

46 

53 

55 

97 
50 

55.5 

MAX 

MIN 

92 
63 

88 

56 

88 

55 

91 

57 

92 
57 

86 
62 

79 
58 

80 
46 

83 
46 

88 

52 

93 
54 

94 
57 

97 
59 

99 
65 

99 
64 

100 
63 

94 
66 

87 
55 

91 

62 

65 
49 

93 
55 

95 
62 

87 
64 

48 

42 

46 

49 

55 

57 

96 
55 

56.0 

MAX 
MIN 

92 
6'> 

88 
54 

66 
54 

90 

53 

94 

56 

90 
62 

60 
57 

80 
44 

84 
43 

86 
50 

93 
54 

94 
56 

96 
60 

98 
66 

99 
73 

97 
68 

94 

63 

88 
52 

91 

60 

67 
47 

69 
47 

93 
51 

63 

61 

43 

48 

9  7 
55 

48 

49 

94 
54 

54.8 

MAX 
MIN 

86 
66 

9  1 
56 

88 
55 

92 
55 

96 

57 

6 1 
63 

75 
46 

80 
46 

66 
48 

87 
52 

93 
59 

96 
63 

62 

67 

67 

96 
66 

85 
64 

82 
48 

67 
55 

78 

50 

44 

9  3 
55 

83 
62 

60 
46 

63 
45 

49 

64 
56 

46 

46 

84 

52 

55.0 

MAX 
MIN 

93 
65 

68 
61 

89 
57 

66 
64 

90 
63 

91 
64 

67 
61 

83 
54 

86 
57 

87 

53 

51 

92 
53 

58 

64 

66 

95 
61 

91 
66 

92 
55 

91 
61 

86 
61 

92 
50 

93 
59 

92 
66 

86 
64 

85 

50 

90 
47 

97 
52 

92 
62 

95 
46 

69 

90.  5 
57.8 

MIN 

93 
63 

86 
57 

85 
55 

65 
58 

90 
60 

8  7 
63 

75 
55 

79 
49 

83 
51 

65 
52 

88 

50 

91 
62 

92 
56 

96 
61 

96 
60 

93 
59 

92 
62 

86 

53 

66 
58 

84 

52 

68 
46 

92 
56 

89 
60 

84 

59 

83 
44 

86 
46 

90 
55 

87 
45 

92 
45 

91 

87.9 
54.6 

MIN 

87 
64 

89 
56 

89 
57 

89 
56 

90 
58 

86 
66 

77 
55 

79 

50 

61 
48 

86 
54 

92 
58 

94 

60 

96 
65 

97 
70 

96 

70 

99 
68 

90 
69 

85 
58 

89 
65 

84 

52 

92 
54 

94 

59 

69 
63 

63 
53 

65 
45 

9  \ 
49 

96 
63 

56 

53 

92 

89.  6 
67.9 

MAX 
MIN 

92 
65 

91 
56 

94 
57 

95 
62 

97 
62 

93 
64 

65 
58 

86 
46 

88 
46 

93 
62 

96 
62 

97 
64 

98 
59 

99 
63 

99 
64 

100 
59 

97 
60 

95 
58 

100 
63 

92 
49 

97 
53 

96 

60 

95 
62 

92 
56 

69 

93 
46 

98 
48 

96 
51 

98 
53 

97 

94.  5 
65.8 

MIN 

92 
67 

07 
58 

87 

57 

88 
57 

89 
60 

91 
64 

89 
56 

76 
56 

78 
53 

82 
54 

86 
57 

90 
60 

92 
63 

93 
66 

96 
71 

97 
68 

95 
66 

90 
67 

86 
60 

51 

79 
50 

66 
55 

63 

67 
56 

8 1 
47 

82 
49 

55 

49 

87 
48 

93 

57.5 

MAX 
MIN 

82 
59 

81 
63 

80 
63 

64 

63 

85 
64 

83 

59 

72 
48 

73 
47 

76 
50 

83 
69 

88 
62 

90 
64 

90 
66 

93 
69 

93 
70 

95 
70 

90 
64 

79 
55 

85 
59 

79 
55 

86 
54 

69 
65 

62 
63 

77 
50 

80 
53 

68 

62 

91 

67 

88 

60 

90 
61 

89 

84.  7 
60.2 

MIN 

89 
67 

86 
60 

88 
67 

63 
62 

90 
61 

68 
66 

78 
58 

80 
50 

86 
62 

88 
56 

90 
54 

94 
67 

96 
56 

99 
67 

98 
67 

96 
63 

95 
69 

90 
56 

91 
60 

63 
55 

90 
50 

95 
60 

68 
65 

64 

63 

84 
47 

89 

50 

92 
59 

89 
48 

95 
48 

92 

89.  6 
56.2 

MIN 

85 
66 

89 
64 

9 1 
65 

90 
64 

93 
64 

90 
67 

79 
60 

90 
52 

86 

55 

86 
55 

89 
50 

90 
55 

92 
63 

96 
65 

94 

69 

94 
64 

96 
71 

92 
60 

93 
64 

87 
61 

92 
51 

95 
64 

93 
64 

84 

62 

64 

55 

69 

50 

93 
56 

90 
53 

94 

52 

91 

90. 2 
59.6 

MIN 

8 1 
56 

69 
60 

88 
60 

68 

57 

9 1 
51 

83 
51 

70 
48 

74 
46 

80 
49 

90 
56 

92 
64 

95 
67 

94 

69 

96 
74 

97 
74 

96 
73 

92 
62 

82 
53 

85 

62 

85 
49 

92 
60 

94 

68 

86 
61 

77 
46 

81 
45 

89 
51 

91 
65 

92 
56 

93 
64 

81 

87.6 
66.0 

MIN 

57 

61 

62 

60 

61 

57 

49 

41 

66 
41 

59 

63 

67 

69 

97 
74 

75 

99 

73 

89 
65 

86 

56 

67 
60 

87 
47 

91 
63 

94 

67 

81 

62 

60 
46 

85 
41 

88 
47 

91 
48 

92 
56 

92 
63 

86 

89.  1 
58.2 

MIN 

54 

54 

51 

55 

93 
52 

75 
58 

72 
44 

37 

36 

47 

60 

96 
66 

94 

66 

96 
74 

96 
74 

98 
69 

68 
65 

84 

51 

85 
49 

84 
44 

90 
64 

92 
62 

72 
57 

79 
43 

65 

39 

69 
45 

69 
46 

90 
46 

91 
58 

86 

87.5 
53.9 

MIN 

56 

58 

54 

58 

56 

57 

48 

41 

41 

51 

60 

67 

68 

79 

76 

97 
75 

95 

67 

84 

54 

65 
63 

84 
45 

9 1 
63 

92 
65 

80 
61 

76 
46 

83 
40 

69 
46 

90 
47 

90 
57 

92 
63 

88 

68.  1 
57.0 

MIN 

57 

51 

52 

49 

5^ 

55 

48 

41 

41 

45 

97 
55 

98 
57 

66 

66 

99 
71 

102 
67 

66 

63 

83 
61 

88 

69 

8 1 
44 

92 

52 

94 
64 

73 
51 

62 

41 

86 

40 

91 
45 

93 
49 

92 
47 

96 
51 

85 

68.9 
52.4 

MIN 

64 

59 

58 

61 

63 

66 

58 

49 

84 

50 

87 
58 

90 
57 

92 
52 

93 
67 

97 
68 

97 
60 

96 
66 

97 
66 

92 
57 

91 
61 

87 
55 

92 
52 

93 
66 

90 
66 

86 

60 

67 
45 

91 
53 

97 
59 

93 
51 

97 
56 

93 

91.1 
59.0 

MIN 

64 

59 

60 

61 

61 

65 

66 

49 

83 
48 

9 1 
56 

96 
58 

96 
61 

98 
62 

99 
66 

99 
69 

101 
66 

91 
68 

90 
62 

93 
63 

66 

52 

96 
59 

97 
63 

64 

63 

65 
54 

85 
45 

9  1 

51 

96 
53 

95 
59 

59 

94 

69.0 

MIN 

56 

50 

50 

53 

52 

62 

49 

38 

84 

40 

46 

60 

96 
52 

56 

97 
58 

96 
62 

100 
59 

98 

62 

88 

50 

66 

57 

65 
44 

93 
53 

94 

53 

92 
57 

64 
44 

83 
39 

92 
44 

93 
45 

92 
47 

96 
46 

97 
43 

91.1 
50.6 

MIN 

64 

50 

52 

51 

52 

55 

52 

40 

6 1 
36 

42 

96 
48 

55 

54 

96 
59 

99 
65 

102 
66 

92 
62 

87 
46 

87 
69 

64 
42 

91 
46 

95 

50 

64 

57 

82 
46 

84 

36 

92 
40 

93 
43 

94 
43 

97 
44 

86 
46 

89.  2 
50.1 

MAX 

MIN 

89 

65 

90 
57 

92 
58 

93 
62 

94 
63 

86 
66 

80 
55 

83 

50 

86 
54 

90 
55 

93 
54 

93 
55 

95 
50 

97 
62 

96 
66 

98 
60 

94 
62 

94 

60 

96 
63 

94 
54 

92 
56 

93 
61 

93 
60 

67 
56 

86 

53 

93 
63 

96 
60 

95 
59 

94 
58 

95 

92.0 
56.1 

MAX 
MIN 

MAX 

84 

51 

92 
57 

93 
54 

93 
59 

95 
56 

61 
55 

74 
47 

79 
42 

85 
41 

90 
52 

96 

60 

98 
65 

96 
66 

99 
66 

99 

72 

99 
69 

90 
62 

87 
56 

88 

61 

88 
46 

94 

60 

95 
66 

67 
60 

81 
44 

85 

91 
46 

84 
44 

92 
50 

93 
60 

85 

50 

89.8 
55.3 

MIN 

MAX 
MIN 

89 
58 

91 
48 

89 
47 

92 
47 

94 
48 

86 
47 

76 
40 

61 
36 

90 
40 

89 
40 

.  96 
52 

97 
62 

95 
61 

98 
66 

98 
66 

102 
64 

9 1 
64 

85 
46 

88 

56 

62 
41 

92 
58 

95 
52 

80 
62 

82 
42 

85 

37 

92 
42 

90 
44 

94 
46 

95 
51 

87 
49 

90.1 
60.6 

MAX 

MIN 

87 
66 

89 

62 

87 
59 

87 
63 

94 
65 

85 
66 

79 
57 

81 

63 

86 

65 

86 

57 

67 
56 

90 
68 

90 
64 

92 
67 

94 

72 

92 
65 

93 
69 

85 

60 

88 

58 

82 
56 

89 
52 

92 
60 

87 
65 

84 

62 

65 

52 

90 
52 

89 
62 

66 
46 

90 
50 

91 
58 

87.9 
59.6 

.RKAOELPMIA 


lALO  KNOB 


lATESVILLE  LIVESTOCK 
■ATESVILLE   L   AND  D   NO  1 
lENTON 

jentonville 

■3lakely  mountain  0am 

Ijlttheville 

300NEVILLE 
^RINKLEY 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CLARKSVILLE 
CONWAY 
CORNING 
CR0S5ETT   7  S 
CUMMINS  FARM 
OAOOANELLE 
Ot  QUEEN 
OES  ARC 
DEVILS  KNOe 
DUMAS  1 

El  dorado  caa  ap 
eureka  springs 
fayetteville 
fayetteville  caa  ap 
fayetteville  exp  sta 
flippin  caa  ap 
foroyce  6  w 

FORT   SMITH  we  4P 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

GILBERT 

GRANNIS 

GR4VETTE 

GREEN  MOUNTAIN 


3*.  r«f*r«DC«  aot««  follovlBC  Stfttloa 
-    Ill  - 


DAILY  TEMPERAT  URES 

Table  5  ■  Continued  


Station 

Day 

Of  Month 

Average  j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOPE   3  NE 

MAX 

96 

90 

90 

90 

92 

88 

79 

81 

64 

91 

92 

94 

96 

97 

96 

96 

92 

94 

86 

94 

94 

93 

66 

66 

97 

94 

98 

9U2 

MIN 

65 

60 

59 

62 

66 

61 

54 

63 

66 

67 

54 

57 

59.5 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

89 

91 

88 

93 

93 

67 

83 

86 

66 

88 

93 

94 

95 

97 

96 

90 

94 

87 

93 

92 

88 

69 

90 

95 

99 

93 

96 

93 

91. S 

MIN 

64 

64 

60 

61 

64 

63 

56 

60 

70 

64 

59 

61.5 

JONES80RO 

MAX 

85 

88 

85 

89 

94 

87 

74 

77 

62 

66 

90 

94 

95 

97 

98 

83 

84 

79 

87 

92 

75 

79 

83 

82 

85 

66 

95 

90 

87.2 

MIN 

68 

68 

60 

59 

62 

67 

54 

56 

61 

63 

65 

69 

69 

69 

60 

69. e 

KEO 

MAX 

85 

86 

64 

87 

90 

85 

75 

76 

81 

85 

69 

91 

92 

94 

95 

84 

87 

80 

86 

91 

87 

62 

63 

88 

93 

93 

93 

91 

87. J 

MIN 

65 

55 

55 

54 

59 

61 

48 

49 

54 

58 

63 

65 

69 

64 

51 

55.0 

LEAD  HILL 

MAX 

84 

90 

90 

90 

92 

79 

75 

80 

84 

92 

98 

99 

98 

101 

100 

85 

90 

85 

95 

97 

62 

82 

86 

93 

95 

95 

98 

83 

90.4 

MIN 

60 

49 

50 

48 

49 

66 

65 

61 

48 

60.0 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAX 

86 

86 

85 

88 

92 

61 

77 

78 

82 

86 

91 

92 

93 

95 

96 

84 

86 

60 

87 

90 

86 

62 

84 

91 

93 

87 

93 

91 

87.7 

MIN 

66 

60 

60 

59 

63 

65 

58 

" 

58 

59 

61 

63 

67 

69 

66 

66 

59 

60.5 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

90 

89 

91 

91 

93 

90 

80 

81 

85 

67 

91 

92 

95 

97 

96 

94 

96 

94 

94 

96 

92 

85 

85 

90 

96 

94 

97 

90 

91.3 

MIN 

66 

61 

61 

60 

62 

56 

70 

65 

65 

56 

58.6 

MALVERN 

MAX 

91 

89 

88 

90 

93 

84 

79 

80 

89 

87 

91 

92 

93 

96 

97 

66 

91 

87 

86 

93 

88 

65 

66 

91 

96 

96 

95 

94 

90.2 

MIN 

63 

56 

55 

59 

65 

58 

" 

50 

58 

61 

62 

59 

63 

67 

56.3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

87 

92 

92 

93 

95 

81 

77 

80 

66 

91 

97 

99 

IOC 

102 

101 

102 

65 

89 

82 

90 

97 

66 

83 

86 

96 

89 

69 

97 

87 

90.6 

MIN 

67 

64 

62 

60 

51.4 

MARIANNA   2  S 

MAX 

9! 

85 

84 

84 

91 

66 

75 

78 

81 

83 

85 

86 

85 

91 

92 

64 

87 

79 

86 

90 

88 

82 

83 

68 

88 

64 

90 

90 

86.3 

MIN 

60 

64 

56 

55.7 

MARKED  TREE 

MAX 

87 

85 

90 

92 

87 

75 

77 

80 

85 

88 

90 

9; 

94 

95 

80 

62 

79 

65 

90 

85 

60 

82 

89 

84 

83 

91 

69 

86.0 

MIN 

65 

64 

54 

55.7 

MARSHALL 

MAX 

83 

86 

86 

67 

96 

74 

81 

81 

67 

92 

92 

94 

96 

97 

89 

64 

80 

88 

92 

85 

61 

84 

69 

92 

93 

85 

87 

87.9 

MIN 

62 

73 

42 

50 

MENA 

MAX 

82 

88 

88 

89 

91 

83 

75 

78 

83 

66 

92 

91 

93 

95 

95 

87 

90 

68 

93 

92 

68 

83 

84 

89 

92 

93 

94 

94 

89.0 

MIN 

60 

56 

60 

61 

63 

54 

56 

59 

56 

68 

69 

67 

68 

59 

59.3 

MONTICELLO    3  S 

MAX 

92 

85 

68 

84 

86 

87 

80 

79 

63 

85 

90 

91 

91 

94 

94 

89 

69 

86 

89 

92 

86 

83 

83 

68 

92 

68 

92 

91 

aa.2 

MIN 

61 

60 

58 

63 

70 

59 

62 

67 

67 

67 

68 

58 

60.3 

MORRILTON 

MAX 

88 

88 

87 

90 

92 

88 

78 

60 

83 

89 

94 

97 

96 

98 

94 

9  8 

92 

88 

92 

64 

92 

94 

65 

86 

86 

94 

68 

92 

96 

93 

90.1 

MIN 

65 

50 

61 

64 

67 

52 

56.2 

MOUNT  IDA 

MAX 

87 

89 

89 

91 

92 

91 

77 

60 

63 

81 

91 

92 

93 

9( 

95 

90 

92 

69 

92 

90 

91 

92 

90 

92 

95 

94 

95 

96 

90.6 

MIN 

64 

" 

54 

41 

41 

59 

61 

56 

50 

53.5 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

78 

81 

60 

64 

85 

60 

70 

70 

74 

61 

84 

66 

81 

9C 

90 

79 

84 

85 

84 

89 

84 

78 

80 

86 

89 

67 

88 

91 

83.5 

MIN 

66 

66 

72 

61.9 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

83 

87 

87 

87 

90 

60 

80 

77 

83 

68 

92 

95 

9! 

91 

97 

62 

86 

79 

89 

93 

76 

61 

84 

90 

92 

90 

94 

65 

87.6 

MIN 

67 

60 

54 

54.7 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 

87 

63 

67 

86 

87 

69 

76 

74 

77 

81 

88 

94 

9< 

96 

96 

88 

81 

66 

76 

90 

93 

72 

60 

83 

91 

91 

88 

92 

87. a 

MIN 

65 

66 

55 

53.8 

NARROWS  DAM 

MAX 

92 

89 

92 

91 

92 

94 

89 

82 

64 

66 

88 

91 

9; 

9< 

96 

97 

90 

96 

90 

93 

92 

91 

88 

69 

93 

96 

93 

96 

91.5 

MIN 

57 

58 

50 

52 

55.2 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

94 

89 

90 

90 

92 

93 

88 

81 

82 

84 

88 

91 

93 

95 

97 

95 

92 

98 

68 

93 

92 

93 

67 

67 

90 

96 

94 

96 

91.3 

MIN 

" 

60 

64 

57 

61 

65 

59.2 

NEWPORT 

MAX 

87 

90 

69 

92 

94 

64 

77 

81 

65 

88 

92 

95 

96 

99 

98 

65 

86 

80 

66 

94 

84 

63 

86 

67 

68 

86 

94 

89 

88.8 

MIN 

55 

50 

59 

67 

68 

64 

64 

52 

" 

64 

50 

66 

46 

48 

66 

55.5 

NIMROD  DAM 

MAX 

95 

86 

91 

91 

92 

94 

82 

60 

83 

86 

90 

96 

96 

96 

100 

99 

100 

91 

90 

93 

86 

94 

95 

90 

87 

69 

94 

97 

96 

97 

92.0 

MIN 

53 

58 

64 

67 

68 

67 

59 

50 

63 

53 

49 

54 

55.6 

OKAY 

MAX 

95 

92 

94 

95 

93 

92 

85 

63 

65 

6S 

94 

94 

9; 

91 

97 

95 

96 

94 

95 

94 

96 

87 

87 

90 

97 

95 

97 

94 

93.1 

MIN 

62 

63 

61 

64 

62 

45 

" 

56 

56 

59.1 

OZARK 

MAX 

89 

90 

90 

93 

93 

85 

80 

82 

85 

9C 

95 

96 

9 

lot 

100 

85 

93 

86 

94 

96 

65 

62 

69 

94 

96 

95 

97 

96 

91.7 

MIN 

58 

57 

59 

59 

6  7 

56 

65 

67 

56 

57.6 

PARAGOULD 

MAX 

85 

85 

83 

89 

84 

84 

75 

78 

82 

85 

8t 

91 

9; 

9; 

95 

82 

63 

81 

63 

90 

65 

79 

83 

91 

87 

84 

91 

84 

85.9 

MIN 

69 

62 

50 

64.7 

PARIS 

MAX 

89 

93 

92 

94 

95 

86 

61 

84 

86 

91 

91 

99 

99 

10; 

102 

104 

90 

95 

90 

97 

98 

90 

88 

90 

95 

99 

97 

100 

99 

94.0 

MIN 

63 

69 

66 

59 

62 

50 

53 

56 

62 

42 

61 

64 

56.2 

PERRYVILLE 

MAX 

8£ 

90 

90 

92 

94 

84 

79 

81 

84 

9; 

97 

96 

97 

99 

100 

101 

93 

90 

92 

86 

93 

96 

87 

86 

88 

9* 

97 

94 

98 

96 

91.8 

MIN 

61 

60 

60 

42 

56 

49 

49.9 

PINE  BLUFF 

MAX 

et 

89 

88 

92 

93 

85 

ec 

83 

66 

85 

93 

94 

94 

99 

99 

97 

97 

90 

91 

63 

88 

93 

90 

66 

86 

91 

94 

89 

94 

92 

90.4 

MIN 

60 

65 

69 

69 

70 

60 

62 

54 

63 

67 

61 

61 

64 

54 

63 

60.6 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

MAX 

86 

86 

66 

87 

89 

86 

76 

79 

82 

85 

89 

90 

91 

91 

96 

86 

90 

81 

67 

91 

86 

82 

63 

8i> 

92 

87 

93 

92 

87.7 

MIN 

60 

56 

58 

62 

65 

50 

50 

54 

59 

67 

62 

66 

66 

57.4 

POCAHONTAS  1 

MAX 

87 

87 

90 

93 

95 

85 

76 

82 

66 

87 

92 

95 

96 

91 

100 

83 

68 

82 

67 

92 

84 

84 

87 

92 

94 

86 

92 

87 

89.2 

MIN 

62 

59 

70 

69 

64 

65 

55.7 

PORTLAND 

MAX 

95 

82 

87 

85 

85 

88 

90 

80 

84 

85 

85 

87 

89 

9C 

92 

93 

66 

66 

84 

67 

90 

90 

81 

83 

93 

66 

90 

96 

67.9 

MIN 

61 

63 

60 

60 

61 

64 

55 

67.6 

PRESCOTT 

MAX 

9« 

8e 

89 

9C 

90 

92 

67 

79 

78 

88 

81 

91 

92 

95 

96 

95 

91 

93 

68 

94 

93 

92 

85 

84 

90 

95 

92 

9'6 

90.5 

MIN 

50 

60 

65 

65 

62 

65 

60 

58 

^' 

62 

60 

52 

55 

57.6 

ROGERS 

MAX 

82 

92 

91 

69 

93 

82 

72 

77 

84 

90 

95 

97 

9< 

9< 

100 

1 00 

65 

86 

65 

93 

94 

85 

SO 

85 

90 

93 

93 

94 

85 

89.2 

MIN 

56 

56 

56 

59 

56 

5  7 

50 

72 

66 

63 

50 

60 

67 

50 

48 

60 

68.3 

RUSSELLVILLE 

MAX 

92 

89 

88 

90 

91 

86 

61 

80 

83 

86 

93 

95 

96 

98 

96 

99 

94 

86 

92 

87 

93 

93 

68 

85 

86 

92 

96 

92 

95 

92 

90.7 

MIN 

65 

55 

55 

54 

56 

54 

65 

66 

56 

64 

48 

50 

56 

61 

^' 

43 

^' 

^' 

^' 

53 

55.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 

94 

85 

86 

68 

87 

92 

83 

76 

78 

83 

85 

87 

90 

91 

95 

95 

94 

92 

85 

89 

80 

68 

92 

68 

61 

63 

86 

68 

86 

92 

87.4 

MIN 

56 

58 

61 

70 

66 

70 

5  7 

59 

54 

^' 

59 

64 

60 

50 

50 

59 

48 

48 

56 

58.4 

SEARCY 

MAX 

86 

89 

68 

89 

94 

87 

79 

79 

83 

87 

91 

95 

94 

98 

99 

97 

91 

84 

88 

84 

89 

94 

86 

82 

86 

93 

69 

90 

95 

90 

89.2 

MIN 

56 

60 

56 

54 

56 

58 

63 

69 

62 

65 

5  7 

60 

5  3 

49 

5  5 

60 

53 

60 

49 

55 

56.9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

90 

68 

86 

90 

94 

88 

76 

80 

83 

87 

91 

92 

97 

96 

97 

95 

94 

96 

93 

90 

88 

87 

66 

92 

96 

92 

96 

96 

90.6 

MIN 

57 

56 

56 

58 

59 

64 

57 

52 

48 

51 

57 

57 

59 

58 

63 

62 

64 

65 

66 

50 

49 

47 

52 

63 

60 

52 

53 

66.1 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

84 

93 

94 

93 

97 

83 

75 

79 

86 

92 

97 

99 

97 

99 

100 

101 

90 

88 

87 

89 

94 

96 

81 

80 

84 

91 

92 

92 

94 

86 

90.4 

MIN 

52 

56 

52 

56 

54 

56 

48 

42 

42 

50 

61 

64 

65 

71 

71 

70 

65 

57 

61 

46 

69 

68 

62 

46 

43 

48 

47 

47 

63 

51 

56.1 

Sow  refereoce  Dotea  follovlDg  Station  Index. 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERAT  URES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1956 


Station 

Day 

Oi  Month 

Aveii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART 

MAX 

88 

87 

86 

87 

93 

83 

78 

80 

83 

87 

9 1 

93 

93 

96 

97 

95 

93 

85 

90 

61 

90 

96 

89 

84 

65 

90 

9  1 

68 

94 

93 

66, 

6 

M  I N 

67 

6? 

59 

61 

63 

67 

56 

52 

53 

58 

57 

57 

61 

66 

70 

67 

67 

59 

60 

56 

52 

60 

64 

60 

49 

54 

59 

52 

51 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

95 

85 

85 

84 

85 

90 

80 

74 

77 

80 

83 

86 

88 

89 

93 

95 

91 

90 

82 

67 

79 

66 

90 

66 

80 

82 

66 

87 

64 

90 

65. 

6 

MtN 

63 

59 

57 

58 

60 

63 

54 

47 

49 

54 

53 

55 

57 

62 

65 

60 

62 

56 

58 

51 

47 

56 

56 

57 

45 

48 

54 

48 

47 

SUBIACO 

MAX 

86 

91 

90 

91 

93 

82 

77 

60 

83 

90 

96 

98 

99 

100 

100 

101 

92 

90 

90 

■  7 

95 

96 

67 

65 

88 

91 

97 

95 

99 

97 

91 

5 

M  I N 

65 

59 

59 

58 

59 

65 

55 

48 

50 

51 

58 

62 

66 

67 

78 

71 

69 

61 

62 

53 

55 

62 

64 

53 

46 

46 

46 

46 

55 

56 

56 

) 

TEXARKANA  WB 

AP 

MAX 

S9 

90 

91 

92 

93 

90 

81 

82 

85 

89 

92 

93 

95 

96 

96 

95 

92 

93 

98 

69 

94 

93 

91 

66 

86 

90 

95 

94 

96 

92 

91 

3 

MIN 

68 

65 

63 

65 

66 

69 

61 

53 

56 

60 

61 

63 

66 

70 

69 

68 

69 

64 

68 

60 

58 

69 

70 

63 

49 

54 

60 

67 

61 

66 

6) 

0 

TURNPHE 

MAX 

77 

82 

82 

86 

86 

79 

68 

76 

79 

81 

87 

89 

89 

91 

92 

92 

86 

81 

82 

65 

85 

66 

77 

75 

79 

86 

67 

85 

66 

86 

8} 

5 

MIN 

59 

63 

63 

62 

64 

59 

48 

48 

56 

60 

66 

64 

65 

68 

70 

68 

65 

55 

59 

67 

66 

65 

60 

52 

56 

60 

60 

60 

6) 

60 

60 

3 

HALDRON 

MAX 

92 

92 

9<t 

94 

96 

91 

85 

81 

84 

92 

97 

97 

98 

99 

99 

101 

97 

90 

92 

87 

97 

96 

94 

85 

66 

93 

95 

96 

97 

98 

93 

2 

MIN 

62 

50 

49 

53 

55 

53 

50 

38 

37 

45 

49 

54 

59 

60 

62 

61 

62 

54 

58 

43 

58 

56 

56 

48 

35 

40 

43 

45 

46 

47 

50 

9 

HALNUT  RIDGE 

CAA  AP 

MAX 

8« 

86 

86 

90 

92 

79 

76 

79 

83 

85 

89 

92 

93 

96 

97 

94 

85 

82 

86 

77 

65 

90 

76 

81 

84 

92 

66 

84 

92 

66 

86 

2 

MIN 

62 

59 

58 

56 

59 

59 

51 

49 

48 

52 

58 

61 

61 

67 

72 

67 

61 

51 

57 

50 

46 

59 

54 

48 

47 

49 

66 

47 

46 

)4 

)9 

WARREN 

MAX 

88 

88 

89 

84 

91 

88 

80 

82 

85 

87 

91 

93 

95 

97 

97 

95 

95 

91 

89 

66 

91 

94 

94 

65 

85 

93 

96 

97 

94 

93 

90 

4 

MIN 

66 

60 

59 

64 

64 

64 

58 

51 

52 

54 

54 

56 

64 

67 

66 

64 

63 

58 

68 

57 

50 

62 

62 

62 

50 

57 

64 

63 

57 

66 

59 

4 

WHITE  ROCK 

MAX 

80 

8A 

8* 

87 

87 

87 

73 

75 

78 

84 

88 

89 

90 

93 

93 

95 

90 

79 

83 

76 

84 

66 

63 

78 

80 

87 

91 

87 

66 

90 

85 

1 

MIN 

61 

63 

63 

63 

65 

57 

50 

52 

55 

60 

64 

67 

67 

70 

71 

71 

60 

59 

62 

59 

57 

66 

60 

57 

59 

66 

70 

63 

64 

69 

62 

3 

WILSON 

MAX 

8! 

8e 

it 

89 

8! 

79 

78 

8C 

83 

85 

81 

90 

91 

91 

94 

90 

89 

82 

86 

78 

67 

92 

85 

80 

66 

67 

65 

83 

86 

90 

85 

6 

MIN 

66 

68 

49 

66 

5 

WYNNE 

MAX 

8<i 

86 

86 

91 

92 

82 

75 

77 

82 

84 

87 

90 

90 

93 

94 

92 

90 

83 

83 

78 

66 

90 

85 

61 

64 

69 

66 

65 

91 

92 

66 

2 

MIN 

66 

58 

59 

54 

55 

62 

54 

53 

51 

63 

52 

60 

61 

65 

67 

66 

66 

59 

57 

50 

54 

65 

67 

66 

42 

47 

61 

47 

50 

60 

56 

6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


sunon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

SLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.14 

.21 

.26 

.20 

.17 

.  19 

.24 

.27 

.23 

.24 

.19 

.18 

.  19 

.21 

.23 

.26 

.22 

.19 

.22 

.21 

.17 

.17 

.12 

.21 

.27 

.18 

.17 

.20 

.29 

.11 

6. 14 

WIND 

41 

28 

28 

22 

19 

24 

57 

49 

43 

29 

25 

20 

26 

35 

36 

40 

33 

31 

26 

36 

19 

23 

21 

62 

39 

40 

48 

.  28 

16 

13 

949 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.39 

.47 

.24 

.20 

.20 

.28 

.32 

.21 

.22 

.25 

.26 

.27 

.30 

.33 

.26 

.25 

.25 

.33 

.31 

.27 

.22 

.25 

.37 

.33 

.28 

.34 

.30 

.32 

e.3« 

WIND 

47 

56 

23 

20 

16 

68 

62 

63 

31 

9 

14 

23 

29 

14 

19 

8 

16 

24 

33 

32 

11 

8 

52 

62 

36 

15 

32 

21 

14 

658 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.17 

.23 

.23 

.21 

.30 

.12 

.22 

.22 

.23 

.22 

.21 

.24 

.28 

.30 

.31 

.37 

.31 

.22 

.17 

.23 

.19 

.26 

.24 

.06 

.21 

.18 

.19 

.21 

.22 

.27 

6.82 

WIND 

27 

20 

17 

15 

11 

18 

38 

43 

34 

22 

20 

16 

22 

38 

30 

50 

29 

15 

10 

21 

14 

28 

30 

10 

22 

13 

13 

16 

13 

24 

681 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.29 

.24 

.23 

.24 

.20 

.22 

.27 

.32 

.22 

.19 

.24 

.21 

.23 

.25 

.28 

.30 

.25 

.21 

.32 

.29 

.24 

.20 

.15 

.30 

.22 

.22 

.25 

.24 

.25 

7.318 

WIND 

50 

32 

31 

22 

20 

31 

43 

48 

48 

23 

26 

26 

33 

39 

35 

44 

38 

25 

28 

43 

25 

34 

33 

48 

38 

43 

35 

37 

35 

37 

1050 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.23 

.23 

.20 

.19 

.19 

.17 

.21 

.19 

.16 

.21 

.23 

.26 

.28 

.28 

.31 

.31 

.14 

.13 

.23 

.20 

.24 

.18 

.19 

.22 

.19 

.18 

.17 

.22 

.25 

6.42B 

WIND 

36 

19 

16 

12 

8 

6 

12 

13 

15 

10 

15 

17 

24 

38 

31 

35 

31 

9 

15 

15 

12 

19 

15 

10 

12 

14 

15 

13 

11 

19 

517 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.24 

.20 

.26 

.20 

.18 

.23 

# 

.47 

.17 

.21 

.25 

.25 

.26 

.29 

.30 

.15 

.20 

.  19 

.22 

.25 

.21 

.18 

.17 

.20 

.20 

.18 

.23 

.24 

.20 

6.55B 

WIND 

13 

10 

7 

9 

4 

19 

28 

4 

3 

3 

12 

8 

10 

6 

4 

6 

6 

9 

10 

6 

7 

10 

8 

5 

6 

5 

7 

6 

231 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.24 

.15 

.19 

.11 

.12 

.16 

.25 

.20 

.21 

.15 

.18 

.21 

.21 

.23 

.23 

.21 

.20 

.20 

.14 

.16 

.18 

.20 

.17 

.18 

.20 

.21 

.16 

.17 

.16 

.16 

5.53 

WIND 

102 

37 

21 

7 

9 

12 

79 

73 

63 

25 

33 

42 

58 

82 

82 

87 

17 

100 

12 

47 

40 

43 

45 

66 

46 

44 

15 

32 

16 

16 

1351 
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STATION  INDEX 


Static 


County 


Obser- 
vation 
time 


ADtOlDO 

Jlplln  1  W 
Apploton 
Arkadelphla 
ArkaneaB  City 

Aetadovn 

Bald  Knob 
BBteevllle  Llvee 

Batesvllle  L  &  D 
Bear  Creek  Lake 
Beaty  Lake 
Beaver  1  SE 

Beech  Grove 
Beedevllle 

BeatODVlIle 
BerryvlUe  4  NW 


Blakely  Mouoti 


Bradford 
BrlDkley 

Bull  Shoals  Dan 

Cabot  4  SW 
Calico  Rock 
Caadeo  1 


Cajllele  1  SR 
Carpenter  Daa 


Cold  Springs 
CoBbs  3  SE 
CoBpton  2 


Crossett  7  S 
Crystal  Valle; 


Dardanelle 
De  Queen 
Denver  2  E 
Demott 


Devils  Ki 


El  Dorado  CAA 
Eureka  Sprlngi 
EveolDK  Shade 
Fayettevllle 


Payettevllle  Exp. 
Fllppln  CAA  AP 
Fordyce  6  W 


George to wa 
Gilbert 
Glenvood 
GranolB 

Gravette 

GreeD  UouDti 

Greenbrier 

Greenwood 


GurdoD  3  E 

Bardy 
Harrison 

Beber  Springs  3  KB 


SprlDge  3  SW 


1  2  W 


Hopper 
Horatio 

Dot  Springe  1  HUB 
Huntavllle 
Buttlg  DaB 

JesBlevllle 
JoaeBboro 


Langloy 
Lead  BUI 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

#Llttle  Hock  WB  Airport 
Little  Rock  Flit.  PI. 
Lost  Corner 

t  DRAINAGE  CODE:      1.  Ar 


0006  f 
0064  I 
0130  f 
0136  1 
0150  ( 


0196 
0220 
0234 

0286 
0300 
0326 
03  SO 
0458 


0S34  I 
0536  . 
0582  ! 
0586  1 
0616  < 

0664  1 
0676  I 
0746  1 
0764  i 
0798  ' 

0800 
0806 
0830 
0842 
0848 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 


Pike 

Clark 
Desha 

Little 


11 

UlsslSBlppl 
Van  Bureo 

White 


I  Searcy 
I  Lonoke 
I  Garland 


1492  } 
1520  ! 
1574  I 
1582  1 
1596  ] 

1632  ( 

1640  I 

1666  I 

1730  I 


1768 
1814 
1829 
1834 
1835 

1838 
1948 
1956 
1960 
1968 


Tell 

yell 

Sevier 

Boone 

Chicot 

Prairie 


1982|JohnBon 
2148  iDesha 
2150  iDesha 
2176  Washington 
12204  j Scott 

12300 lunlon 
,2356 [Carroll 
,2366  jsharp 
2442  IWashlngton 
I2443  Washington 

2528  iMarlon* 
i2S40  iDallas 
,2544  Little  Rlvei 
|2556  iScott 


2564 
2574 
2578 
2598 


Francli 

Crawford 

Ashley 

Hempstead 


2760  White 
2794  Searcy 
2842  Pike 
2908  [polk 
2922  Tell 

2930  Benton 
2946  -Carroll 
2952  Stone 
2962  Paulkner 
2976  isebastlan 

3074  jciark 
3098  ^Blhoun 
3132  iSharp 
3164  boone 
3228  (Cleburne 

3230  Cleburne 
3235  pope 
3242  Phillips 
3258  Baxter 
3428  Henpstead 

3438  HootoBgery 
3442  Sevier 
3466|Garlaad 
354o'HBdlson 
'56  Union 

3584  Little  Rive 
3600  Newton 
3704  Garland 
3734  Craighead 
3862  Lonoke 

3904  Cleveland 

998  Craighead 

019  Johnson 

4060  Pike 

•  Boone 


4116 
4134 
4248 


Crawford 

PulaBkl 
Pulaski 
Pope 


34  48 

I  34  47 

;  34  17 

I  34  02 

34  58 

35  25 
1  34  07 
:  33  37 

:  33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

35  45 

34  43 
.  35  05 

36  28 

35  04 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 


94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

91  38 
90  42 
90  43 


91  06 
93  11 
93  39 


;  35  56 

35  09 

'  35  39 

I  33  52 

■  35  25 
'  34  54 
'  35  52 

■  36  22 
I  35  49 

■  34  57 

■  36  08 
t  33  36 
I  33  35 

35  la 

35  52 

34  47 

I  34  27 

'  34  41 

35  28 

35  35 
I  34  58 
'  35  48 

36  06 

35  05 

'  36  24 

36  17 
.  34  26 
i  33  02 

34  42 

34  08 
1  34  14 

35  22 
35  03 
35  04 

35  13 
,  34  02 

36  23 
:  33  31 

34  58 

35  43 
I  33  53 
:  33  53 

35  57 
34  43 

;  33  13 

36  24 
36  05 
36  05 
36  00 

36  06 

36  16 

.  33  49 

33  43 

34  47 

35  01 
35  20 
35  39 
33  21 
33  37 

35  1 


36  20 
36  02 
35  14 

35  : 


89  55 
93  55 

92  30  : 

93  20 

91  28 

91  10 

93  30 

92  34 
89  57 

92  04 

92  08 

92  49 

92  51 

94  IB 

92  44 
91  45 

93  01 


92  26 

93  54  ; 
93  48  ] 

93  IB  : 
92  28 

90  35 
92  31 

94  25  1 

91  56 

92  26 

91  35 


93  24 

93  09 

94  21 
93  18  ] 
91  26 
91  30 


91  37 
94  10  ] 
94  10 


93  26  1 
92  12  ] 
92  23 

94  15 


i  33  54  93  06 

I  33  32  92  28 

■  36  19  91 
4  93  07  □ 

■  35  32  92  01 


r  35  28 
L  35  28 
>  {34  32 
r  36  22 
I  33  43 

3  34  22 

4  33  56 
3  34  31 
7  36  05 

3  33  02 

4  33  35 
7  36  01 
3  34  42 
7  35  50 
1  34  36 

3  33  50 

5  35  40 
1  35  26 
3  34  19 
7  36  24 

1  35  42 

3  34  10 

1  34  44 

1  34  46 

7  35  34 


92  03 
92  SS 
90  35 

92  16 

93  33 

93  41 


93  04 
90  42 
92  00 

92  16 
90  26 

93  25 
93  51 


94  19 
92  35 
92  14 
92  19 

92  50  : 


3B  V.  Williams 
.  Ruby  B.  Owens 
'  L.  R.  Water  Worke 

a  B.  Swain 
:  Ure.  Alta  F.  Garnei 

,  Drew  A.  Lanb 
.  Bobart  Watts 

'  ailloan  E.  Lawrence 

0  w.  Tranuoell 

'  Southwestern  CLE 

1  D.  Parker 
Id  G.  Griffiths 


Breckinridge 
Btta  C.  Burke 
'  L.  Browne 

L.  Stldham 


L  U.  Adans 
Ivy  W.  Crawford 

I  Cleo  E.  Tandell 
nas  H.  Pearsoi 


obert  D.  Schaefer 
leulaL  F-  Fowler 
I  CorpB  of  Engineers 
t.  Hale 

'  B.  U.  Walther 

I  Leonard  B.  Dlllwort 
I  Edith  Z.  LehBan 
>  U .  S .  Arnr 

I  Froney  Dell  Horton 
,  John  L.  Talt 

Ark.  Pwr  L  Lgt  Co. 

B.  P.  Northern 
•  Dr.  Irving  F.  Beact 

rl  B.  Rlddlck 
I  Uargaret  Zornes 
I  yaude  C.  Brashears 


>  Cummins  Prison  Fai 
erna  Jones  Teddei 
ill laB  A.  Brown 
.  A.  Uoudy 

I  Soil  Conserv.  gen 

.  Cretchen  Goodier 
I  0,  Tucker  Vasser 
CLOSED  -  -  -  - 


2  3  5      7  C 


2  3  5 
2  3  5 


i  C.  J.  Hlster 

.  Earnest  C>  CaBpbi 
'  Ben  Johnson 

.  pwr  L  Lgt  C< 
CLOSED  -  -  - 
Ine  N.  Hooper 


I  v.: 


Civ 


I  HID 


1  F.  Spray 
Opba  Wolfe 

"  Ford 
U.S.  Civil  Aero 


I  HID  U.S.  Civil  Aero  Adi 
nsas  For.  Comm. 
HIDiLeslle  P.  Callens 
CLOSED  -  .  -  -  _ 


HID 


Thomas  A.  Uoore 

eather  Bureau 
Schoeppe 
Jethro  R.  DeosoD 
Logan 

Bessie  E .  Akers 
I  C,  Ell  Jordan 
L  Myrtle  1 .  Price 
i  George  T -  McVay 
I  [Willie  PendergraBB 

}  lElBon  B.  Schmidt 
I  |Obed  C.  Wilson 

Forest  Service 
laB  E.  Cantrell 
.  Dorothy  H.  Been 

.  Roy  S .  Robbs 

,  Soli  Coos.  Service 

I  Donaldson 
'  Bea  Cray  Beeoe 
I  [Lester  S.  Logan 

)  [wajme  Stark 

"  .  Timko 
^  ICharley  H.  Frlddell 

'  Lucy  A.  Bentzlen 
I  Cecil  H.  Blttle 

I  Looa  A.  SbieldB 
L  Elizabeth  W.  Friday 
'  Natl  Park  Service 
lay  Pearl  Harkley 

I  CorpB  of  Engineers 


L  Treasa  8t .  Clair 
I  Peach  Exp.  Station 
,  Habel  F.  Forrester 
r.  Kellogg 

.  U.S.  Forest  Servlc 

J.  R.  Rhodes 
I  U.S.  Weather  BTirea 

t.  Water  Works 
I  Catherine  RusBell 


Refer 

to 
tables 


2  3  5     7  c 


2  3  5 
2  3  5  ; 
7/1/56 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
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Station 

j  Index  No.  | 

County 

Drainage  t  \ 

0 

3 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 
tables 

Temp. 

1  Precip. 

4332 

3 

92  46 

130 

6P 

Flora  A .  HaBi Iton 

4386 

7 

93  05 

Lola  I.  Dollar 

3 

Madison 

4528 

St.  Francis 

5 

35  00 

90  43 

7A 

Loren  R .  Jones 

3 

Magnolia  3  M 

4548 

Columbia 

4 

33  19 

93  14 

Earl  E.  Graham 

2  3  5  7 

Magnolia  5  K 

4 

93  13 

360 

HID 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

C 

4562 

Hot  Spring 

3 

92  49 

311 

5P 

5P 

2  3  5 

4572 

Lee'^'^" 

7 

91  32 

690 

John  H.  UcKee 

Marlanna  2  S 

4638 

5 

34  44 

90  45 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5      7  C 

Harked  Tree 

4654 

Poinsett 

5 

35  32 

90  25 

William  U.  Crick 

2  3  5  7 

4666 

7 

92  38 

1050 

SS 

7A 

Marvel 1 

4678 

^ 

90  55 

195 

8A 

7 

Verne  N.  Davenport 

C 

Helbourne 

4746 

Izard 

7 

36  04 

91  54 

Ivan  L.  Shrader 

3 

Hena 

4756 

Polk 

3 

34  35 

E.   W.   St.  John 

2  3  5       7  C 

4900 

3 

91  46 

285 

5P 

5P 

4906 

3 

91  29 

125 

HID 

C 

4934 

3 

92  27 

65 

Corps  of  Engineers 

MorrlltoD 

4938 

Conway 

35  07 

92  45 

280 

SP 

Emma  S .  Leavell 

2  3  5 

Uount  Ida 

4988 

HoDtgonery 

34  33 

93  36 

663 

7A 

Wllllaoi  E.  Blai-k 

2  3  5  C 

Uount  Magazine 

5010 

93  41 

2800 

TP 

TP 

2  3  5 

5036 

92  23 

800 

TP 

7P 

92  23 

800 

8a 

8a 

Corps  of  Engineers 

Hountaln  View  1  E 

Stone 

35  52 

92  06 

768 

Kell  A.  Tapley 

3 

Mulberry  6  NNE 

5072 

Franklin 

35  34 

94  01 

500 

3 

5110 

93  43 

425 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

5112 

93  56 

550 

TA 

7A 

Unlv .  of  Arkansas 

5114 

93  51 

373 

Soil  Cons.  Service 

Nathan  4  WNW 

5158 

Howard 

34  07 

93  52 

550 

Edna  J.  Westfall 

3 

Newhope  3  E 

5174 

Pike 

34  14 

93  50 

850 

TA 

Elsie  F.  Ward 

3 

5186 

91  17 

225 

SS 

TA 

2  3  5  7 

5200 

93  10 

4  70 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  13  5  6  C 

5228 

92  15 

425 

Corps  of  Engineers 

C 

Ode  11 

5354 

Vasblogton 

35  48 

94  24 

1500 

Hrs.  Renzo  Hurst 

Oden  2  W 

5358 

HontgoBery 

34  38 

93  48 

800 

7A 

Station  Inactive 

3 

5376 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.  T.  Hargis 

5480 

89  58 

250 

8A 

5498 

92  49 

8A 

Ozark"  ^ 

5508 

Franklin 

35  29 

93  50 

6P 

6A 

Burns  Wakefield 

2  3  5  7 

Ozone 

5514 

Johnson 

35  38 

93  27 

1900 

7A 

Maurice  R.  Brandt 

3 

5562 

90  29 

275 

4P 

4P 

Radio  station  KDRS 

5576 

93  45 

SS 

SS 

5  586 

90  35 

222 

TA 

Corine  D.  Gardner 

Parthenon 

5602 

Newton 

35  57 

93  15 

925 

HID 

Arthur  B.  Carlton 

C 

Perryville 

5694 

perry 

35  00 

92  49 

325 

5P 

TA 

Francis  Finkbelner 

2  3  5 

5754 

92  00 

215 

TP 

TA 

5756 

91  56 

205 

HID 

HID 

D.S.  Civil  Aero  Adm 

5760 

93  54 

TA 

PocahontBB  1 

5820 

Randolph 

36  16 

90  59 

330 

5P 

TA 

Benedictine  Sisters 

2  3  5  7 

Portland 

5866 

Ashley 

33  14 

91  30 

122 

TA 

TA 

Mrs.  Pearl  Newton 

2  3  5  7 

5908 

3 

93  23 

318 

TA 

7A 

5910 

3 

93  23 

HID 

5970 

7 

92  51 

HID 

Ratcllf f 

6008 

Logan" 

35  18 

93  53 

463 

7A 

Lula  U.  Weeks 

3 

Ravana  1  NE 

6016 

Hlller 

33  04 

94  02 

250 

HID 

Bonny  L.  Allen 

C 

Rommel  Dan 

6102 

Hot  Spring 

3 

34  26 

92  54 

- 

HID 

RlBon 

6174 

Cleveland 

3 

33  57 

92  11 

231 

8A 

Rogers 

6248 

Benton 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

Howard  Fowler 

2  3  5  7 

RuBsellvllle 

6352 

Pope 

1 

35  18 

93  08 

360 

5r 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5  6 

Saint  F^Boils 

6376 

ArkaneaB 

7 

34  23 

91  08 

200 

8A 

8A 

Fish  k  WlldllfeSSTV 

2  3  5 

6380 

Clay 

5 

36  27 

90  08 

300 

7A 

William  S .  Buckley 

6403 

7 

91  50 

668 

7A 

Jas .  B.  Caldwell 

6506 

7 

91  44 

245 

5P 

7A 

Sheridan  Tower 

6566 

Grant 

3 

34  27 

92  21 

290 

Ark.  Forestry  Comm. 

2  3  5  7 

Shirley  3  SE 

6586 

Van  Buren 

7 

35  3B 

92  17 

910 

7A 

Maud  H.  Bradford 

3 

6624 

94  33 

1150 

TA 

7A 

6696 

7 

91  18 

450 

HID 

6768 

3 

92  48 

260 

7A 

Stanps 

6804 

Lafayette 

4 

33  22 

93  30 

270 

7A 

Hubert  Baker 

3 

Star  City  2  S 

6820 

Lincoln 

3 

33  54 

91  51 

392 

Ark ,  Forestry  Comn 

3 

6856 

1 

93  19 

682 

7A 

6918 

I 

91  32 

214 

6P 

7A 

George  L.  Clark 

6920 

7 

91  25 

198 

Sublaco 

Logan^*^ 

1 

35  le 

93  39 

500 

7A 

New  Sublaco  Abbey 

2  3  5 

Sugar  Grove 

6940 

Logan 

1 

35  04 

93  48 

500 

9A 

CLOSED  ----- 

8/27/56 

7038 

4 

93  27 

247 

7A 

Idella  0.  Norwood 

7048 

4 

94  00 

361 

HID 

MID 

7262 

I 

93  05 

2087 

6P 

6P 

U.S.  Forest  Service 

Waldron 

7488 

Scott 

1 

34  54 

94  06 

675 

5P 

5P 

WilllaB  D.  Blvens 

2  3  5      7  C 

Walnut  Grove 

7524 

Independence 

7 

35  51 

91  21 

5P 

A.  H.  Fast 

3 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7 

90  56 

272 

HID 

HID 

7582 

3 

92  04 

206 

6P 

6P 

Charlsy  L,  Sharp 

7592 

3 

93  32 

610 

7A 

West  Fork 

7694 

WashlDgton 

7 

35  55 

94  11 

1340 

HID 

Effie  D.  Little 

C 

Wheeling 

7744 

Fulton 

7 

36  19 

91  52 

680 

HID 

ThOBas  W.  Cone 

C 

Wblte  Rock 

7772 

Franklin 

1 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U.S. Forest  Service 

2  3  5 

WhitecllffB 

7812 

Sevier 

4 

33  48 

94  04 

290 

TA 

3 

WUeOD 

7912 

Mississippi 

2 

35  34 

90  02 

237 

5P 

7A 

D.   0.  Anderson 

2  3  5 

Winfrey 

7936 

Crawford 

1 

35  44 

94  06 

1152 

HID 

7/1/56 

WlQg 

7950 

Yell 

1 

34  57 

93  28 

350 

HID 

Miles  B.  Turner 

C 

Wynne 

80S2 

CrosB 

5 

35  13 

90  46 

260 

SS 

SS 

Urn.  U.  Courtney 

2  3  5 

Yellvllle 

8084 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Glenn  R.  Nesbit 

3 

HEW  STATIONS 


of  Forester  4  WNW  record. 


93  57  668 


7A  Bonar  K.  Hansard 


lissippl     3.  Ouai 


4.  Red  5. 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CllDiatologlBt  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Bok  1819,  Lit- 
tle Rock,   Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  »111  be  no  duplication  of  ouBbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables;  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  thin  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65''F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5.  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  obser- 
vations taken  at  the  present  location. 

No  record  In  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry, 
-f      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ff      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station  have  been  adjusted 

to  represent   the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  45  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


OCTOBER  1956 
Volume  LXI    No.  10 


ASHKVILU:  19Sa 


ARKANSAS  -  OCTOBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 

October  was  warm  and  dry.     The  weather  was  ideal  for  harvesting  fall  crops  but 
was  too  dry  for  lawns  and  for  newly-seeded  winter  grains. 

The  first  few  days  of  October  were  very  mild.     Afternoon  maximum  temperatures 
were  in  the  80 's  on  most  of  those  days  but  reached  the  90' s  on  one  or  more  days 
at  a  large  majority  of  the  stations.     The  highest  temperatures  for  the  month  oc- 
curred on  the  1st,   5th,  or  6th.     The  temperature  at  Paris  reached  98°  on  the 
afternoon  of  the  6th.     This  was  the  highest  temperature  registered  in  Arkansas 
during  the  month.     The  cold  front,  which  moved  southeastward  across  the  State  on 
the  afternoon  of  the  6th  was  followed  by  below-seasonal  temperatures  for  a  few 
days  but  warm  weather  returned  on  the  11th  and  continued  to  the  25th.     A  cold 
front  moved  eastward  across  Arkansas  on  the  afternoon  of  the  25th.     Most  stations 
registered  their  lowest  minimum  temperatures  on  the  26th,   27th,  or  28th.  The 
monthly  minimums  were  in  the  30' s  over  most  of  the  State  but  dropped  into  the 
upper  20 's  at  a  few  northern  stations.     The  coldest  temperature  for  the  State, 
27°,  occurred  at  Batesville  Livestock  on  the  27th.     Monthly  mean  temperatures 
ranged  from  62.7°  at  Batesville  Livestock,  Bentonville,   and  Fayetteville  CAA 
Airport  to  70.0°  at  Hot  Springs.     Monthly  mean  temperatures  were  slightly  below 
the  long-term  means  at  Magnolia  5  N  and  at  Prescott  SCS  but  were  above  the  long- 
term  means  at  other  stations  over  the  State.     In  general,  temperature  departures 
were  less  than  +3.0°  over  the  Delta  areas  but  were  greater  than  +3.0°  at  most 
upland  stations.     The  largest  temperature  departure  was  +6.2°  at  Rogers. 

Light  rains  fell  during  the  first  few  days  and  on  the  20th,   21st,   25th,  30th, 
and  31st.     Little  rain  of  importance  fell  on  other  dates.     Monthly  totals  ranged 
from  1.01  inches  at  Fulton  to  5.34  inches  at  Pine  Bluff.     The  rainfall  was  very 
unevenly  distributed  over  the  State,     This  is  shown  by  the  chart  on  page  128. 
Precipitation  over  many  central  and  southeastern  counties  exceeded  the  long-term 
averages  for  October.     The  extreme  western  edge  of  the  State  and  the  extreme 
northeast  corner  received  less  than  half  the  long-term  average.     Most  stations 
elsewhere  received  between  50%  and  100%  of  their  long-term  means.     Few  severe 
storms  occurred.     One  man  was  killed  by  lightning  the  afternoon  of  the  2nd. 

Drought  conditions  intensified  during  the  first  half  of  October.     Cotton  harvest 
was  in  full  swing,  rice  harvest  progressed  normally,  and  the  harvest  of  hay  and 
of  corn  and  sorghum  for  grain  neared  completion.     Land  preparation  and  the  seed- 
ing of  winter  grains  was  practically  at  a  standstill  because  of  the  dry  soil. 
Some  seed  was  sown  in  the  dust.     Pastures  furnished  little  grazing.     The  rains 
during  the  latter  part  of  the  month  improved  soil  conditions.     Ground  prepara- 
tion and  the  planting  of  winter  grains  were  resumed.     A  few  early  planted. fields 
were  up  and  were  furnishing  some  grazing.     Late  plantings  were  not  expected  to 
furnish  fall  and  winter  grazing.     The  pastures  improved  but  much  supplemental 
feeding  was  still  required.     Some  herds  were  on  full  winter  feed.     Many  herds 
were  thin.     Cattle  continued  to  move  to  market  in  volume  in  some  counties  al- 
though low  prices  slowed  marketings  somewhat. 


Lucius  W.  Dye,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
U.  S.  Weather  Bureau 
Kansas  City,  Missouri 
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TABLE  2 


Temporahue 


HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

ASHDOWN 

BENTON 

BENTONVILLE 

3LAHELY  MOUNTAIN  DAM 

800NEVILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 
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GREEN  MOUNTAIN 

HARRISON 

HOPE   3  NE 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MENA 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NIMROO  DAM 

OKAY 

OZARK 

PAR  I  S 

PERRYVILLE 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRING2 
SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

DELTA  DIVISION 

ARKAOELPHIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYThEV ILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CORNING 

CROSSETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

DES  ARC 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE   6  w 
HELENA 


AM 
AM 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

-s 
s 

o 

2 

• 

a 

s 

t 

Date 

« 
t 

5 

No.  of  Days 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

& 
1 

1 

• 

a 

SnoT 

,  SlMt 

No  .  a<D>T* 

Max 

Min 

13 

i  3 

1 

J 

8 
o 
1 

s 

8 
<5 

8 

fi 

e 

w  0 

3  • 

.°  I 
"i 

nS 

0  * 

oi 

81.0 

52.5 

66 . 8 

2.7 

92 

6 

38 

27 

39 

I 

0 

0 

0 

3.58 

0.82 

1.90 

20 

0.0 

0 

2 

83.3 

50. 9M 

67.  IM 

94 

6 

32 

27 

41 

3 

0 

1 

0 

1.14 

0.64 

30 

0.0 

0 

0 

80. 'I 

48.  1 

64.  3 

1  ,  7 

95 

5 

31 

27 

7* 

1 

0 

1 

0 

3.14 

1.  11 

26 

0.0 

0 

1 

77.5 

47.8 

62.7 

3.2 

88 

5 

32 

27 

102 

0 

0 

1 

0 

2.51 

-  1.48 

1.17 

31 

0.0 

0 

1 

81. 5M 

49.9 

65. 7M 

95 

1  + 

36 

27 

55 

3 

0 

0 

0 

2.36 

0.  74 

31 

0.0 

0 

0 

83.6 

52.5 

68.  1 

97 

6 

36 

27 

37 

7 

0 

0 

0 

2.95 

1.50 

31 

0.0 

0 

1 

83.2 

50.5 

66.9 

95 

1 

34 

27 

49 

5 

0 

0 

0 

1  .  50 

1.03 

31 

0.0 

0 

1 

82.0 

51. 9M 

57. OM 

95 

6 

38 

26 

38 

3 

0 

0 

0 

3.80 

1.9* 

21 

0.0 

0 

1 

81.3 

51.4 

66.4 

2.6 

93 

5 

35 

2  7+ 

48 

1 

0 

0 

0 

3.26 

0.26 

0.S6 

30 

0.0 

0 

0 

81.0 

52.3 

66.  7 

2.9 

93 

6 

39 

27 

45 

1 

0 

0 

0 

3.00 

-  0.10 

1  .36 

31 

0.0 

0 

1 

84.0 

50.3 

67,2 

3.1 

97 

6 

33 

27 

44 

5 

0 

0 

0 

2.15 

-  0.67 

1.15 

31 

0.0 

0 

1 

75.5 

55.2 

65.4 

90 

6 

42 

27 

59 

1 

0 

0 

0 

3.  19 

1.14 

31 

0.0 

0 

1 

79.4 

53.0 

66.2 

5.0 

90 

5  + 

38 

25+ 

53 

2 

0 

0 

0 

2.86 

-  1.12 

1.14 

31 

0.0 

0 

1 

77.4 

52.3 

64.9 

89 

6 

33 

2  7 

75 

0 

0 

0 

0 

2.32 

0.96 

30 

0.0 

0 

0 

78.2 

47.1 

62.7 

89 

6 

30 

27 

110 

0 

0 

2 

0 

2.10 

0.98 

30 

0.0 

0 

0 

78.3 

49.9 

64.1 

3.1 

89 

5 

33 

25 

80 

0 

0 

0 

0 

1.91 

-  1.76 

0.98 

30 

0.0 

0 

0 

SO.  1 

48.  1 

64.  1  • 

91 

6 

32 

27  + 

72 

1 

0 

2 

0 

2  .85 

1.51 

30 

0.0 

0 

1 

81.2 

53.4 

67.3 

3.4 

96 

6 

40 

25+ 

42 

3 

1.37 

-  2.26 

l.U 

30 

0.0 

0 

1 

80.9 

48.8 

64.9 

93 

5 

32 

27 

52 

2 

0 

1 

0 

2.93 

1  .  16 

26 

0.0 

0 

2 

ai .  1 

46.3 

63.7 

96 

6 

30 

28 

83 

2 

0 

3 

0 

3.07 

-  1.13 

1.25 

31 

0.0 

Q 

1 

83  .  7M 

52.4 

68.  in 

4.6 

96 

5 

39 

25+ 

43 

1.82 

-  2*39 

1.16 

31 

0.0 

0 

1 

79.  1  . 

49.7 

64.4 

4.3 

9 1 

5 

29 

25 

80 

1 

0 

I 

0 

1  .82 

-  2.13 

0.79 

30 

0.0 

0 

0 

80.2 

46.0 

63.1 

3.4 

92 

5 

29 

27 

93 

3 

0 

3 

0 

3.72 

0.49 

1.50 

30 

0.0 

0 

1 

82.  9M 

50. 7M 

66.  8M 

1  .7 

94 

1  + 

38 

27 

49 

2 

0 

0 

0 

1.  17 

-  2.02 

0.45 

31 

0.0 

0 

0 

83.0 

56.9 

70.0 

5.1 

97 

6 

41 

27 

23 

4 

0 

0 

0 

1.79 

-  1.43 

0.69 

30 

0.0 

0 

0 

81.9 

45.  7M 

63. 8M 

3.4 

92 

6 

30 

8  + 

85 

3 

0 

3 

0 

2.59 

-  0.67 

1.12 

30 

0.0 

0 

1 

79.0 

55.8 

67.4 

3.3 

94 

6 

43 

27  + 

32 

1 

0 

0 

0 

3.04 

0.23 

0.89 

25 

0.0 

0 

0 

82.  3 

51.5 

66.9 

94 

It 

36 

27 

34 

2 

0 

0 

0 

3.05 

0.85 

30 

0.0 

0 

0 

81.5 

47.  BM 

64. 7M 

4.8 

90 

5 

32 

27+ 

64 

1 

0 

2 

0 

2.30 

-  1.28 

0.92 

26 

0.0 

0 

0 

46. eM 

94 

0 

0 

3.95 

-  0.03 

1  .67 

3  1 

0.0 

0 

2 

80.2 

54.7 

67.5 

4.2 

6 

37 

27 

46 

1 

0 

0 

0 

1.71 

-  1.98 

1.16 

3  1 

0.0 

0 

1 

81.6 

52.2 

66.9 

3.3 

93 

6 

35 

27+ 

42 

1 

0 

0 

0 

3.24 

-  0.44 

1.04 

31 

0.0 

0 

1 

80.  7 

47.  3M 

64. OM 

2.0 

95 

6 

33 

28 

76 

2 

0 

0 

0 

3.03 

-  0.68 

0  •  96 

31 

0.0 

0 

0 

73.4 

55.1 

64.  3 

87 

6 

42 

26 

80 

0 

0 

0 

0 

4.28 

1  •  57 

2  1 

0.0 

0 

2 

79.5 

51.2 

65,4 

4.7 

89 

6 

38 

27 

57 

0 

0 

0 

0 

3.46 

-  0.50 

1  .59 

30 

0.0 

0 

1 

79.  1 

48.4 

63.8 

89 

7 

33 

27 

76 

0 

0 

0 

0 

3.  77 

2.03 

31 

0.0 

0 

1 

83.9 

50.0 

67.0 

93 

1  + 

35 

27 

61 

4 

0 

0 

0 

2.15 

0.78 

31 

0.0 

0 

0 

82.4 

52.7 

67.6 

93 

1  + 

37 

25 

48 

3 

0 

0 

0 

2.59 

1  .02 

25 

0.0 

0 

1 

83. 3M 

50.  1 

66.  7M 

99 

1 

35 

27  + 

57 

4 

0 

0 

0 

2  .90 

1.21 

31 

0.0 

0 

1 

84,4 

53.7 

69.1 

3.1 

95 

6 

37 

27 

30 

3 

0 

0 

0 

1.71 

-  1.27 

1.10 

30 

0.0 

0 

1 

82.5 

54.0 

68.3 

4,7 

97 

5 

40 

25+ 

29 

5 

0 

0 

0 

2.71 

-  0.55 

1.21 

31 

0.0 

0 

1 

84.  IM 

52. 3M 

68. 2M 

98 

6 

39 

0 

0 

0 

3.41 

1.41 

30 

0.0 

0 

2 

81  .  B 

49.6 

65.7 

4.5 

89 

6 

32 

28 

63 

0 

0 

1 

0 

4.32 

0.82 

1.31 

20 

0.0 

0 

2 

78.  7 

53.8 

66.  3 

6.2 

90 

5 

36 

27 

54 

1 

0 

0 

0 

2.37 

-  1.12 

0.96 

30 

0.0 

0 

0 

82.4 

51.5 

67.0 

5.1 

94 

6 

37 

8  + 

39 

2 

0 

0 

0 

2.95 

-  0.06 

1.45 

30 

0.0 

0 

1 

83. 5M 

52.  3M 

67. 9M 

92 

6 

37 

27 

9 

1 

0 

0 

0 

4.87 

0.0 

0 

1 

79.2 

49.  7M 

64. 5M 

91 

5* 

29 

26 

89 

2 

0 

1 

0 

2.03 

1.29 

31 

0.0 

0 

83.5 

53.6 

68.6 

4.6 

95 

5 

40 

27 

27 

6 

0 

0 

0 

3.87 

0.38 

1  .52 

22 

0.0 

0 

2 

81  .  6 

55.8 

68.7 

1.7 

93 

6 

42 

27 

29 

I 

0 

0 

0 

1.47 

-  1.91 

0.43 

30 

0.0 

0 

0 

74.  9H 

55. 5M 

65. 2M 

88 

6 

43 

26 

74 

0 

0 

0 

0 

3.57 

-  1.42 

1.50 

30 

0.0 

0 

1 

83.4 

97 

5 

7 

0 

0 

0 

1  .42 

-  2.45 

1.29 

30 

0.0 

0 

1 

74.6 

56.4 

65.5 

90 

6 

43 

25 

72 

1 

0 

0 

0 

3.  12 

1.15 

31 

0.0 

0 

2 

66.  1 

2.74 

0.0 

82.0 

52.8 

57.4 

3.0 

93 

6 

38 

27 

35 

1 

0 

0 

0 

2.30 

-  0.79 

0.90 

31 

0.0 

0 

2 

0 

79.4 

49.  5M 

54.  5M 

92 

5 

32 

27 

68 

I 

0 

1 

0 

2.34 

1.08 

31 

0.0 

0 

2 

1 

82.3 

43.0 

62.7 

96 

7 

27 

27 

96 

2 

0 

2 

0 

2.78 

1.31 

26 

0.0 

0 

1 

81.5 

48.4 

65.0 

94 

5 

32 

28 

61 

1 

0 

1 

0 

2.39 

-  0.83 

1  .  12 

31 

0.0 

0 

1 

79.  1 

51.0 

65.1 

1.7 

90 

5 

37 

27 

58 

1 

0 

0 

0 

1  .50 

-  1.58 

0.97 

26 

0.0 

0 

0 

80.  IM 

49. OM 

64.  6M 

2.0 

88 

1* 

34 

8 

63 

0 

0 

0 

0 

2.91 

-  0.51 

1.18 

31 

0.0 

0 

1 

83.0 

60.4 

66.7 

2.5 

92 

7 

36 

27 

35 

2 

0 

0 

0 

2.68 

-  0.17 

0.90 

31 

0.0 

0 

0 

78.7 

49.9 

64.3 

3.8 

93 

5 

36 

27  + 

69 

1 

0 

0 

0 

2.18 

-  1.31 

0.88 

26 

0.0 

0 

0 

82.5 

52.2 

67.4 

1.9 

90 

5 

38 

27 

30 

1 

0 

0 

0 

3.48 

-  0.09 

1.50 

0.0 

0 

1 

80.8 

49.7 

65.3 

91 

6 

35 

8 

47 

1 

0 

0 

0 

3.35 

1.68 

20 

0.0 

0 

1 

79. 4M 

51.7 

55. 6M 

91 

1 

38 

25+ 

43 

2 

0 

0 

0 

2.79 

1.06 

31 

0.0 

0 

1 

81.3 

52.1 

65.7 

1.5 

94 

6 

38 

8 

39 

1 

0 

0 

0 

3.49 

0.45 

1  .40 

20 

0.0 

0 

2 

80. e 

53.1 

57.0 

0.7 

89 

6 

39 

27 

44 

0 

0 

0 

0 

2.95 

-  0.07 

0.81 

30 

0.0 

0 

0 

82.6 

54.4 

68.5 

2.7 

92 

6 

38 

27 

28 

1 

0 

0 

0 

0.0 

0 

80.3 

54.2 

67.3 

3.4 

90 

5 

42 

8 

25 

1 

0 

0 

0 

2.38 

-  0.33 

0.98 

31 

0.0 

0 

4 

2 

0 

PrecipitatioD 


rolltfvlac  ttatlM 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTI^aIED 


aRkansa: 

OCTOBER  1951 


Temperature 
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0)  Ih  o 
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Min. 
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a  B  B 
a  o  u 

<i>  u  m 
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Snow,  Sleet 
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2  o 


No.  of  Dayt 


JONESBORO 
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MAGNOLIA  3  N 

MARIANNA   2  S 

MARKED  TREE 

MONTICELLO   3  S 

NEWPORT 

PARAGOULD 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

SAINT  CHARLES 

SEARCY 

STUTTGART 

STUTTGART   9  ESE 

WALNUT   RiDGE   CAA  AP 

WARREN 

WILSON 

WYNNE 

Dl  V ISION 


79.7 
82.5 
79. A 

79.  1 
81 .  6 
81.0 
78.  9 
79.6 
79.5 
81.2 
79.3 
81.6 

80.  5 

81.  1 
80.6 
78.2 
79.2 
82.5 
78.3 
79. 2M 


53  .  7M 

50.2 

51.5 

51.6 

51.8 

51.7 

48. 3M 

55.1 
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51.5 

51.5 

48.7 

52.5 

52.4 
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65.0 

67.0 
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0.35 
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1.10 
2.51 

1.15 
0.58 
0.97 
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1.28 
1.20 
0.91 
0.87 
0.99 
1.73 
1.90 
1.45 
1.06 
1.35 
0.44 
1 
0 

1.47 
1.87 
0.90 
1.16 


.  16 


0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 


S«e  reference  notes  following  StfttlOD  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


iBBOTT 
Lie  U 
iLUM  FORK 
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L  XhiTOINE 
r    ^PLIN   I  W 
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k SHOO UN 
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4UGUSTA 
JALO  RN06 
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iAtESVlLLE  L   ANO  D  NO 

3EATY  LAKE 
3EAVER  I  SE 
3EECM  GROVE 
SEEDEVILLE 
BENTON 

9ENT0NVILLE 
BEBHYVlLLE  * 

blG  LAHE  OUTLET 
BLACt  ROC< 

9LA1CELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY 
8LYTHEVILLE 
SOONEVILLE 
BOUGHT ON 

BRADFORD 
BHINKLET 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT   *  SW 


CALICO  ROCK. 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARL  ISLE 
CLARENDON 


SW 


CLARKSVILLE 
CLINTON 
COLD  SPRINGS 
CONWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CR05SETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANV ILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETIEVILLE 
FAYETTEVlLLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FOROYCE  6  W 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRANNIS 
GRAVELLY 
6RAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 
GREENWOOD 
6UR00N  3  E 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  H 
HOPE   3  NE 

HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JOHESeORO 
KEO 

LAKE  CITY 

LANGLEY 
LEAD  HILL 
LEE  CREEK 
LEOLA 

LITTLE   ROCK  WB  AP 

LITTLE   ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

tURTON 

HAD  I  SON 

MAGNOLIA   3  N 
NALVERN 

HAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
HARKED  TREE 


Day  oi  month 


14  15 


16     17  16 


19  I  20  I  21    22    23  24 


,t,0     ■0*1  -02 


.2%  2.36 
.10 


.77 

1.31 
.0) 


28    29  30 


I. OS 
1.06 


1. 1  r 

1.02 
t.l6 


.72 

2.07 
1.36 


1.1^ 
.10 


1  *22 
1  .09 
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Table  3— Continued 


MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 

MOROBAY  L  AND  D  NO  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN  I*  WNW 
NEWHOPE   3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
OOELL 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 
PARAGOULD 
PARIS 
PARK  IN 
PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCL IFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
5PARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 

WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


1.87 
1.71 

1.7;. 


1  .66 
2.97 


2.'»3 

it, 87 
1.B7 
2,03 
3.41 
1.91 

2.84 
2.58 
3.68 


Day  of  month 


.16 
.12  1.20 


13  14 


15 


16     17  18 


.38 
.03 
.21 


1.31 
1.29  1.43 


.20 
.10 


1.16 
1.75 
.25  1.04 


25     26  27 


28     29  30 


.07 
.31 
.68 


1.16 
1.12 
.78 


1.02 
.86 

1.10 

1.60 
.93 
.  16 

1.16 
.60 
1.02 


1.10 
1.23 
1.31 


.43 
1.50 
1.29 
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iTableS 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OcrOBER  1956 


Day 

Ol  Month 

1 

Stdtion 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

I^LUM  FORK 

65 

92 

69 

84 

83 

60 

85 

84 

82 

84 

63 

84 

64 

85 

82 

79 

79 

76 

62 

80 

77 

78 

68 

72 

75 

72 

66 

61.0 

MIN 

64 

64 

59 

63 

57 

66 

55 

44 

50 

54 

46 

56 

56 

53 

64 

56 

4  5 

52 

54 

50 

56 

57 

54 

50 

52 

45 

36 

40 

39 

57 

49 

52*5 

ARKAOEL  PH 1 A 

66 

88 

64 

87 

64 

86 

86 

84 

67 

65 

84 

86 

86 

87 

74 

68 

80 

80 

83 

83 

71 

72 

75 

80 

71 

67 

82>0 

MIN 

60 

66 

62 

63 

57 

53 

67 

40 

45 

45 

51 

56 

57 

57 

54 

66 

49 

46 

56 

61 

59 

52 

51 

50 

54 

42 

36 

43 

51 

67 

46 

52.8 

ASHDOMN 

90 

87 

91 

64 

66 

80 

65 

89 

64 

86 

63 

85 

65 

67 

86 

79 

73 

61 

64 

83 

60 

76 

72 

76 

81 

76 

74 

83.  3 

MIN 

62 

63 

59 

56 

54 

62 

52 

36 

49 

47 

63 

53 

60 

57 

46 

44 

49 

56 

62 

47 

49 

49 

67 

35 

32 

49 

58 

40 

50.9 

BALD  KNOB 

80 

63 

85 

92 

67 

60 

76 

76 

63 

62 

79 

83 

78 

83 

64 

84 

61 

75 

70 

60 

85 

80 

60 

75 

66 

70 

76 

74 

70 

79,4 

MIN 

•}i 

68 

61 

60 

55 

51 

50 

34 

42 

51 

46 

49 

46 

46 

4  7 

46 

48 

48 

52 

69 

58 

55 

45 

51 

39 

32 

40 

41 

51 

54 

49.5 

batesville  livestock 

76 

61 

66 

92 

96 

78 

85 

60 

77 

85 

87 

60 

86 

85 

67 

66 

68 

63 

83 

80 

63 

87 

6) 

62 

72 

71 

74 

76 

74 

82.3 

MIN 

50 

50 

50 

57 

47 

46 

44 

34 

40 

41 

36 

37 

50 

43 

45 

4  7 

43 

47 

44 

45 

44 

47 

45 

42 

44 

34 

27 

28 

37 

40 

47 

43.0 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

87 

66 

94 

87 

84 

60 

76 

65 

64 

81 

64 

65 

65 

66 

86 

63 

79 

74 

62 

65 

82 

60 

75 

66 

73 

76 

75 

76 

81.5 

MIN 

55 

67 

64 

64 

51 

60 

62 

33 

42 

42 

40 

52 

50 

46 

47 

4  7 

45 

46 

46 

56 

57 

58 

46 

43 

51 

40 

34 

32 

39 

54 

51 

46.4 

BENTON 

MAX 

8  3 

62 

85 

95 

82 

84 

83 

60 

66 

85 

62 

85 

63 

64 

85 

86 

66 

75 

69 

79 

63 

82 

62 

69 

69 

75 

69 

72 

67 

80.4 

MIN 

62 

65 

60 

59 

52 

49 

44 

34 

41 

46 

40 

49 

52 

46 

48 

50 

4  5 

46 

50 

57 

57 

53 

49 

46 

43 

39 

31 

34 

43 

62 

48 

46.  1 

BENTONV I LL  E 

83 

80 

66 

66 

86 

81 

67 

82 

86 

86 

62 

72 

72 

76 

80 

61 

75 

74 

70 

75 

79 

60 

68 

66 

70 

72 

77 

65 

61 

77.5 

MIN 

55 

55 

56 

54 

44 

50 

35 

35 

44 

47 

44 

56 

62 

54 

52 

'* 

46 

48 

62 

54 

44 

43 

47 

54 

33 

32 

35 

48 

55 

50 

47.6 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

8  1 

66 

86 

82 

86 

65 

66 

84 

86 

84 

65 

85 

85 

72 

71 

60 

83 

61 

78 

70 

69 

74 

76 

66 

61.5 

MIN 

61 

62 

60 

59 

63 

51 

51 

38 

44 

49 

44 

50 

69 

51 

62 

50 

47 

49 

51 

54 

57 

52 

60 

47 

50 

40 

36 

37 

42 

60 

61 

49.9 

BLYTHEV I LLE 

81 

82 

90 

61 

8 1 

7  7 

73 

82 

81 

60 

85 

64 

85 

84 

62 

63 

80 

66 

76 

63 

81 

61 

66 

68 

74 

75 

74 

70 

79.  1 

MIN 

58 

65 

64 

64 

54 

57 

47 

38 

46 

42 

43 

53 

48 

61 

49 

47 

50 

49 

49 

57 

59 

58 

53 

49 

57 

46 

37 

36 

46 

50 

55 

51.0 

BOONE VI  LLC 

8 1 

90 

92 

9  1 

87 

64 

90 

90 

69 

68 

79 

67 

87 

88 

66 

80 

74 

61 

85 

84 

79 

72 

70 

76 

81 

73 

64 

63.6 

MIN 

65 

66 

60 

60 

50 

53 

47 

37 

46 

57 

46 

61 

66 

59 

60 

56 

*' 

46 

66 

59 

57 

60 

49 

5J 

55 

37 

36 

41 

52 

55 

60 

52.5 

BR  1 NKLEY 

76 

80 

81 

86 

66 

80 

78 

64 

60 

76 

66 

85 

85 

84 

64 

75 

80 

84 

61 

80 

73 

70 

75 

75 

75 

70 

80.  1 

MIN 

62 

65 

60 

59 

54 

50 

45 

34 

43 

46 

44 

65 

46 

46 

50 

48 

60 

47 

55 

57 

46 

45 

53 

42 

35 

35 

44 

52 

51 

49.0 

CAMDEN  1 

MAX 

90 

88 

84 

83 

68 

92 

79 

63 

68 

86 

87 

86 

83 

85 

84 

66 

86 

87 

67 

74 

71 

60 

65 

63 

83 

71 

74 

76 

81 

76 

83.0 

MIN 

55 

63 

64 

63 

56 

53 

55 

39 

43 

46 

46 

47 

54 

50 

60 

5 1 

*' 

47 

46 

54 

55 

53 

51 

48 

50 

45 

36 

39 

45 

54 

54 

50.4 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

95 

84 

81 

90 

92 

92 

92 

61 

89 

88 

64 

89 

86 

86 

85 

79 

85 

83 

66 

85 

75 

75 

61 

85 

65 

75 

73 

70 

77 

61 

66 

83.2 

MIN 

61 

66 

57 

58 

49 

50 

42 

36 

45 

50 

48 

54 

61 

65 

60 

60 

** 

45 

60 

56 

56 

49 

45 

47 

50 

37 

34 

36 

52 

56 

52 

50.5 

CLARKSV ILLE 

MAX 

96 

82 

87 

90 

91 

95 

84 

86 

66 

82 

87 

86 

82 

85 

82 

66 

67 

67 

79 

64 

78 

81 

83 

62 

75 

70 

70 

73 

76 

71 

67 

82.0 

MIN 

62 

65 

60 

63 

52 

54 

47 

40 

47 

48 

43 

61 

66 

56 

62 

46 

49 

56 

57 

51 

52 

50 

51 

59 

38 

39 

40 

65 

56 

50 

51.9 

CONMAY 

MAX 

88 

82 

66 

88 

93 

69 

83 

61 

65 

85 

8  1 

85 

85 

84 

86 

87 

63 

77 

76 

62 

83 

80 

80 

76 

69 

73 

76 

73 

67 

61.3 

MIN 

62 

65 

63 

63 

55 

53 

46 

38 

45 

46 

41 

67 

55 

50 

50 

46 

50 

64 

60 

61 

54 

52 

48 

64 

41 

36 

36 

48 

68 

50 

51.4 

CORNING 

MAX 

80 

76 

79 

63 

84 

93 

77 

80 

74 

72 

80 

61 

61 

85 

63 

83 

64 

82 

82 

73 

68 

62 

63 

81 

80 

72 

68 

72 

76 

73 

76.7 

MIN 

55 

66 

66 

65 

54 

53 

46 

37 

45 

45 

45 

52 

50 

49 

50 

48 

48 

49 

62 

56 

52 

48 

49 

67 

43 

36 

36 

4: 

52 

51 

49.9 

CROSSETT   7  S 

MAX 

84 

85 

84 

82 

85 

90 

66 

81 

86 

85 

87 

65 

83 

66 

66 

86 

85 

8C 

80 

79 

70 

62.5 

HIN 

69 

69 

60 

61 

59 

53 

60 

40 

40 

60 

49 

66 

49 

64 

50 

47 

49 

61 

55 

56 

52 

49 

50 

48 

38 

41 

52 

52 

48 

52.2 

CUHMJNS  FARM 

MAX 

85 

79 

80 

83 

84 

91 

86 

62 

63 

8  1 

82 

83 

62 

64 

82 

85 

86 

85 

82 

60 

8C 

MIN 

65 

64 

56 

57 

52 

48 

46 

35 

40 

48 

43 

54 

52 

46 

43 

50 

49 

60 

57 

67 

55 

57 

51 

46 

54 

44 

37 

3< 

4i 

5C 

46 

4917 

DAROANELLE 

MAX 

87 

83 

83 

65 

87 

93 

65 

86 

61 

76 

85 

86 

83 

65 

84 

85 

86 

86 

65 

76 

73 

77 

81 

61 

7( 

69 

69 

74 

7' 

71 

70 

81.0 

MIN 

64 

66 

61 

62 

65 

56 

61 

40 

48 

41 

40 

56 

60 

55 

50 

5  7 

48 

60 

57 

60 

61 

57 

52 

51 

56 

43 

39 

41 

41 

59 

53 

52.3 

DE  OUEEN 

MAX 

85 

83 

93 

92 

93 

97 

67 

67 

90 

87 

69 

90 

85 

67 

85 

87 

65 

86 

63 

70 

76 

65 

66 

64 

79 

74 

72 

71 

62 

74 

72 

64.0 

MIN 

63 

62 

59 

54 

51 

50 

54 

37 

44 

51 

46 

55 

61 

63 

68 

6  7 

4  3 

43 

53 

67 

50 

46 

47 

50 

55 

34 

33 

40 

52 

56 

42 

50.3 

DES  ARC 

MAX 

91 

79 

72 

80 

80 

86 

90 

80 

79 

7  7 

83 

61 

60 

8  1 

82 

84 

65 

64 

81 

73 

69 

81 

84 

81 

71 

73 

76 

70 

76 

75 

79  •  4 

MIN 

63 

64 

64 

62 

55 

55 

48 

4  1 

43 

60 

45 

50 

56 

50 

52 

53 

50 

51 

52 

55 

60 

56 

52 

51 

54 

36 

36 

42 

46 

50 

55 

51.7 

DEVILS  KNOB 

MAX 

81 

79 

79 

64 

64 

90 

76 

61 

60 

7  7 

60 

81 

76 

79 

73 

79 

76 

79 

76 

70 

66 

76 

73 

67 

73 

65 

66 

66 

63 

63 

75.5 

HIN 

65 

64 

59 

63 

62 

63 

46 

53 

55 

49 

63 

61 

56 

68 

59 

58 

62 

62 

59 

53 

64 

53 

66 

52 

52 

52 

42 

45 

52 

43 

46 

55.2 

OUMAS  1 

MAX 

83 

83 

82 

65 

86 

94 

78 

63 

84 

86 

89 

65 

82 

68 

64 

87 

68 

67 

65 

72 

65 

75 

62 

83 

82 

70 

72 

7' 

71 

7( 

68 

61.3 

MIN 

69 

65 

60 

60 

56 

52 

50 

38 

43 

46 

46 

58 

47 

55 

52 

50 

53 

56 

58 

58 

54 

62 

56 

45 

39 

39 

50 

52 

50 

52.1 

EL   DORADO  CAA  AP 

MAX 

85 

83 

81 

79 

85 

89 

76 

82 

65 

64 

86 

86 

83 

85 

85 

85 

86 

84 

6j 

MIN 

68 

65 

64 

61 

58 

55 

48 

40 

44 

53 

62 

60 

56 

53 

52 

50 

62 

63 

60 

55 

55 

52 

49 

56 

43 

39 

4i 

6< 

53 

44 

53.  1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

87 

8} 

86 

66 

90 

90 

75 

89 

79 

60 

87 

86 

62 

74 

76 

68 

82 

81 

MIN 

61 

63 

61 

57 

50 

60 

43 

46 

54 

51 

47 

64 

64 

59 

58 

51 

54 

56 

65 

49 

49 

55 

it 

3( 

38 

4i 

y. 

5! 

47 

53.0 

FAYETTEVILLE 

MAX 

82 

79 

86 

86 

87 

89 

74 

85 

84 

82 

86 

64 

81 

76 

73 

78 

79 

66 

69 

66 

56 

77  4 

M  I N 

64 

64 

61 

6  1 

48 

65 

44 

42 

48 

54 

49 

66 

64 

60 

61 

5  7 

46 

44 

55 

67 

65 

49 

46 

49 

5: 

35 

33 

46 

67 

64 

46 

52.3 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

82 

80 

85 

86 

87 

89 

74 

65 

82 

83 

85 

65 

81 

79 

74 

79 

60 

62 

80 

75 

72 

81 

60 

7( 

\: 

7C 

4! 

47!! 

MIN 

56 

58 

60 

54 

46 

49 

37 

33 

43 

46 

43 

55 

64 

66 

56 

43 

43 

46 

56 

62 

47 

42 

42 

39 

30 

3' 

51 

43 

FAYETTEVILLE    EXP  STA 

MAX 

82 

SO 

86 

65 

66 

89 

61 

64 

61 

63 

84 

66 

80 

75 

73 

78 

79 

62 

88 

72 

75 

61 

73 

59 

59 

56 

57 

47 

62 

41 

40 

47 

46 

44 

62 

65 

59 

65 

56 

46 

46 

50 

56 

54 

47 

44 

43 

6' 

3; 

34 

3' 

5; 

6' 

47 

49.9 

FL  IPPIN  CAA  AP 

MAX 

81 

84 

81 

86 

86 

91 

75 

67 

76 

76 

85 

86 

62 

83 

86 

82 

84 

84 

8  3 

82 

8 ! 

7( 

7C 

54 

6 1 

6 1 

57 

51 

53 

41 

34 

47 

46 

40 

54 

57 

49 

50 

50 

46 

46 

57 

57 

50 

47 

44 

50 

3 

32 

3; 

4: 

61 

49 

4al  1 

FORDYCE   6  « 

MAX 

86 

80 

84 

84 

89 

92 

86 

85 

86 

84 

89 

67 

83 

87 

83 

87 

87 

63 

76 

5' 

MIN 

66 

66 

63 

63 

57 

57 

55 

43 

49 

49 

46 

60 

57 

56 

54 

56 

54 

56 

57 

60 

57 

54 

54 

66 

51 

46 

36 

42 

5< 

44 

54.4 

FORI   SMITH  HB  AP 

MAX 

83 

81 

67 

90 

90 

96 

61 

69 

87 

83 

67 

87 

85 

83 

76 

63 

S3 

71 

71 

60 

69 

53^4 

MIN 

66 

66 

60 

60 

53 

55 

47 

41 

52 

64 

51 

60 

62 

67 

61 

61 

50 

49 

59 

58 

67 

53 

49 

53 

46  40 

4C 

4; 

64 

52 

41 

FT   SMITH   HATER  PLANT 

MAX 

89 

8< 

85 

66 

90 

93 

87 

86 

66 

83 

66 

85 

63  SO 

77 

62 

64 

78  70 

70 

76 

73 

80  9 

56 

59 

57 

47 

49 

43 

35 

43 

44 

44 

53 

65 

61 

61 

64 

43 

48 

54 

55 

48 

45 

44 

57  33 

32 

31 

47  57 

41 

48.8 

GILBERT 

MAX 

82 

81 

82 

85 

90 

96 

78 

69 

79 

76 

89 

86 

85 

86 

84 

81 

85 

78  71 

70 

76 

75  70 

7j 

81  1 

MIN 

50 

59 

62 

58 

48 

47 

36 

31 

39 

46 

36 

52 

53 

46'  47 

5  1 

41 

42 

46 

57 

60 

50 

44 

43 

51 

35 

32 

3( 

37  5« 

41 

46.3 

GRANN IS 

MAX 

85 

83 

89 

9( 

86 

66 

86 

86 

85 

64 

60 

86 

65 

85 

83 

84 

75 

72 

76 

60 

75 

70 

83.7 

61 

59 

56 

5! 

59 

47 

42 

61 

53 

52 

53 

54 

54 

59 

59 

50 

52 

59 

57 

56 

53 

63 

53 

52 

39 

39 

42 

44 

58 

41 

52.4 

GRAVETTE 

MAX 

85 

80  88 

89 

91 

69 

77  66 

60 

89  86 

86 

63 

73 

72 

80 

83 

63 

75 

75 

71 

70 

71 

75 

76  67 

59 

60 

68 

57 

57 

46 

52 

36 

37 

53 

61 

46 

60 

63 

58 

52 

55 

49 

61 

54 

53 

44 

43 

5C 

53 

29 

36 

37      53  53 

47 

49.7 

GREEN  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

HARR ISON 

MAX 

86  85 

83 

61 

90 

92 

80 

90 

60 

78 

67 

67 

66 

65 

82 

85 

84 

81 

76 

76 

74 

78 

83 

60 

75     69  66 

74 

74     68  66 

80.2 

MIN 

51 

56  52 

43 

46 

40 

32 

43 

42 

52 

55  53 

52 

51 

42 

44 

47 

56 

55 

46 

43 

41 

54  3! 

29 

31 

4i 

49  47 

46.0 

HELENA 

MAX 

83     76  82 

82 

85  90 

83 

60 

62 

60 

86 

61 

80  83 

83 

85 

65 

85 

82 

77 

70 

76 

84 

82 

80     76  72 

75     75     75  72 

80.3 

MIN 

65     67  63 

63 

60  56 

55 

42 

46 

60 

61 

59 

52  54 

50 

50 

66 

56 

52 

56 

60 

60 

55 

52 

59     48  44 

4  7     47  5i 

53 

54.2 

S««  r«r«r«M:«  sotca  follmlBC  ■lattoa  ladai. 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Conlinued 


Station 

Day 

Of  Month 

Tage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

94 
64 

86 
65 

83 
61 

85 
59 

63 
56 

87 

53 

94 
56 

81 
40 

85 
40 

87 
46 

84 
50 

68 
50 

88 
57 

66 
52 

84 

57 

85 
49 

35 

49 

86 
49 

88 

55 

71 
54 

71 
52 

80 
53 

85 
50 

85 
51 

80 
43 

71 
38 

72 
41 

76 
41 

82 
41 

72 
46 

82. 
50. 

9 
7 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 
MIN 

84 
69 

80 
66 

84 
61 

90 
64 

91 

61 

97 
62 

94 

56 

86 

48 

87 
55 

66 
55 

86 
55 

37 
62 

84 
59 

85 
61 

85 
58 

86 

58 

36 

57 

88 

59 

85 
61 

79 

62 

69 
60 

81 
56 

35 
56 

84 

52 

76 
56 

73 
45 

72 
41 

76 
45 

80 
53 

73 
53 

69 
60 

83. 

56 

0 
9 

J0NES60R0 

MAX 
MIN 

78 
61 

75 
67 

85 
67 

83 
63 

89 

58 

94 

55 

83 
53 

84 
42 

76 
51 

73 
51 

85 
50 

63 
57 

83 
49 

86 
52 

86 
52 

85 
52 

36 

53 

84 

52 

65 
53 

76 

67 

80 

35 

83 

82 

73 

67 

74 
42 

77 
47 

77 
53 

71 
66 

80 
63 

5 
7 

KEO 

MAX 
MIN 

85 
65 

75 
64 

78 
60 

84 
61 

64 
55 

89 
51 

75 
44 

79 

35 

81 
42 

78 
48 

84 
43 

63 
57 

80 
48 

85 
49 

86 
48 

35 
51 

35 
49 

86 
49 

84 
51 

77 
56 

67 
59 

79 
54 

63 
52 

82 
48 

81 

54 

■  75 
4  1 

70 
36 

74 

38 

77 
49 

76 
54 

64 
46 

79. 

50 

7 
2 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

89 
50 

86 
58 

80 
61 

89 

89 
44 

92 
46 

78 
34 

90 

30 

78 
41 

78 
42 

88 
37 

90 
48 

87 
55 

87 
51 

66 
50 

35 
51 

37 
42 

85 
42 

84 

41 

76 

57 

76 
60 

80 
50 

33 
45 

83 
42 

78 
51 

70 
32 

70 
38 

76 
30 

76 

39 

68 

55 

70 
49 

81 
45 

9 
7 

LITTLE   ROC<   WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
66 

73 
64 

81 
65 

84 
65 

85 
60 

94 
60 

79 
51 

82 

79 
50 

78 
54 

83 
52 

82 
60 

80 
55 

83 
53 

32 
55 

63 

58 

84 

56 

84 
58 

83 
59 

71 
62 

69 
61 

79 
60 

62 
60 

60 
54 

61 
55 

63 
47 

68 
43 

73 
43 

76 
62 

75 
56 

66 
61 

79 
55 

0 
8 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 
MIN 

90 
67 

87 
64 

87 
62 

83 
57 

84 
56 

91 
52 

91 

59 

63 

39 

84 
45 

62 
51 

86 
50 

86 
54 

85 
54 

87 
55 

82 
52 

64 
54 

86 
46 

86 
46 

86 

53 

81 

52 

70 
51 

79 
50 

84 

50 

82 
50 

34 

57 

70 
41 

71 
35 

75 
42 

30 
53 

80 
52 

71 
46 

82 
51 

5 
5 

MALVERN 

MAX 
MIN 

94 
64 

84 
66 

84 

61 

86 
60 

87 
56 

94 
5  1 

89 
49 

85 

37 

85 
44 

82 
53 

67 
49 

86 
54 

82 
54 

35 
50 

63 

50 

84 
51 

86 
43 

37 
50 

34 
54 

75 
61 

68 

59 

80 

53 

85 

51 

83 
47 

81 

53 

77 
40 

71 
36 

75 
42 

80 
49 

76 
55 

68 
50 

62 
51 

3 
5 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

83 
51 

82 
68 

85 
64 

85 
62 

87 

52 

90 
50 

75 
41 

86 

33 

76 
45 

76 
42 

85 
40 

87 
49 

83 
43 

87 
46 

87 
48 

86 

49 

88 

87 
46 

86 

45 

74 
54 

74 

56 

61 
53 

65 
45 

83 
45 

81 

72 
36 

72 
32 

77 

32 

76 

74 
56 

73 
53 

61 
47 

5 

MARIANNA   2  S 

MAX 
MIN 

81 
66 

79 
66 

77 
61 

81 
60 

85 

53 

67 
52 

83 
46 

60 
36 

80 
43 

78 
47 

86 
47 

30 
61 

79 
51 

64 
57 

82 
47 

84 
49 

85 
49 

83 
47 

82 
49 

75 

59 

68 
60 

77 
59 

63 
51 

61 

50 

80 
58 

74 

43 

70 
40 

75 
39 

75 
51 

76 
52 

71 
62 

79 
51 

4 
6 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

78 
60 

74 
66 

84 

63 

62 
62 

84 
56 

88 
51 

84 
46 

80 
37 

77 
47 

75 
45 

82 
45 

30 
53 

80 
50 

83 
52 

83 
50 

34 
43 

85 

52 

82 

52 

82 
49 

78 

57 

69 

59 

80 
60 

62 
54 

61 

50 

80 
57 

77 
47 

68 

39 

73 
38 

75 
48 

75 
52 

68 

63 

79 
51 

1 
8 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

81 
56 

76 
43 

86 
40 

84 
51 

85 
61 

82 
56 

84 
54 

82 
52 

63 
43 

33 
45 

61 

49 

76 
56 

72 

49 

46 

78 
47 

75 
46 

69 
36 

69 

32 

72 
33 

72 
45 

70 
46 

69 
44 

46 

8 

MENA 

MAX 
MIN 

83 
65 

78 
63 

87 
58 

85 

59 

38 

58 

94 

60 

83 
56 

87 
47 

86 

52 

82 
55 

86 
51 

85 
59 

62 
65 

81 
59 

83 
61 

83 
59 

84 

52 

35 
52 

85 
60 

70 
58 

70 
56 

77 
5! 

83 
52 

31 
54 

74 
62 

69 

39 

69 
37 

76 
42 

77 
51 

69 
56 

63 
48 

80 
54 

2 
7 

MONTICELLO   3  S 

MAX 
MIN 

83 

78 

83 

83 

85 

92 

89 

86 

88 

86 

87 
49 

86 

81 

85 

84 

84 

86 

85 
47 

64 

59 

77 

59 

66 

57 

75 
56 

82 
50 

81 
46 

82 

52 

77 
46 

75 
41 

75 
41 

77 
53 

77 
63 

63 
44 

61 

6 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

86 
62 

79 
64 

82 
60 

88 
63 

86 
55 

93 
54 

87 
53 

85 
39 

82 
46 

30 
50 

86 
42 

87 
57 

34 
56 

86 
52 

85 
54 

85 

53 

87 

50 

66 

52 

85 

53 

77 
60 

74 
60 

60 
56 

83 
53 

81 

50 

80 
54 

72 
43 

69 
36 

74 
36 

77 
46 

72 
58 

69 
51 

81 

52 

6 

2 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

82 
60 

79 

85 
57 

86 
57 

90 
51 

95 

80 
47 

85 

81 
42 

83 
42 

82 
40 

86 
54 

85 

34 
49 

83 
49 

84 

86 
43 

85 
43 

84 

78 

69 

80 
48 

84 
46 

82 
44 

77 
57 

71 

37 

69 

74 

33 

78 
44 

70 
52 

65 
45 

80 
47 

7 
3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

78 
60 

72 
60 

73 
59 

80 
59 

83 
62 

87 
63 

76 
49 

82 
54 

76 
62 

73 
53 

79 
53 

73 
60 

75 
.  58 

75 
56 

72 
59 

76 

59 

78 
59 

79 
58 

78 

59 

73 
58 

66 
54 

71 
54 

75 
56 

73 
58 

64 
50 

61 
42 

60 
45 

65 
44 

66 
46 

62 
50 

63 
50 

73 
55 

4 
1 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 
MIN 

82 
57 

80 
63 

79 
61 

85 

59 

64 

54 

89 
56 

79 
47 

65 
40 

75 
39 

75 
49 

85 
46 

35 

55 

31 
54 

84 
52 

64 

55 

82 
56 

84 
50 

65 

52 

81 

52 

75 

58 

75 
57 

79 
54 

82 
53 

81 
51 

82 
52 

69 
43 

69 

38 

75 
40 

69 
42 

71 
56 

73 
47 

79 
51 

5 
2 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  EN6 

MAX 
MIN 

83 
57 

82 
60 

79 
61 

79 
59 

84 
51 

85 
52 

89 
45 

74 

35 

35 
40 

74 

50 

73 
42 

84 
45 

84 
54 

80 
52 

84 
52 

84 

52 

82 
45 

83 
47 

33 
48 

81 

51 

75 

59 

74 

51 

78 
48 

62 
46 

80 
49 

60 
43 

69 
33 

67 
36 

72 
39 

73 
46 

71 
61 

79 
48 

1 
4 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

93 
58 

65 
65 

86 
58 

87 

57 

86 
54 

91 
51 

93 
53 

64 

38 

85 
45 

90 
5  1 

38 
49 

33 
52 

88 
58 

34 
50 

86 
52 

85 
53 

88 
46 

88 
48 

86 
53 

I  85 
57 

71 
52 

73 

47 

83 
49 

67 
47 

84 

51 

79 

37 

73 
35 

74 

38 

75 
40 

80 
55 

73 
46 

83 
50 

9 
0 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

93 
64 

86 

63 

83 
60 

88 

58 

86 
57 

90 
53 

93 
56 

82 

40 

84 
48 

86 
51 

85 
54 

87 
57 

88 
59 

34 
54 

85 
57 

83 
61 

85 
48 

87 
52 

86 

57 

85 
56 

67 

55 

73 

52 

82 

53 

85 
52 

83 
53 

78 
37 

72 
39 

71 
43 

74 
50 

80 
48 

64 
46 

82 
52 

4 
7 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

81 
58 

74 
65 

82 
64 

84 
61 

85 
55 

94 

53 

87 
51 

82 

38 

78 
45 

76 
46 

85 
43 

84 
56 

63 
49 

86 
46 

83 
49 

86 

50 

85 
51 

85 
51 

64 

50 

76 

59 

70 
58 

31 

59 

85 
56 

84 

50 

83 
57 

73 
47 

70 
38 

75 
40 

80 
46 

76 
54 

73 
56 

61 
51 

0 
7 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

99 
60 

81 
62 

78 
58 

85 
62 

89 
54 

92 
55 

96 
50 

80 
43 

89 
47 

86 
45 

83 
43 

91 
46 

88 
59 

60 
51 

66 
55 

83 
55 

87 
43 

88 
49 

89 
52 

36 

55 

76 
60 

55 

81 
50 

85 
46 

84 
43 

80 
40 

71 
35 

71 
35 

77 
40 

79 
48 

70 
49 

83 
50 

3 
1 

OKAY 

MAX 
MIN 

90 
67 

87 
66 

69 
61 

85 
58 

89 
55 

95 
53 

88 
57 

85 
40 

88 
47 

66 
55 

89 
53 

90 
64 

86 

63 

36 
56 

85 

59 

86 
62 

87 
47 

88 
47 

87 
55 

79 
59 

75 
54 

84 
49 

86 
50 

84 

50 

83 
60 

71 
39 

75 

37 

79 
43 

63 
54 

79 
59 

72 
47 

84 
53 

4 

7 

OZARK 

MAX 
MIN 

87 
64 

82 
64 

90 
61 

92 
63 

93 
53 

97 
55 

83 
50 

88 
41 

86 
48 

82 
49 

87 
53 

90 
62 

65 
62 

34 
59 

75 
61 

85 
51 

87 
46 

37 
49 

83 
56 

80 
60 

77 
55 

82 
53 

84 
51 

84 

50 

75 
61 

73 
40 

70 
40 

75 
47 

78 
57 

71 

58 

65 
50 

62 
54 

5 
0 

PARAGOULD 

MAX 

MIN 

82 
50 

78 
65 

81 
65 

82 
63 

85 
55 

89 
51 

84 

45 

61 

35 

73 
43 

74 
47 

82 
42 

30 
50 

77 
47 

83 
44 

63 
43 

83 
47 

83 
47 

63 
47 

84 

45 

73 
51 

69 
55 

79 
55 

84 

50 

82 
46 

80 
49 

74 
43 

67 
34 

72 
34 

75 

75 
48 

70 
53 

78 
46 

9 
3 

PARIS 

MAX 
MIN 

89 

61 

83 
63 

90 
59 

93 
61 

93 
51 

98 
53 

91 
45 

90 
56 

86 
59 

89 
51 

33 
55 

90 
55 

88 
45 

90 
47 

86 

54 

80 
55 

79 

59 

60 

55 

85 
51 

85 
49 

80 
58 

73 
39 

72 
38 

78 
39 

80 
46 

73 
58 

65 
50 

84 

52 

I 
3 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

86 

59 

88 
58 

82 
56 

86 

59 

87 
57 

89 
51 

87 
54 

61 

33 

82 
39 

78 
45 

86 
39 

38 

59 

66 
60 

85 
45 

87 
56 

86 
56 

82 
52 

81 

49 

80 
47 

32 
59 

73 
51 

60 
54 

81 
52 

79 
51 

80 
46 

75 
39 

74 
38 

69 

32 

79 
41 

78 
56 

71 
44 

81 
49 

8 
6 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

83 
68 

76 
65 

81 
64 

82 
57 

84 

59 

91 
56 

78 
57 

82 
44 

83 
49 

79 
54 

86 
50 

83 
59 

81 
54 

66 
57 

83 
54 

83 
54 

85 
56 

35 

55 

84 
56 

76 
60 

64 

59 

76 

59 

82 
56 

80 
53 

81 

58 

73 
47 

69 
43 

73 
43 

75 
52 

74 

55 

66 
54 

79 
55 

6 
1 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
67 

76 
63 

80 
62 

82 
61 

84 
58 

91 

52 

75 
45 

80 
38 

82 
43 

79 
49 

86 
46 

84 
5e) 

81 
49 

85 
54 

83 
48 

84 

53 

86 
50 

35 
49 

85 
52 

76 
57 

65 
59 

78 
58 

82 
54 

81 

50 

82 
56 

67 
45 

71 
41 

74 
41 

77 
49 

76 
51 

65 
47 

79 
51 

5 
7 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

86 
57 

76 
69 

84 

65 

85 
64 

88 
54 

95 
52 

81 
52 

63 
35 

81 
48 

75 
53 

83 
47 

33 
50 

30 
47 

85 
46 

64 
49 

67 
50 

36 
55 

86 
56 

84 

52 

75 
53 

66 
56 

64 

59 

67 
53 

82 
52 

81 
51 

77 
44 

70 
38 

78 
40 

75 
42 

75 
50 

72 
54 

81 
51 

2 
5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

85 
57 

80 
63 

80 
60 

80 
60 

78 
60 

82 
61 

87 
54 

76 
40 

78 
40 

83 
42 

83 

50 

84 

51 

81 
49 

79 
49 

64 

50 

82 
52 

64 

52 

35 
50 

35 
50 

83 
53 

76 
58 

69 
58 

73 
57 

80 
51 

80 
52 

79 
50 

67 

42 

68 
41 

73 
44 

75 
51 

76 
51 

79 
51 

3 
5 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

92 
60 

85 
62 

81 
60 

83 
56 

82 
55 

83 
51 

91 
51 

79 
38 

84 
43 

84 
45 

83 
47 

86 
53 

38 
52 

33 
49 

65 
50 

83 
55 

84 
46 

84 
45 

86 
50 

87 
58 

73 
48 

72 
50 

79 
50 

84 
48 

82 
51 

80 

39 

70 
35 

71 
36 

75 
38 

80 
47 

70 
41 

61 
48 

6 
7 

ROGERS 

MAX 
MIN 

84 
61 

81 

63 

86 
61 

88 
63 

90 
55 

88 
58 

75 
47 

88 

43 

79 
56 

63 
52 

87 
50 

85 
62 

32 
64 

73 
61 

73 
59 

80 
56 

83 
51 

85 
52 

80 
54 

74 
55 

71 
56 

75 
49 

31 

59 

80 
51 

70 
55 

68 
38 

72 
36 

74 
41 

77 
54 

67 
56 

60 
48 

78 
53 

7 
6 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

86 
61 

82 
62 

84 
61 

89 
63 

89 
53 

94 
53 

90 
49 

87 
37 

83 
47 

81 
49 

36 
43 

88 
56 

84 
56 

36 

53 

85 
53 

85 
53 

87 
47 

36 
49 

65 
54 

80 
60 

76 

60 

81 

53 

83 
50 

32 
49 

78 
53 

71 
40 

70 
37 

74 
38 

77 
47 

73 
59 

69 
52 

82 
51 

4 
5 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

92 
65 

83 
66 

73 
59 

78 
59 

80 
57 

85 

53 

91 
53 

74 
40 

80 
46 

32 
49 

79 
47 

87 
56 

82 
50 

^1 
54 

85 
50 

84 

53 

65 
52 

85 
51 

34 

52 

85 
57 

74 
61 

67 
59 

78 
54 

84 

50 

83 
56 

32 
46 

68 
39 

73 
40 

77 
50 

78 
53 

77 
52 

80 
52 

5 
5 

SEARCY 

MAX 
MIN 

84 

53 

77 
67 

81 
64 

84 
64 

86 

57 

93 
54 

85 
51 

82 
39 

78 
46 

77 
51 

86 
47 

85 
53 

61 
46 

35 
49 

84 

50 

85 
56 

85 
53 

86 
53 

84 

53 

76 

58 

73 
61 

80 

58 

65 
58 

83 
49 

83 
52 

75 
42 

70 

38 

76 
40 

79 

45 

76 
54 

70 
55 

81 
52 

1 
4 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

85 
66 

83 
65 

81 
62 

83 
61 

85 
58 

92 
55 

86 

57 

83 
51 

85 
47 

82 
4  1 

80 
42 

85 

34 
51 

83 
52 

34 
50 

85 
52 

84 
51 

86 
52 

37 
54 

53 

52 

52 

85 
53 

82 
52 

80 
50 

4* 

37 

49 

78 
54 

77 

52 

53 

83 
52 

5 
3 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

MIN 

85 
58 

81 

89 

88 

59 

91 

47 

9  1 
52 

76 
4  1 

88 
36 

33 
49 

85 
53 

87 
45 

87 
63 

82 
65 

76 
63 

70 
54 

81 

57 

81 
50 

83 
50 

71 

53 

75 
53 

71 

53 

78 

82 
43 

32 

53 

73 
56 

71 

29 

72 
36 

76 
38 

73 
41 

69 
53 

56 
48 

79 
49 

2 
7 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  '.9S6 


Station 

Day 

Ol  Month 

' 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART 

MAX 

81 

79 

80 

83 

85 

79 

80 

81 

79 

87 

a4 

83 

85 

82 

85 

66 

as 

85 

75 

69 

79 

85 

82 

84 

73 

70 

77 

79  76 

70 

80< 

MIN 

7g 

57 

50 

50 

50 

50 

55 

46 

" 

56 

58 

60 

59 

" 

'* 

*' 

** 

50  53 

5 1 

51. 

6 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

90 

80 

71 

78 

80 

82 

87 

73 

79 

78 

77 

84 

ao 

79 

82 

60 

61 

83 

a2 

61 

71 

67 

78 

81 

80 

60 

67 

69 

74  75 

7S 

78 

2 

MIN 

60 

63 

59 

59 

56 

5  3 

50 

50 

51 

50 

50 

'* 

58 

" 

50 

49 

" 

40 

40 

46  51 

46 

SO. 

7 

SUBIACO 

MAX 

sa 

81 

89 

90 

92 

96 

91 

90 

88 

84 

89 

90 

B5 

86 

80 

87 

aa 

89 

86 

60 

76 

81 

64 

84 

80 

72 

70 

77 

78  73 

66 

83 

s 

MIN 

6$ 

62 

60 

" 

50 

56 

47 

•  52 

56 

59 

" 

" 

52 

S2 

* 

40 

42 

49  57 

56 

53 

6 

TEXARIIANA  XB 

AP 

MAX 

66 

83 

86 

81 

87 

93 

80 

84 

86 

84 

87 

sa 

64 

87 

82 

85 

85 

86 

87 

73 

73 

80 

84 

63 

80 

70 

72 

76 

81  68 

70 

81 

MIN 

6a 

** 

61 

59 

58 

59 

5 1 

54 

53 

64 

62 

59 

61 

60 

56 

53 

58 

58 

56 

54 

55 

58 

54 

4  3 

42 

45 

5  7  54 

49 

SS 

a 

TURWKE 

MAX 

78 

76 

78 

80 

85 

88 

76 

79 

79 

75 

80 

80 

77 

78 

75 

76 

79 

79 

79 

70 

70 

72 

76 

66 

63 

66 

67  63 

61 

74 

9 

MIN 

'* 

60 

56 

58 

56 

62 

6 1 

60 

54 

55 

53 

59 

4  3 

45 

46 

49  52 

46 

55 

S 

NALDRON 

MAX 

93 

79 

89 

90 

91 

97 

92 

90 

89 

66 

91 

88 

87 

84 

82 

86 

87 

87 

81 

75 

73 

80 

85 

85 

76 

71 

72 

77 

83  73 

63 

S3 

^ 

MIN 

WALNUT  RIDGE 

CAA  AP 

MAX 

77 

76 

82 

8* 

85 

93 

75 

81 

75 

74 

83 

82 

80 

63 

83 

65 

84 

83 

84 

76 

70 

82 

85 

82 

81 

69 

68 

73 

7S  75 

69 

79 

2 

MIN 

67 

65 

61 

5« 

38 

47 

51 

48 

49 

51 

51 

50 

49 

5 1 

sa 

58 

56 

51 

50 

57 

* 

39 

39 

43  56 

52 

51 

1 

WARREN 

MAX 

i! 

80 

87 

86 

89 

93 

79 

85 

85 

86 

90 

87 

S6 

85 

86 

86 

87 

86 

66 

76 

76 

79 

as 

84 

83 

74 

74 

76 

79  76 

64 

82 

6 

MIN 

" 

" 

53 

56 

'* 

53 

S3 

62 

56 

59 

*' 

39 

4  1 

53  54 

50 

SS 

1 

WHITE  ROCK 

MAX 

88 

75 

83 

83 

84 

90 

76 

78 

80 

75 

79 

80 

78 

74 

68 

77 

78 

79 

74 

70 

66 

73 

76 

76 

67 

65 

65 

67 

69  64 

56 

74 

6 

MIN 

ti 

59 

59 

6'> 

66 

65 

50 

55 

61 

54 

55 

63 

sa 

59 

60 

60 

62 

63 

61 

54 

54 

54 

59 

57 

51 

43 

46 

48 

48  51 

4S 

56 

4 

WILSON 

MAX 

75 

76 

81 

83 

86 

89 

73 

78 

80 

77 

83 

79 

78 

80 

83 

63 

65 

62 

80 

75 

67 

78 

79 

81 

81 

70 

71 

76 

75  74 

69 

78 

3 

MIN 

64 

68 

65 

61 

56 

55 

54 

40 

46 

51 

51 

60 

32 

52 

50 

50 

53 

49 

57 

59 

60 

62 

60 

52 

58 

50 

40 

40 

54 

53 

7 

WYNNE 

MAX 

79 

78 

80 

81 

76 

80 

79 

78 

85 

80 

80 

64 

83 

65 

a7 

64 

S3 

71 

70 

79 

82 

82 

60 

72 

75  75 

70 

79 

2 

MIN 

63 

65 

60 

62 

35 

42 

49 

45 

62 

54 

50 

45 

47 

44 

51 

58 

59 

60 

48 

52 

57 

40 

3a 

42 

48  S5 

53 

SO 

.S 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H  < 

I 

BLAKCLY  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

.15 

.00 

.02 

.  1 1 

.  13 

.  17 

.27 

.  u 

.  15 

.13 

.  11 

.  12 

.09 

.20 

.  12 

.07 

.  16 

.15 

.  13 

.07 

.03 

.07 

.11 

.  12 

.  13 

.  n 

.  11 

09 

.07 

.  u 

.05 

3.49 

WIND 

15 

5 

7 

18 

18 

19 

34 

24 

18 

21 

22 

13 

27 

26 

19 

13 

21 

29 

21 

25 

19 

28 

24 

22 

31 

40 

40 

22 

17 

50 

28 

716 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.  19 

.20 

.17 

.07 

.26 

.30 

.26 

.21 

.  29 

.26 

.  21 

.22 

.44 

.17 

.26 

.16 

.21 

.  14 

.18 

.15 

.  16 

.  19 

.  13 

.  16 

.15 

.05 

5.968 

WIND 

5 

12 

9 

14 

71 

26 

21 

6 

20 

44 

22 

12 

18 

14 

28 

17 

22 

22 

25 

26 

27 

17 

23 

52 

47 

43 

25 

23 

691 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.  18 

.07 

.09 

.08 

.18 

.17 

.  26 

.  18 

.18 

.20 

.  16 

.  15 

.  17 

.17 

.12 

.  15 

.  12 

.14 

.16 

.  14 

.09 

.09 

.  10 

.12 

.17 

.23 

.  11 

.11 

.11 

.10 

4.46B 

WIND 

14 

9 

10 

7 

16 

11 

42 

21 

20 

35 

20 

14 

37 

27 

13 

13 

9 

10 

11 

24 

15 

20 

12 

16 

25 

60 

14 

17 

21 

44 

29 

638 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.25 

.05 

.06 

.14 

.13 

.15 

.23 

.  26 

.18 

.22 

.  20 

.  19 

.15 

.  20 

.15 

.12 

.  24 

.16 

.18 

.17 

.06 

.07 

.  12 

.16 

.18 

.11 

.  17 

.  12 

.06 

.  14 

.05 

4.69 

1 

WIND 

28 

27 

23 

29 

28 

29 

33 

30 

30 

36 

31 

25 

44 

36 

30 

38 

48 

52 

39 

33 

19 

27 

25 

26 

45 

50 

30 

25 

25 

57 

41 

1039 

) 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.20 

.03 

.03 

.  10 

.  16 

.  16 

.24 

.  19 

.17 

.07 

.17 

.  17 

.  16 

.  16 

.  17 

.11 

.  18 

.  12 

.  19 

.16 

.18 

.04 

.07 

.11 

.  14 

.15 

.09 

.  10 

.09 

.09 

.07 

4.07 

1 

WIND 

10 

3 

1 

9 

6 

9 

19 

19 

14 

16 

11 

12 

19 

IS 

10 

6 

14 

14 

11 

17 

10 

3 

13 

12 

17 

46 

7 

6 

12 

14 

1' 

392 

1 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.05 

.09 

.12 

.10 

.  16 

.22 

.22 

.  18 

.16 

.17 

.  17 

.  17 

.19 

.15 

.12 

16 

.15 

.14 

.18 

.11 

.06 

.10 

.  10 

.22 

.05 

.  12 

.10 

.09 

.08 

.o; 

.05 

4.02 

MIND 

2 

3 

4 

4 

3 

11 

7 

5 

10 

6 

4 

10 

10 

7 

2 

4 

3 

3 

16 

5 

3 

6 

1 

14 

16 

9 

13 

12 

14 

29 

li 

2  50 

t 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.  19 

.05 

.06 

.08 

.  12 

.21 

.  16 

.  10 

.15 

.15 

.11 

.  14 

.13 

.  12 

.12 

.14 

.12 

.12 

.12 

.01 

.01 

.09 

.11 

.10 

.12 

.  10 

.  IC 

.11 

.111 

.Of 

3.44B 

1 

a 

WIND 

31 

35 

17 

8 

23 

22 

46 

29 

11 

40 

38 

38 

37 

33 

35 

22 

22 

19 

28 

30 

31 

19 

27 

18 

39 

86 

33 

33 

35 

5< 

6< 

1008 
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STATION  INDEX 


Station 

d 
Z 

County 

1 

Longitude 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station. 

4 

County 

« 

(D 

Longitude 

a 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

o 

s 

> 

Temp, 

1  Precip. 

Index  ] 

1 

Latitud 

> 

m 

fro  ,p.| 

Abbott 
Alicia 
Alum  Fork 
Aly 

Amity  3  KE 

0064 
0130 
0136 
OlSO 

Scott 

Lawrence 

Saline 

Yell 

Clark 

1 

3 
3 

35  04 
35  54 
34  48 
34  47 
34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
755 
854 

5P 

7A 
5P 
7A 
7A 

James  V.  Williams 

Ruby  B.  Owens 

L.  R.  Water  Works 

Reba  Y.  Swalm 

Mrs.  Alta  F,  Garner 

3 
3 

2  3  5 
3 
3 

C 
C 
C 

Magnolia  3  N 
Magnolia  5  N 
Malvern 

Mammoth  Spring 
Marlanna  2  S 

4548 
4550 
4562 
4572 
4638 

Columbia 
9ot  Spring 
Fulton 
Lee 

4 
4 

3 
7 
5 

33  19 

33  20 

34  23 
36  29 
34  44 

93  14 
93  13 
92  49 
91  32 
90  45 

315 
360 
311 
690 
234 

6P 

5P 
SS 
6P 

7A 
MID 

5P 
7A 
6P 

Sari  E.  Graham 
Ark.  Pwr  t  Lgt  Co. 
Malvern  Fire  Dept. 
John  H.  HcKee 
Univ.   of  Arkansas 

C 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5       7  C 

Appleton 
Arhadelphla 

0178 
0188 
0196 
0220 
0234 

Pike 
Clark 

3 
1 

3 
2 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 
400 
522 
200 
145 

6P 

HID 

8A 

flobart  Watts 
John   A.  Jones 
Hlllman  E.  Lawrence 
John  W.  Tramjnell 

3 
3 

2  3  5 
3 

c 

c 
c 

Marked  Tree 

Marshall 

Marvell 

Maumec 

Melbourne 

4654 
4666 
4678 
4696 
4746 

Poinsett 

Searcy 

Phillips 

Izard^ 

5 
7 
7 
7 
7 

35  32 

35  54 
34  33 

36  03 
36  04 

90  25 
92  38 

90  55 
92  39 

91  54 

229 
1050 
195 
749 
610 

6P 
SS 

HID 

7A 

William  M,  Crick 
Hrs.    Minnie  Horton 
■^terlin  Wallace 
Helen  E .  Adams 
Ivan  L.  Shrader 

2  3  5 
3 

C 

3 

Athens 
Augusta 
Bald  Knob 

Batesvllle  Livestock 

0286 
0  300 
0326 
0350 
0458 

Little  River 

Woodruff 
White 

Independence 

4 

4 

7 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

94  08 
93  58 
91  32 
91  34 
91  47 

329 
960 
218 
230 
571 

7P 
6P 

7P 

7A 
6P 
9A 

Southwestern  C  b  E 
Arra  D.  Parker 
David  G.  Griffiths 
Univ.   of  Arkansas 
Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

Monticello  3  3 

Horobay  Lock  &  Dam 
Horrllton 

4756 
4900 
4906 
4934 
4938 

Polk 

Calhoun 
Conway 

3 
3 
3 
3 

34  35 
33  35 
33  19 
33  19 

35  07 

94  15 
91  48 

91  29 

92  27 
92  45 

1207 
265 
125 
85 
280 

6P 
5P 

5P 

7A  IE.  W.  St.  John 
5P  'Arkansas  A  &  M  Col . 
MID  |Ark.  Pwr  fi  Lgt  Co. 
7A  Corps  of  Engineers 
7A  lEmma  S.  Leavell 

2  3  5       7  C 
C 

3  C 
2  3  5 

Batesville  L  i  D  1 
Beaty  Lake 

0460 
0496 
0512 
0518 
0530 

Independence 
Lee 

St.  Francis 

Carroll 

White 

7 
5 
7 
7 

35  45 

34  43 

35  05 

36  28 
35  04 

91  38 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

5P 

7A 
MID 
5P 
7A 
HID 

James  J.  Uitchun 
U.S.   Forest  Service 
L.  G.  Adanson 
Harvey  E.  Skelton 
Lowell  E.  Perkins 

2  3  5 

3 
3 

7  C 
C 

C 

Hount  Ida 

Hountaln  Home 
Hountaln  Home  C.   of  E 
Mountain  View  1  E 

5010 

5036 
5038 
5046 

Hon t gome ry 

Logan 

Baxter 

Baxter 

Stone 

3 
7 

34  33 

35  10 

36  20 
36  20 
35  52 

93  38 
93  41 
92  23 
92  23 
92  06 

663 
2800 
600 
800 
766 

7A 
7P 
7P 
8A 

5P  William  E.  Black 
7P  'U.S.   Forest  Service 
7P  iCharles  Shiras 
8A  ICorps  of  Engineers 
7A  Nell   A.  Tapley 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5  6  C 
3 

Beedeville 

Beotonville 
Berryvllle  -1  NW 

0534 
0536 
0582 
0586 
0616 

Greene 
Jackson 
Saline 
Benton 
Carroll 

7 
6 
7 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 
1150 

6P 
6P 

8A 
8A 
6A 
7A 

B.   B.  Hammond 
P.  H.  Breckinridge 
Mrs.  Etta  C,  Burks 
Earle  L.  Browne 
David  L.  Stldham 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Hulberry  6  NNE 
Narrows  Dam 

Nashville  Peach  Substa. 
Nashville  SCS 
Nathan  4  WNW 

5072 
5110 
5112 
5114 
5158 

Franklin 

Pike 

Howard 

Howard 

Howard 

1 

3 

3 

35  34 
34  10 
34  00 

33  57 

34  07 

94  01 
93  43 
93  56 
93  51 
93  52 

500 
425 
550 
373 
550 

8A 
7A 

7A  (Henry  G.  Arvln 
8A  Corps  of  Engineers 
7A  lUnlv.  of  Arkansas 
MID iSoll  Cons.  Service 
7A  Edna  J.  Westfall 

2  3  5  6  C 
2  3  5 

C 

3 

Big  Lake  Outlet 
Black  Rock 

Blahely  Mountain  Dam 
Blue  Mountain  Dam 

0664 
0676 
0746 

0798 

Polk 

Mississippi 
Lawrence 
Garland 
Yell 

3 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

1100 

228 
259 
426 
455 

8A 

7A 
6P 
7A 
8A 
HID 

Anna  H.  Llles 
N.  W.  Douglas 
Lee  W.  HcKenney 
Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 

2  3  5  6 

c 
c 

Newhope  3  E 

Nlmrod  Dam 
Nor fork  Dam 
Ode  11 

5174 
5186 
5200 
5228 
5354 

Pike 

Baxter 
Washington 

3 
7 
1 
7 
1 

34  14 

35  36 

34  57 

36  15 

35  48 

93  50 

91  17 

93  10 

92  15 

94  24 

850 
225 
470 
425 
1500 

3S 
8A 

7A 
8A 
7A 

Elsie  F.  Ward 
Luther  D.   Summers  Jr 
Corps  of  Engineers 

Mrs!*  Benzo  Hurst 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  6  C 
C 

3 

Bluff  City 

Boomsvllle 
Botklnburg 

0800 
0806 

0842 
0848 

UisslBslppl 
Van  Buren 

3 
5 

7 
3 

33  41 
35  56 
35  09 
35  39 
33  52 

93  09 
89  55 
93  55 

92  30 

93  20 

360 
252 
511 
1200 
235 

6P 
7P 

7A 
HID 
7A 

Paul  H.  Adams 
Ivy  W.  Crawford 
Cleo  E-  Vandell 
Thomas  M,  Pearson 
Iris  Elmore  Wicker 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

C 
C 

Oden  2  W 
Osceola 

535B 
5376 
5480 
5498 
5506 

Montgomery 

Mississippi 

Saline 

Franklin 

4 

2 
3 
I 

34  38 

33  46 

35  43 

34  37 

35  29 

93  46 
93  53 
89  56 

92  49 

93  50 

300 
250 
500 
396 

5P 
6P 

8A 
6A 

Lorreta  W,  Jacobson 
J.  T.  Hargls 
Alwyn  A,  Cowan 
Guy  Cook 
Burns  Wakefield 

3 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 

Bradford 

Buffalo  Tower 
Bull  Shoals  Dam 
Burdette 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

White 
Monroe 

Mississippi 

7 
7 
7 
7 

2 

35  25 

34  54 

35  52 

36  22 
J5  49 

91  28 

91  10 
93  30 

92  34 
89  57 

240 
205 

460 
240 

5P 

5P 

MID 

6P 

Marshall  Hickmon 
Robert  D.  Schaefer 
Beulah  F.  Fowler 
Corps  of  Engineers 
C.  A.  Hale 

3 

2  3  5 
3 

3 

7  C 
C 

Paragould 
Paris 

Parkin  2  W 
Parks 

5S14 
5562 
5576 
5586 
5591 

Johnson 
Green 

Cross 
Scott 

5 
1 
5 
1 

35  38 

36  04 
35  18 
35  16 
34  46 

93  27 
90  29 
93  45 
90  35 
93  57 

1900 
275 

222 
668 

4P 

SS 

7A 
SS 
7A 

Maurice  A.  Brandt 
Radio  Station  KDRS 
Fred  J.  Glrard 

Bomar  K.  Hansard 

2  3  5 
2  3  5 

Cabot  4  SW 
Calico  Rock 
Camden  1 
Camden  2 
Camp  Chaffee 

1102 
1132 
1152 
1154 
1172 

Pulaski 

Izard 

Ouachita 

7 

3 
3 
I 

34  57 
36  08 
33  36 
33  35 

35  18 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 
94  IS 

289 
400 
116 
155 
419 

7A 
SA 

5P 
7A 
7A 
HID 
8A 

B.    H,  Walther 
Austin  D.  Harris 
Leonard  B.  DlllwortI 
Edith  Z.  Lehman 
U.  3.  Army 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

1  Parthenon 
1  Perryville 
1  Pine  Bluff 
'  Pine  Bluff  CAA  AP 
Pine  Ridge 

5602 
5694 
5754 
5756 
5760 

Perry 

Jefferson 

Jefferson 

1 

3 

35  57 
35  00 
34  12 
34  10 
34  35 

93  15 
92  49 

92  00 
91  56 

93  54 

925 
325 
215 
205 
840 

5P 
7P 
HID 

7S 
7A 

7A 

Arthur  B.  Carlton 
Francis  Flnkbelner 
Mary  T.  Scheu 

J.   R.  Huddleston 

C 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5  7 
3 

Canaan  3  W 
Carlisle  1  S« 
Carpenter  Dam 
Clarendon 
Clarksvllle 

1188 
1224 
1238 
1442 
1455 

Searcy 
Lonoke 
Garland 
Monroe 
Johnson 

3 
7 

35  52 
34  47 
34  27 

34  41 

35  28 

92  44 
91  45 

93  01 
91  18 
93  28 

235 

172 
.436 

6P 

HID 

8A 
HID 

7A 
6P 

Froney  Dell  Horton 

John  L.  Talt 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

B.   F.  Northern 

Dr.    Irving  F.  Beach 

3 

2  3  5 

c 
c 

:   Pocahontas  1 

Portland 
1  Prescott 
;  Prescott  3CS 
]  Pyatt   1  NNW 

3866 

5910 
5970 

Randolph 
Ashley 
Nevada 
Nevada 

3 
3 
3 
7 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 
36  16 

90  59 

91  30 
93  23 
93  23 

92  51 

330 
122 
318 

800 

5P 
7A 
7A 

7A 
7A 
7A 

HID 

Benedictine  Sisters 
Mrs.  Pearl  Newton 
R.    P.  Hamby 

Dna  V.  McLean 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

C 
C 

Clinton 
Cold  Springs 
Combs  3  SE 
ComptoD  2  NE 

V520 
1574 
1582 
1596 

Van  Buren 

Scott 

Madison 

Newton 

Faulkner 

7 

3 

7 

35  35 

34  58 

35  48 

36  06 
35  05 

92  28 

93  54 
93  48 
93  18 
92  28 

510 

1400 
2166 
316 

5P 

7A 
HID 
HID 

5P 

Hargaret  Zornes 
Maude  C .  Brashears 
William  L.  Binam 
Clarence  S .    Wll llami 

3 
3 

2  3  5 

c 
c 

7 

Ratcllf f 
Ravana   1  NE 
Remmel  Dam 

Rogers 

6008 
6016 

6102 
6174 
6248 

Logan 
Hlller 
Hot  Spring 
Cleveland 
Benton 

4 

3 
3 
7 

35  18 

33  04 

34  26 
33  57 

36  20 

93  53 

94  02 
92  54 
92  11 
94  07 

463 
250 

231 
1387 

SS 

7A 
HID 
HID 

SS 

Lula  H.  Weeks 
Bonny  L.  Allen 
Ark.  Pwr  t  Lgt  Co. 

Howard  Fowler 

3 

C 
C 

2  3  5  7 

Corning 
Cotter 
Cove 

Crosse tt  7  S 

1632 

1730 
1750 

Clay 

Baxter 

Polk 

Ashley 

Pulaski 

7 
7 

3 
1 

36  24 
36  17 
34  26 

33  OZ 

34  42 

90  35 
92  31 
94  25 

91  56 

92  26 

293 

1050 
175 
350 

5P 

7A 
7A 
7A 
5P 
7A 

Mrs.  Laura  Polk 
Robert  T,  Fielding 
Joe  C.  Allen 
U.S.  Forest  Service 
Virda  Byrd 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

7  C 
7 

Russellvllle 
Saint  Charles 
Saint  Francis 

Searcy 

6352 
6376 
6380 
6403 
6506 

Clay 

Fulton 

White 

1 

5 

35  18 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 
91  44 

360 
200 

668 
245 

5P 
8A 

5P 

5P 
8A 
7A 

U.S.   Forest  Service 
Fish  t  Wildlife  Serv 
William  S.  Buckley 
Jas.  B.  Caldwell 
Adam  C.  Helton 

2  3  5  6  7 
2  3  5 

3 

3 

2  3  5  7 

Cummins  Farm 
Daisy 
Damascus 
Danville 
Danville  3CS 

1768 
1814 
1829 
1834 
1835 

Lincoln 
Pike 

Faulkner 

Yell 

Yell 

1 

3 

1 
1 

34  08 

34  14 

35  22 
35  03 
35  04 

91  35 
93  45 

92  25 

93  24 
93  24 

176 
629 
705 
370 
310 

6P 

7A 

7A 
MID 

Cummins  Prison  Farm 
Ferna  Jones  Tedder 

J.    A.  Moudy 

Soil  Conserv.  Serv 

2  3  5 
3 
3 

C 

Sheridan  Tower 
Shirley  3  SE 
Siloam  Springs 
Smlthville 
Sparkman  4  E 

6566 
6586 

G698 
6768 

Grant 
Van  Buren 
Benton 
Lawrence 
Dallas 

7 
3 

34  27 

35  38 

36  11 
36  05 
33  55 

92  21 
92  17 
94  33 

91  18 

92  48 

290 
910 
1150 
450 
260 

6P 
7A 

6P 
7A 
7A 

Ark.   Forestry  Coram. 
Uaud  H.  Bradford 
John  Brown  Univ. 

Hrs.   Rachel  Butler 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

3 

Dardanelle 
De  Queen 
Dermott 
Des  Arc 
Devils  Knob 

1838 
1948 
1960 
1968 
1982 

Yell 
Sevier 
Chicot 
Prairie 

2 
7 
1 

35  13 
34  02 

33  31 

34  58 

35  43 

93  09 

94  21 
91  26 
91  30 
93  24 

330 
420 
140 
204 
2350 

6P 
5P 

7A 
5P 

7A 
7A 
8A 

7A 

Gretchen  Coodler 
0.   Tucker  Yasser 
L.   W.  Wilson 
C.  J.  Rlster 
Earnest  C.  Campbell 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

Stamps 

Star  City  2  3 
Steve 
Stuttgart 
Stuttgart  9  ESE 

6804 
6820 

6918 
6920 

Lafayette 

Lincoln 

Yell 

Arkansas 

4 

3 
1 

7 

33  22 

33  54 

34  53 
34  29 
34  28 

93  30 
91  51 
93  19 
91  32 
91  25 

270 
392 
682 
214 
196 

6P 
7A 

7A 
7A 

Hubert  Baker 
Ark.  Forestry  Coram 
r.  P.  Sims 
George  L.  Clark 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  6  7  C 

Eagle  Gap 

El  Dorado  CAA  AP 

Eureka  Springs 

2148 
2150 
2204 
2300 
2356 

Desha 

Scott 
Union 
Carroll 

2 
2 

3 
7 

33  53 

33  53 

34  43 
33  13 
36  24 

91  30 
94  19 

92  48 

93  44 

162 
165 

1150 
252 

1465 

7P 

MID 

6P 

7P 
MID 

7A 
MID 

7A 

Ben  Johnson 

Ark.  Pwr  L  Lgt  Co. 

Station  Inactive 

U.  3.  Civil  Aero  Adi 

Habel  F.  Spray 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

7  C 

Sublaco 
Taylor 

Texarkana  WB  Airport 
Waldron 

6928 
?038 
7048 

M88 

Logan 

Columbia 

Miller 

Scott 

4 
4 
1 
1 

35  16 
33  06 

33  27 
35  40 

34  54 

93  39 

93  27 

94  00 

93  05 

94  06 

500 

2087 
675 

SS 

HID 

6P 
5P 

7» 
HID 

5P 

New  Sublaco  Abbey 
Idella  0,  Norwood 
U.S.    Weather  Bureau 
U.S.  Forest  Service 
Nllllam  D.  Blvens 

2  3  5 
3 

2  3  5       7  C 
2  3  5 

2  3  5       7  C 

Evening  Shade 
Fayettevllle 
Fayettevtlle  CAA  AP 
Fayettevllle  Exp  3ta. 
Fllppln  CAA  AP 

2366 
244  2 
2443 
2444 
2528 

Sharp 

Washington 

Washington 

Marion 

1 

36  05 
36  05 
36  00 
36  06 
36  18 

91  37 
94  10 
94  10 
94  10 

92  36 

490 
1370 
1253 
1270 

7P 
MID 

5P 
MID 

7P 
HID 

5P 
HID 

Opha  Wolfe 
Charles  F.  Ford 
U.S.  Civil    Aero  Adm 
Univ.   of  Arkansas 
U.S.  Civil  Aero  Adjn 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

Walnut  Grove 
Walnut  Ridge  CAA  AP 
Warren 

West  Fork 

7524 
7530 

7694 

I ndependence 

Lawrence 

Bradley 

Washington 

7 
7 
3 
3 
7 

35  51 

36  08 

33  36 

34  38 

35  55 

91  21 
90  56 

92  04 

93  32 

94  11 

250 
272 
206 
610 
1340 

HID 
6P 

6P 
HID 

6P 

HID 

A     H.  Fast 

U.S.   Civil   Aero  Adm 

Charley  L.  Sharp 

Effle  D.  Little 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 
3 

C 

Fordyce  6  w 

Forrest  City 

Fort  Smith  WB  Airport 

Fort  Smith  Water  Plant 

2540 
2544 
2564 
2574 
2578 

Dallas 
Little  River 
St.  Francis 
Sebastian 
Crawford 

3 
5 
1 

33  49 
33  43 
35  01 
35  20 
35  39 

92  31 
94  24 
90  47 
94  22 

280 
■400 
261 
458 
793 

5P 

MID 

5P 

5P 
HID 
MID 
HID 

Arkansas  For.  Comm. 
Leslie  P.  Callens 
Thomas  A.  Hoore 
U.S.  Weather  Bureau 
R  .  J .  Schoeppe 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 
C 
7  C 

Wheeling 
White  Rock 
WhltecUffs 
Wilson 
Wing 

7744 
7772 
7612 
7912 
7950 

Fulton 

Franklin 

Sevier 

Hlssissippl 

Yell 

7 

4 

2 

36  19 
35  41 

33  48 
35  34 

34  57 

91  52 

93  57 

94  04 
90  02 
93  28 

680 
2285 
290 
237 
350 

SP 

MID 

7A 

HID 

Thomas  W.  Cone 
U.S.    Forest  Service 
L.  M.  Snead 

Miles  B.  Turner 

C 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Fountain  Hill 
FultoD 
Georgetown 
Gilbert 
Glen wood 

2598 
2670 
2760 
2794 
2842 

Ashley 
Hempstead 

Pike 

3 
4 

7 
3 

33  21 

33  37 
35  07 
35  59 

34  20 

91  50 
93  48 

91  26 

92  43 

93  33 

175 
260 
200 
595 
547 

6P 

6P 
BA 
7A 
7A 
7A 

Jethro  R.  Denson 
Ina  J.  Logan 
Bessie  E.  Akers 
C.  Ell  Jordan 
Hyrtle  I.  Price 

3 
3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Wynne 
Yellvllle 

8052 
8084 

Cross 
Harlon 

5 
7 

35  13 

36  13 

90  46 
92  41 

260 
760 

SS 

SS 

Wm.  H.  Courtney 
Jess  B.  Johnson 

2  3  5 
3 

Grannls 
Gravelly  2  ESE 
Gravette 

Green  Mountain 

2908 
2922 
2930 
2946 
2952 

Polk 

Yell 

Benton 

Carroll 

Stone 

4 
1 
1 
7 
7 

34  14 
34  52 
36  24 
36  20 
36  02 

94  20 

93  39 

94  28 
93  26 
92  12 

920 
1250 
1100 

SS 
S3 
7A 

7A 
7A 
3S 
7A 
7A 

George  T.  HcVay 
Willie  Pendergrass 
Elson  B.  Schmidt 
Obed  B.  Wilson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

10/31/5 

7 

Greenbrier 
Greenwood 
Gurdon  3  E 

Hardy 

2962 
2976 

3098 
3132 

Faulkner 

Clark 
Calhoun 

1 
1 

3 
3 
7 

35  14 

35  13 
33  54 
33  32 

36  19 

92  23 
94  15 

93  06 
92  28 
91  29 

518 
290 
202 
362 

8A 
7A 
7A 

HID 

Thomas  E.  Cantrell 
Dorothy  M.  Been 
Roy  S.  Robbs 
Soil  Cons.  Service 
Theresa  Donaldson 

3 
3 
.  3 
3 

C 

Harrison 

Heber  Springs  3  KE 
Heber  Springs  3  SW 
Hector 
Helena 

3164 
3228 
3230 
3235 
3242 

Cleburne 
Cleburne 
Pope 
PhllllpB 

7 
7 
7 
1 
2 

36  14 
35  32 
35  28 
35  28 
34  32 

93  07 

92  03 
92  58 
90  35 

1150 
525 

555 
200 

6P 
6P 

6P 
7A 
MID 

7A 

Bea  Gray  Beene 
Lester  B.  Logan 
Wayne  Stark 
Irene  B.  Tlrnko 
Charley  M.  Prlddell 

2  3  5 
3 

3 

2  3  5 

C 

Henderson  2  W 
Hope  3  NE 

Hot  Springs  1  NNE 

3258 

343t 
3442 
3466 

Hempstead 
Montgomery 
Sevier 

7 
4 

3 
4 

3 

36  22 

33  43 

34  22 

33  56 

34  31 

92  16 

93  33 

93  41 

94  22 
93  03 

580 
375 
700 

710 

8A 

5P 

7A 

7A 

5P 

Lucy  A.  Bentzien 
Cecil  H,  Bittle 
Lona  A.  Shields 
Elizabeth  W.  Friday 
Natl  Park  Service 

3 

2  3  5  6 
3 

2  3  5 

c 

7 

Huntsvllle 
Huttlg  Dam 

Jesslevllle 

355t 
3584 
3600 
3704 

Madison 

Little  River 

Newton 

Garland 

7 
3 
4 

36  05 
33  02 

33  35 
36  01 

34  42 

93  44 

92  05 

94  03 

93  11 

1453 

300 
857 
730 

HID 

8A 
8A 

Hay   Pearl  Markley 
Corps  of  Engineers 
W.  E.  McDowell 
Lottie  B.  Davis 
Lura  B.  Sykes 

3 
3 

c 
c 

Jonesboro 

Elngsland  3  SSE 
Lake  City 
Lamar  2  SW 

3734 
3S62 
3904 
3998 
4019 

Cra Ighead 

Cleveland 
Craighead 
1  Johnson 

1 

3 

5 

35  50 

34  36 
33  50 

35  49 
35  26 

90  42 
92  00 

92  16 
90  26 

93  25 

345 
230 

23C 
550 

6P 
7P 

7A 
7P 

HID 
7A 

HID 

Benedictine  Sisters 
R.   A.  Waller 
Claude  W.  Hunter 
Tressa  3t .  Clair 
Peach  Exp.  Station 

2  3  5 

2  3  5 

3 

7 

c 
c 

Langley 
Lead  Hill 

Lee  Creek  Guard  Sta. 
Leo  la 

ffLlttle  Rock  WB  Airport 

,  4060 
4106 
4116 
4134 
4248 

Pike 

Boone 
1  Crawford 
1  Grant 
j  Pulaski 

3 

34  19 
36  24 

34  10 
34  44 

93  51 
92  54 

94  19 
92  35 
92  14 

710 

261 
257 

7P 
MID 

7A 
7P 

7» 
HID 

Mabel  F.  Forrester 
F.  W,  Kellogg 

J.  R.  Rhodes 

U.S.  Weather  Bureau 

3 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

Little  Hock  Flit.   PJ . 
Lost  Corner 
Louaan  2  SE 

Madison 

{ 42501  Pulaski 
4324:  Pope 
4332!  Union 
4386; Newton 
452B  St .  Francis 

1 

5 

34  46 

35  34 
33  22 
35  46 
35  00 

92  19 
92  50 

92  46 

93  05 
90  43 

512 

130 
2007 
215 

HID 

7A 
6F 
8A 

L.  R.  Water  Works 
Catherine  Russell 
Flora  A.  Hamilton 
Lola  I .  Dollar 
Loren  R.  Jones 

3 
3 
3 
3 

t    DRAINAGE  CODE:     1.  Arkaasi 


3.  Ouachita 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  clinate  of  Arkansas  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI iutologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  nane ,  such  as  12  SSW .   Indicate  distance  In  niles  and  direction  froa  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Honthlj-  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  Biasing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movemeot  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  6S**P. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  locat  ion . 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  Is  measured  at  selected 
stations  when  two  or  more  Inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  In  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  In  Table  7.  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times 
in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  In  Tables  3.  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly  totals, 
-f        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•         Amount   Included   in   following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been 

adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V         Includes  total   for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  CI Ima tologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  NOVEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  slightly  below  seasonal  over  most  of  the  State.  Generous 
rains  during  three  brief  rainy  periods  replenished  wells,  stock  ponds,  and  soil 
moisture  supplies. 

Temperatures  were  near  seasonal  at  the  beginning  of  November.     They  remained 
near  seasonal  over  central  and  northwestern  sections  until  the  7th  but  rose  over 
the  southern  and  eastern  counties  to  the  upper  70' s  and  lower  80' s  on  the  3d  and 
4th  when  most  stations  in  the  south  and  east  registered  their  highest  maximum 
temperatures  for  the  month.     Cold  polar  air  covered  the  State  from  the  8th  to 
10th.     Early  morning  temperatures  on  the  8th  and  9th  were  near  or  slightly  below 
freezing  and  afternoon  maximums  were  mostly  in  the  50' s.     Temperatures  rose  on 
the  10th  and  a  mild  spell  lasted  from  the  11th  to  14th.     The  11th  and  14th  were 
especially  warm  and  afternoon  temperatures  were  generally  in  the  upper  70' s  and 
lower  80 's  on  those  days.     The  highest  temperature  for  the  month,   85  degrees, 
occurred  at  Fordyce  6  W  on  the  3d  and  at  Harrison  and  Lead  Hill  on  the  11th.  A 
cold  front  crossed  the  State  early  on  the  15th  dropping  the  temperatures  to 
below  seasonal.     The  only  mild  day  during  the  last  half  of  the  month  was  the 
20th  when  afternoon  temperatures  reached  the  middle  70 ' s .     The  afternoon  temper- 
atures on  most  other  days  were  in  the  50' s.     The  last  few  days  of  the  month  were 
especially  cool  and  most  stations  registered  their  lowest  temperatures  for  the 
month  on  the  29th.     Monthly  minimum  temperatures  ranged  from  10  degrees  at  Mount 
Magazine  on  the  29th  to  26  degrees  at  Texarkana  on  the  27th  and  29th.  Monthly 
mean  temperatures  ranged  from  44.0  degrees  at  Mount  Magazine  to  54.0  degrees  at 
Crossett  7  S.     Monthly  mean  temperatures  were  colder  than  the  long-term  means 
at  all  except  a  few  scattered  stations.     Temperature  departures  ranged  from  +1.4 
degrees  at  Marked  Tree  to  -4.9  degrees  at  Prescott. 

Heavy  thundershowers  accounted  for  most  of  the  rainfall  during  November.  The 
most  generous  amounts  fell  on  the  2d,  3d,  15th,  19th,  and  20th.  Precipitation 
of  little  importance  fell  on  a  few  other  dates.     Snow  flurries  fell  over  the 
northern  third  of  the  State  on  the  26th.     Flurries  also  occurred  at  a  few 
scattered  northern  stations  on  the  27th.     Precipitation  totals  ranged  from  2.10 
inches  at  Marshall  to  8.91  inches  at  Louann  2  SE .     Rainfall  over  most  counties 
was  between  three  and  five  inches.     A  few  large  scattered  areas  received  less 
than  three  inches,  and  three  areas,   in  the  general  vicinities  of  Black  Rock, 
Sheridan  Tower,  and  Louann  received  more  than  six  inches.     Monthly  totals  were 
near  the  long-term  means  at  most  stations.     Few  stations  received  less  than  60% 
of  the  long-term  means  and  few  exceeded  their  long-terra  means  by  more  than  20%. 
Snowfall  amounts  were  of  no  importance. 

Heavy  rains  during  the  first  few  days  of  November  stopped  the  cotton  picking 
and  combining  rice  and  soybeans  but  put  the  land  in  good  shape  for  seeding 
winter  grains,  bringing  up  earlier  seeded  grains,  and  replenishing  wells  and 
stock  ponds.     The  rains  improved  the  pastures.     Dry  weather  later  in  the  month 
was  ideal  for  field  work.     The  harvest  of  most  crops  was  completed.     Some  remnant 
cotton  still  was  in  the  fields  at  the  end  of  November.     Winter  truck  crops  pro- 
gressed and  spinach  and  other  winter  greens  were  being  harvested  by  the  latter 
part  of  the  month.     The  seeding  of  winter  grains  neared  completion  and  the 
earlier  planted  oats  provided  some  grazing.     The  cold  weather  late  in  the  month 
retarded  the  growth  of  clover  and  rye  grass.     Farm  activities  at  the  end  of 
November  centered  around  clearing  and  breaking  land,  butchering,  cutting  wood, 
and  hunting. 

Lucius  W.  Dye 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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22 

30 

406 

0 

0 

12 

0 

4.43 

1.35 

15 

0.0 

0 

62.4 

36.8 

49,6 

79 

4  + 

22 

30 

468 

0 

0 

15 

0 

4,60 

1,59 

3 

0.0 

0 

65.4 

39.4 

62.4 

1.1 

81 

3  + 

23 

30 

386 

0 

0 

1  1 

0 

3.53 

0.70 

1.30 

19 

0.0 

0 

64.6 

38.1 

51.3 

3.S 

80 

20 

20 

27+ 

412 

0 

0 

13 

0 

6.05 

1.27 

1.47 

19 

T 

0 

65.7 

39.7 

52.7 

0.7 

66 

3 

23 

27 

371 

0 

0 

10 

0 

4.16 

0.14 

1.81 

3 

0.0 

0 

64  (6 

40.6 

S2.6 

0.1 

ao 

3 

22 

30 

381 

0 

0 

10 

0 

2,55 

1  .99 

1  .03 

20 

T 

0 

Precipitation 


HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  FORK 

ASHDOWN 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

CONWAY 

OAROANELLE 

OE  QUEEN 

DEVILS  KNOB 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRANNIS 

GRAVETTE 

HARRISON 

HOPE   3  NE 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MENA 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARIS 

PERRYVILLE 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRING2 
SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

DELTA  DIVISION 

ARKAOELPHIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

BRINKLEY 

CAMDEN  1 

CORNING 

CROSSETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

OES  ARC 

DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE  6  W 
HELENA 


AM 
AM 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


hRKmNsaS 
NOVEMBER  1956 


Temperature 


Station 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Lorrg- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  ot  Days 

Total 

1  Departure  | 

from  Long- 

Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

Sleet 

No.  of  Dayi 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

[  or  Mora 

5  % 
ff>< 

ffi 

nm 

0  5 
oca 

63.  1 

39.7 

51.4 

-  0.5 

78 

4  + 

2  3 

24 

406 

0 

0 

10 

0 

2.75 

- 

0 

.61 

0.60 

20  + 

T 

0 

7 

3 

0 

63.6 

36.8 

50.2 

81 

14 

20 

30 

442 

0 

0 

12 

0 

5.44 

2.00 

3 

0.0 

0 

7 

4 

2 

68.  1 

38. 4M 

53. 3M 

-  1.7 

80 

4  + 

20 

27 

366 

0 

0 

0 

7.  13 

2 

.50 

3.01 

3 

0.0 

0 

5 

4 

2 

6<t.  7 

38.5 

51.6 

-  0.3 

81 

3 

20 

30 

408 

0 

0 

1  3 

0 

2.96 

- 

0 

.4  1 

1.42 

1  5 

T 

0 

6 

1 

1 

1.4 

2  1 

2  4  + 

44  4 

0 

0 

12 

0 

3.82 

0 

.26 

1.38 

2  I 

T 

0 

7 

3 

1 

67,  8M 

39.  IM 

53.  5M 

80 

3  + 

364 

0 

0 

1  1 

0 

3.51 

1.41 

19 

0.0 

0 

5 

3 

1 

61  .  6 

36.0 

48.8 

79 

4  + 

20 

24 

483 

0 

0 

13 

0 

3.36 

0 

.05 

1.25 

20 

T 

0 

5 

3 

1 

63.5 

40.9 

52.2 

-  1.1 

77 

14 

25 

27+ 

383 

0 

0 

9 

0 

5.38 

2 

.20 

3.03 

3 

0.0 

0 

7 

4 

2 

63.4 

38.1 

50.8 

79 

4  + 

23 

30 

431 

0 

0 

13 

0 

4.  86 

1.31 

2 

0.0 

0 

7 

5 

2 

62.  8M 

35.4 

49.  IM 

-  0.9 

82 

4 

19 

30 

475 

0 

0 

14 

0 

3.48 

0 

.09 

1.23 

20 

T 

0 

7 

2 

1 

55.2 

38  .  3 

51  .  8 

-2.4 

80 

3h 

22 

30 

401 

0 

0 

14 

0 

3.50 

0 

.65 

2  .00 

20 

0.0 

0 

3 

2 

2 

64.8 

33.2 

49.0 

-  4.9 

79 

6  + 

18 

30 

477 

0 

0 

16 

0 

2.65 

1 

.06 

1.20 

3 

0.0 

0 

4 

2 

I 

63.9 

38.4 

51.2 

81 

3  + 

22 

30 

427 

0 

0 

12 

0 

2.83 

0.88 

20 

0.0 

0 

5 

2 

0 

64.  5 

37.9 

51.2 

0.3 

80 

11 

2  1 

30 

415 

0 

0 

12 

0 

4.49 

0 

.19 

1  .50 

20 

0.0 

0 

6 

3 

2 

64.  7 

39.6 

tiZ.2 

-  0.2 

80 

14 

23 

30 

393 

0 

0 

10 

0 

3.  72 

0 

.37 

1.34 

3 

0.0 

0 

6 

3 

1 

61  .2 

36.1 

48.7 

-  2.2 

78 

1  5 

22 

27  + 

493 

0 

0 

13 

0 

3.33 

1 

.21 

1.02 

3 

0.0 

0 

6 

3 

1 

60.9 

36.1 

48.5 

79 

1  1 

22 

29 

492 

0 

0 

14 

0 

3.49 

1.39 

20 

T 

0 

4 

3 

2 

54.  7M 

39. 9M 

52. 3M 

-  1.6 

81 

4 

23 

27 

389 

0 

0 

0 

4.54 

0 

.48 

1.28 

19 

0.0 

0 

7 

4 

2 

63. 3M 

39.2 

51. 3M 

0.9 

79 

4 

21 

29 

413 

0 

0 

1  1 

0 

3.  18 

0 

.35 

1  .19 

16 

0.0 

0 

4 

3 

2 

63. OM 

37. 7M 

50. 4M 

-  0.8 

79 

3 

19 

24 

444 

0 

0 

0 

3.52 

0 

.28 

1.05 

3 

0.0 

0 

4 

4 

1 

50.8 

4.08 

T 

Precipitation 


JONESBORO 
KEO 

MAGNOLIA   3  N 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MONT ICELLO  3  S 
NEWPORT 
PARAGOULD 
PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  CAA  AP 
POCAHONTAS  1 
0PORTLAND 
PRESCOTT 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
WALNUT   RIDGE   CAA  AP 
WARREN 
WILSON 
WYNNE 

DIVISION 


DATA  RECEIVED   TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED   IN  DIVISION  MEANS 


3e6  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORR 
ALV 

AMI  TV   )  Ne 

ANTOINE 
APLIN   1  H 
ARKAOELPMIA 
ARKANSAS  CITY 
ASKOOWN 

ATHENS 
AUGOSTA 
BALD  KNOe 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVlLLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  I  SE 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

BENTONVlLLE 
BERRYVILLE   *  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

9LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY 
6LYTHEV1LLE 
BOONEVlLLE 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT   »  SW 

CAL ICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVlLLE 
CL  INTON 
COLD  SPRINGS 
CONWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CHOSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
OAROANELLE 

DE  QUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  ExP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 
FORDYCE   b  H 

FORT   SMITH  MB  AP  fi 
FT    SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOO 
GRANN IS 

GRAVELLY  2  ESE 
6RAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  £ 

HAMPTON 

HARRISON 

HE9ER   SPRINGS   3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
MOPE   3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 
HUTTIG  DAM 
INDEX 
JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP  I 
LITTLE  ROCK   FILTER  PL 
LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARUNNA  2  S 
NARKED  TREE 
MARSHALL 
MAflVELL 


Day  ol  moDth 


1 

1  1 

r 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

'  1 

8  1  9 

10  I  11  1  12 

13  I  14  I  15 

1           1  ' 

16     17  1  18 

)9  20 

21 

22  23 

24 

25  26 

27 

28     2'J  JO 

31 

.92 

.48 

1.79 

.10 

.27 

.6t 

.21 

U21 

•  19 

.53 

•  43 

•  13 

1.06 

.66 

.01 

.02 

.35 

•  23 

K15 

T 

.15 

•  55 

.40  .45 

.20 

.«) 

.86 

•  22 

T 

.19 

T 

•  16 

•  16 

.94 

.44 

.2* 

1.50 

.32 

.04 

•  09 

•  61 

1.73 

.05 

.77 

.90 

.33 

•  32 

1.22 

.87 

1.16 

T 

.22 

.44 

.46 

.60 

.5$ 

1.70 

.38 

•  12 

1.36 

.20 

.39 

•  SO 

T 

•  52 

2.23 

•  26 

.81 

1.40 

.62 

1^00 

.12 

•  04 

;o4 

•47  .11 

T 

.70 

1.43 

uoo 

.10 

.24 

•  04 

.26 

■  •18 

•  46 

.  89 

1 .26 

.43 

.98 

.04 

1.26 

I 

.30 

.04 

.80 

.54  .40 

.72 

1.13 

.  16 

•  4S 

1.31 

•  64 

■  71 

1.66 

•  16 

T 

.22 

•  12 

1.12 

•  44 

T 

.}9 

1.23 

•  24 

•  06 

1.00 

.41  .86 

.67 

.02 

.90 

.37 

.76 

.07 

T 

T 

.61 

1.48 

.72 

T 

.*4 

.32 

.24 

.27 

•  16 

1.03 

.43 

.47 

1.61 

.22 

•  79 

•  86 

.69 

.80 

.50 

.31 

.63 

•  29 

2^25 

•  05 

.23 

.47 

.79 

.21 

.02 

•  71 

2^17 

•  86 

,iO 

1.03 

1.33 

.09 

.40 

U21 

.24 

.M 

•  07 

.37 

.63 

•OS  ^96 

.35 

T 

.21 

U49 

.02 

.91 

.34 

•  49 

U32 

•  64 

T 

.82 

U98 

T 

.44 

.33 

.42 

•  87 

•  18 

.58 

3^45 

•  39 

•  74 

.89 

.01 

.21 

•  47 

•  68 

U08 

•  54 

.61 

.62 

1.36 

.24 

.02 

.02 

•  33 

•  04 

•  79 

•  19 

.99 

1.66 

.42 

.14 

T 

.21 

U53 

•  03 

.70 

1.28 

.01 

.61 

.02 

•  56 

.64 

I.IS 

•  41 

.66 

T 

1.48 

T 

.60 

T 

•  70 

1.02  .43 

.53 

.59 

.03 

.80 

1.20 

.64 

•  10 

•  30 

1.40 

1.12 

I 

.73 

•  34 

1^21 

.74 

1.44 

.60 

.24 

1.80 

.06 

•  10 

.05 

1^20 

•63  ^52 

.17 

T 

.38 

.04 

.27 

T 

T 

.09 

.84 

.65 

T 

^ 

.96 

3.30 

.03 

1.25 

U08 

.16 

.85 

.29 

.89 

.21 

2.50 

.10 

T 

T 

•  67 

.42 

1.09 

.35 

.15 

.05 

•  14 

.55 

2.46 

.13 

1.22 

.28 

•  06 

•  61 

.41 

1.30 

.36 

•  88 

.54 

.34 

.63 

.07 

.02 

•  44 

•09  ^76 

.13 

.95 

.06 

.03 

.36 

1^37 

.36 

T 

.57 

.60 

1.35 

.10 

•  12 

.46 

.25 

•  85 

.86 

.60 

.  16 

1.12 

.02 

.36 

.03 

•  40 

•50  ^60 

•  21 

.26 

•  25 

•  45 

•  22 

•  62 

U40 

•  42 

.75 

2^56 

.11 

.01 

•  93 

•  14 

.  77 

.09 

.11 

.02 

.07 

.48 

•  53 

2^60  •85 

.02 

.  15 

2.10 

.22 

•  99 

U84 

.43 

.60 

.56 

.05 

.61 

•  •36 

U08  .18 

.65 

1.47 

.35 

.35 

•  05 

1.30 

.  13 

.65 

•  •05 

.  12 

T 

.68 

1.20 

.70 

T 

.69 

•  90 

.25 

.04 

•  40 

.85 

.26 

.42 

•  78 

.08 

.42 

•  43 

1.3S 

.33 

.90 

•  65 

.  12 

.  75 

.20 

.98 

.20 

.80 

1^04 

.91 

.31 

.37 

2.01 

.16 

.50 

1.59 

T 

I 

.09 

T 

.36 

•  30 

1.52 

•  64 

T 

.13 

.82 

.75 

.29 

.13 

.62 

•  12 

1.12 

1.28 

.53 

.64 

.13 

.06 

.03 

•  67 

1.30  .30 

•  40 

.05 

1.37 

1.00 

1.04 

.43 

T 

•  58 

1.47  .15 

•  01 

.64 

T 

.31 

1.02 

.04 

T 

T  ^47 

r  .91 

•  89 

T 

.67 

.80 

T  .35 

l.ll 

•  41 

.74 

.77 

•  01 

.96 

.06 

t  ^78 

.01  1.16 

7 

T 

.87 

.62 

•  37 

.70 

•  08 

T  .50 

.18  1.42 

7 

•  76 

•  67 

•  01 

.87 

•  0  7 

T  .94 

.01  1.20 

•  01 

I 

.50 

T 

.12 

-  .26 

T 

•  10 

T 

.08  .58 

•  03  U33 

T  T 

.15 

1.81 

•  36 

.22 

T 

1.00 

•67  ^04 

•  03 

.53 

.16 

.59 

1.51 

T 

T 

T  .65 

•S3  .89 

•  45 

.35 

2.01 

.07 

.42 

.12  1.4S 

•  62 

1.50 

.06 

T 

.32 

.06 

•  29 

1.40 

T 

•  70 

1.53 

.  1 1 

•  27 

.49 

•  45 

.06 

.  14 

•  03 

•  32 

.43 

.47 

.56 

T  .02 

•  98 

U38 

1.52 

.24 

•  OS 

1.56 

.20 

•  26 

1.07 

1.43 

.76 

•  28 

.86 

.44 

.02 

•  03 

T 

•  12 

.63 

.18 

.99 

•  32 

T 

1.30 

.10 

•03  ^63 

.03  1.58 

.83 

T 

t 

.46 

.36 

.95 

•  12 

.66 

.64 

•  18 

.66 

•  36 

•  35 

.66 

.15 

.17 

.34 

2.86 

.46 

.50 

•  01 

1.87 

.03 

.29 

.44 

•  11 

1.27 

3.20 

3.62 
5.05 
4.55 
2.67 
3.50 

2.75 


2.28 
.30 
1.26 


2.05 
1.27 
1.09 
U54 

1.03 

.60  1.13 
1.01 


I 
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1 


Table  3— Continued 


ARKANSAS- 
NOVEMBER  1956 


Station 

Total 

Day  oi  month 

 r 

1 

 [" 

2 

3 

1 

4 

1 

5 

6 

7  1   8  1  9 

I  I 

10      11  12 

I  I 

16  1  17  1  18 

19 

20  1 

21 

22  1  23 

24 

25 

26  1  27 

MELBOURNE 

2.78 

T 

.53 

.38 

.05  T 

.19 

1.30 

.52 

HENA 

4.91 

.01 

,65 

2.45 

.13 

.08 

T 

T 

U06 

.34 

MONTICELLO  3  S 

3.51 

•  65 

•  31 

.0  7 

.21 

*  f  0 

1.41 

MOROBAY  L  AND  D  NO  8 

7,  19 

2.41 

.42 

.18 

*  « 

*  74 

.11 

MORRILTON 

1.17 

.11 

.06 

•  32 

• 

•  58 

MOUNT  IDA 

1.30 

.28 

.04 

.  10 

.  17 

.20 

.85 

.60 

MOUNT  MAGAZINE 

3.  10 

.30 

.90 

.15 

UIO 

.65 

MOUNTAIN  HOME 

3.77 

.42 

^ 

.68 

1.64 

•  36 

01 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

4.  19 

.02 

.38 

.08 

.81 

64 

■  54 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

2.33 

*  irt 

*  36 

1 120 

MULBERRY  6  NNE 

4.67 

.41 

1.64 

.11 

.61 

.75 

.25 

NARROWS  DAM 

4.22 

1.71 

.15 

.02 

.25 

.08 

.26 

1.65 

.  10 

111 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5.31 

1  .  72 

1.40 

.08 

.12 

.  12 

I20 

NATHAN  It  WNW 

3.83 

1.43 

NEWHOPE   3  E 

3.68 

.60 

NEWPORT 

.55 

.37 

N[MROO  DAM 

2.39 

1  .00 

.04 

.15 

.28 

ODELL 

3.B3 

.03 

.42 

1  .  80 

•  1  4 

.01 

•  90 

• 

2.93 

•  62 

.  60 

.65 

OKAY 

2.77 

.61 

1.05 

.17 

.10 

.03 

•  03 

• 

.0 

OSCEOLA 

3.25 

.34 

.45 

.47 

.49 

1.50 

OWENSVILLE 

4.  15 

1.50 

.10 

.65 

.26 

.28 

1.10 

.26 

OZARK 

3.22 

.53 

1.31 

.19 

.04 

•  1 1 

.03 

* 

OZONE 

4.86 

1  .08 

1.02 

PARAGOULO 

.30 

.53 

.49 

.07 

1  .25 

•  72 

PARIS 

4,03 

.42 

.32 

1.19 

.05 

.03 

.46 

.03 

1.05 

.46 

PARKIN  2  W 

3.34 

.57 

.12 

.  18 

.48 

1.06 

.93 

PARKS 

3.46 

PERR VV 1 LLE 

3.12 

.41 

.89 

.05 

*  36 

*\n 

PINE  BLUFF 

6.36 

3.03 

•  1 

. 

.02 

.56 

.30 

1.28 

.30 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

4.86 

1.31 

.95 

.16 

.12 

.02 

T  .61 

1.12 

.51 

.04 

PINE  RIDGE 

3.79 

1.10 

.91 

.06 

.07 

.02  .25 

.24 

.83 

.31 

POCAHONTAS  1 

3.48 

•  14 

* 

.31 

1.23 

.  39 

• 

PORTLAND 

3  .  50 

35 

' 

^  flfl 

PRESCOTT 

.03 

RATCLIFF 

2.54 

.52 

.74 

.20 

T 

.39 

.25 

T 

.44 

RISON 

5.25 

2.37 

.06 

.49 

.03 

.44 

.36 

1.02 

.46 

ROGERS 

4.61 

.02 

•  63 

.  76 

.05 

*  I? 

*  I  J 

2*51 

RUSSELL V 1 LL  E 

2.96 

.  30 

.46 

.07 

.  10 

*Io 

•  2  1 

*  zz 

*  1 1 

SAINT  CHARLES 

.32 

.  3  1 

•  69 

.  49 

•  88 

.14 

SAINT  FRANCIS 

2.  18 

.04 

.05 

.23 

.20 

.21 

UIO 

.35 

SALEM 

2.50 

.40 

.  39 

.63 

1.08 

SEARCY 

4.49 

1.53 

.03 

*  0^ 

•  29 

I  .  60 

.16 

SHERIDAN  TOWER 

6.53 

.04 

.04 

.99 

.  86 

SHIRLEY   3  SE 

2.67 

.61 

.05 

.20 

.05 

.0 

. 

SILOAM  SPRINGS 

4.  82 

T. 

.40 

1.06 

.22 

1.17 

1.18 

.79 

SPARKMAN  4  E 

5.  10 

.40 

1.40 

1.20 

.30 

.40 

.49 

.49 

.42 

STAMPS 

5.04 

*?7 

1.35 

ST  AR  CITY  2  S 

5.40 

20 

1 '90 

.53 

*41 

STEVE 

2.69 

1.10 

* 

.61 

• 

STUTTGART 

3.  72 

U34 

.17 

.07 

.50 

.38 

.84 

.42 

STUTTGART  9  ESE 

3.33 

1  .02 

.35 

.04 

.62 

.36 

.53 

.41 

SUBIACO 

3.23 

04 

7.80 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

2.22 

.25 

.19 

.22  .09 

.  90 

TURNPIKE 

2.74 

.45 

.  10 

.07 

T 

.20 

.13 

1.00 

.79 

WALDRON 

6.08 

.35 

; 

2.70 

T 

T  .60 

T 

.89 

1.34 

WALNUT  GROVE 

4.49 

1.77 

T 

.  37 

.46 

.03 

1.10 

.  77 

T 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

3.49 

WARREN 

.30 

1.22 

.07 

.11 

.87 

1.28 

.54 

.26 

WASHITA 

3.  15 

1.  10 

1.20 

.  10 

T 

.75 

WHITE  ROCK 

4.98 

.60 

1.50 

.11 

.08 

.55 

.93 

1.21 

WHITECLIFFS 

3.87 

T 

.60 

1.35 

.22 

.07 

T  .20 

T 

1.23 

WILSON 

3.18 

.25 

1.19 

.60 

1.14 

WYNNE 

3.52 

1.05 

.09 

.57 

T 

.93 

.88 

YELLVILLE 

2.42 

.33 

.09 

.  10 

.  10 

.67 

.55 

.56 

T 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1956 


Slalion 

Day 

Ol  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

ALUM  fori; 

MAX 
MIN 

71 
»2 

67 
46 

61 
54 

75 
56 

73 

59 

69 
49 

72 
43 

67 
40 

59 
26 

70 
34 

78 
36 

75 
48 

73 
38 

75 
57 

73 
61 

64 

31 

59 
26 

62 
27 

55 

37 

71 
48 

70 
32 

48 

31 

60 
30 

58 

28 

98    49  92 

39     33  22 

59 
34 

90 

22 

58 

22 

61.9 
37.9 

ARKADELPHl* 

MAX 
HIN 

72 
»l 

67 
46 

67 
55 

68 

57 

69 

59 

69 

52 

73 
42 

62 
43 

60 
26 

69 
39 

82 
39 

74 
41 

70 
38 

73 
60 

70 
63 

53 
31 

55 
24 

64 
26 

58 

34 

78 
51 

74 

38 

62 
33 

64 

27 

57 
30 

61     92  90 
37     37  21 

97 
26 

61 
26 

56 

21 

64.2 
98.8 

ASHDOHN 

MAX 
MIN 

73 
38 

64 
48 

63 
52 

72 
60 

74 
58 

74 

52 

73 
40 

65 
44 

57 
24 

73 
28 

76 
35 

76 
37 

78 
40 

79 
63 

76 
64 

54 

28 

68 

20 

64 

23 

68 

36 

78 
53 

76 
36 

63 
31 

62 
25 

59 
26 

63     95  53 

37     30  19 

96 
28 

63 
2> 

60 
19 

65.8 
36.9 

BALD  KNOB 

HAX 

MIN 

70 
♦  0 

69 
38 

76 
57 

74 
56 

68 

55 

71 
55 

72 
38 

66 
38 

54 
24 

67 
30 

77 
37 

72 
42 

71 
33 

76 
59 

73 
56 

55 
28 

65 

23 

59 
24 

54 

29 

71 
49 

71 
36 

45 

26 

60 
25 

53 
26 

54     48  49 

30     34  21 

94 
24 

49 

22 

54 

18 

62.9 
35.  7 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

72 
38 

75 
35 

70 
36 

61 
45 

72 
49 

78 
44 

70 
33 

72 
33 

45 

17 

60 
18 

73 

30 

80 
44 

69 
27 

72 
29 

74 
66 

65 

23 

51 

14 

67 
15 

61 
29 

57 
28 

69 

30 

69 

22 

45 

20 

58 
25 

47     55  45 
23     26  16 

92 
16 

69 
12 

41 
14 

62.3 
28.2 

BATESVILLE   L   ANO  0   NO  1 

MAX 
HIN 

75 
*1 

71 
40 

67 
56 

76 
51 

74 

52 

70 
53 

70 
36 

64 

37 

57 
22 

71 
29 

79 
41 

78 
44 

71 
29 

75 
52 

73 
49 

49 

32 

57 
19 

61 
25 

58 

30 

71 
51 

69 

37 

48 

29 

68 
24 

52 
23 

51     47  51 
31     35  19 

94 

36 

60 
22 

57 
18 

63.5 
39.4 

BENTON 

MAX 
HIN 

72 
38 

66 

39 

62 
5* 

78 
56 

69 
55 

70 
50 

72 
38 

57 
36 

57 
20 

70 
28 

78 
36 

71 
38 

73 
32 

78 
60 

78 
46 

51 

27 

67 
21 

63 
22 

55 
31 

74 
53 

71 
34 

51 
28 

57 
26 

62 
24 

69  SO 
28  33 

50 
20 

59 
26 

48 

24 

60 
20 

63.9 
34.7 

BENTONVILLE 

HAX 
HIN 

71 
AO 

62 
44 

56 
45 

72 
46 

61 
46 

60 
41 

59 

32 

47 
28 

55 
18 

69 
33 

74 
41 

61 
35 

72 
34 

72 
60 

68 
34 

45 

22 

56 

21 

61 

27 

58 

36 

66 

39 

45 

27 

38 
23 

49 

31 

57 
26 

49  35 
34  24 

50 

20 

41 

29 

35 
15 

55 
23 

96.6 
32.4 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
HIN 

69 
A* 

72 
43 

63 
45 

67 
54 

76 
58 

69 

52 

72 
42 

74 
45 

62 
24 

68 
28 

72 
12 

77 
38 

71 
36 

76 
40 

77 
62 

67 
34 

64 

26 

68 

25 

61 
34 

64 

40 

75 

35 

93 
34 

42 

25 

62 
26 

61  57 
30  36 

42 

22 

64 

23 

57 
26 

43 

19 

63.9 
39.9 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

7» 
A6 

77 
46 

80 
55 

78 

S3 

75 
59 

69 

57 

70 
43 

60 
36 

53 
26 

66 

33 

79 
45 

68 

50 

71 
35 

76 
66 

71 
62 

54 

31 

63 
25 

61 
30 

65 
36 

68 
50 

69 
38 

53 
26 

55 

27 

43 

19 

S3     44  46 

34     32  23 

52 
32 

46 

22 

52 
23 

62.  7 
38.0 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

76 
41 

61 

51 

60 
52 

71 
55 

69 
52 

70 
45 

71 
38 

62 

37 

59 
22 

73 
29 

83 
36 

72 
40 

79 
43 

75 
68 

72 
43 

53 

26 

60 
20 

67 
29 

56 

39 

78 
45 

52 
31 

47 

30 

60 
26 

61 
29 

56     46  56 

32     32  19 

63 
26 

44 

20 

58 

18 

63.3 
39.4 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

72 
39 

74 
40 

79 
57 

78 
53 

70 
55 

71 
43 

66 

39 

54 

24 

68 

30 

76 
43 

73 
33 

78 
55 

73 
57 

60 
29 

56 

23 

63 
23 

61 

30 

72 
48 

72 
37 

47 
26 

61 
26 

61 

22 

55     48  47 

32     33  21 

57 
27 

50 
22 

54 
18 

64.  1 
39.  1 

CAMDEN  1 

MAX 

MIN 

67 
AO 

74 

40 

56 

82 
57 

67 

57 

73 
45 

74 
45 

55 
27 

58 

27 

73 
37 

77 
37 

75 
39 

79 

81 
62 

73 

33 

53 
26 

59 

26 

65 

65 

81 
42 

57 
36 

53 
29 

67 
29 

60     64  43 

30     37  22 

53 
22 

61 
28 

44 

23 

65.6 
36.6 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

64 
*1 

76 
46 

62 
52 

62 
55 

68 

51 

58 
45 

69 

38 

69 
38 

47 

23 

59 
30 

73 
35 

81 
40 

73 
37 

79 
60 

77 
63 

65 

27 

63 

20 

59 

23 

66 
31 

58 
46 

76 
31 

62 
31 

46 

24 

59 
29 

60     55  41 
32     34  19 

56 
23 

62 
19 

38 
18 

61.4 
34.7 

CLARKSVILLE 

MAX 
HIN 

72 
*1 

60 
51 

60 
51 

72 
55 

70 
54 

67 
45 

71 

38 

62 
38 

56 
22 

68 
29 

80 
34 

73 
42 

76 
39 

73 
68 

72 
43 

52 
26 

66 

22 

62 
28 

55 

39 

76 
49 

52 
31 

47 

27 

60 
24 

68 
28 

65    45  51 
34     33  20 

65 
24 

45 

19 

55 
19 

61.8 
36.4 

CONWAY 

MAX 
MIN 

72 
40 

67 
43 

61 
56 

76 

55 

71 
58 

70 
50 

72 
41 

63 
40 

57 
24 

72 
30 

80 
35 

73 
46 

74 

36 

78 
60 

75 
52 

53 
30 

57 

23 

63 
27 

56 
36 

74 
48 

72 
34 

48 

30 

62 

25 

57 
25 

58    49  62 
36     36  20 

55 

27 

50 

20 

52 
18 

64.0 
36.7 

CORNING 

HAX 
HIN 

74 

45 

74 
44 

75 
55 

77 
51 

79 
56 

70 
52 

71 

39 

58 

37 

56 

23 

68 

33 

78 
43 

68 
46 

70 
29 

76 
54 

71 
46 

49 

30 

53 

23 

59 

2  7 

62 
32 

67 
51 

68 
37 

44 
25 

55 
27 

46 

18 

61     43  47 
34     30  21 

54 

32 

48 

23 

50 
21 

62.0 
36.1 

CROSSETT  7  s 

MAX 
MIN 

73 
36 

81 
44 

78 
65 

81 

57 

75 
58 

75 
60 

72 

57 

67 
44 

54 

25 

70 
26 

76 
38 

76 
41 

77 
43 

80 
58 

77 
60 

60 
37 

57 
26 

66 

26 

60 
38 

77 
67 

75 
42 

53 
28 

70 
26 

65 
28 

66     58  51 
33     38  21 

63 
27 

56 
31 

58 
19 

68.2 
39.7 

CUMMINS  FARM 

MAX 
HIN 

70 
40 

77 
41 

74 

57 

74 
55 

74 

57 

70 
55 

72 
45 

63 
40 

54 

24 

69 

31 

77 
42 

72 
40 

76 
37 

79 
55 

73 
53 

53 
32 

55 
26 

61 
27 

54 

38 

76 
49 

73 
38 

49 

28 

67 
29 

63 
25 

58     SO  50 
37    35  23 

59 
26 

52 
26 

51 
22 

64. e 
37.8 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

73 
44 

65 
47 

63 
53 

75 
56 

75 
61 

66 

49 

71 
40 

61 
38 

57 
24 

69 

30 

83 

37 

76 
45 

76 
40 

77 
60 

72 
46 

61 

30 

57 

23 

65 
28 

50 
35 

77 
33 

61 
33 

49 

30 

51 
26 

60 
30 

57     49  53 

36     35  22 

54 

28 

47 

22 

57 
20 

62.9 
36.7 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

74 
38 

64 

48 

66 

51 

72 
57 

65 
58 

74 
46 

75 
37 

60 
40 

59 
21 

72 
26 

79 
32 

78 
35 

79 
40 

79 
60 

72 
65 

24 

63 
31 

77 
60 

62 
33 

55 

31 

66 
24 

61 
26 

61     SO  55 
28     32  19 

59 
23 

45 
19 

62 
19 

65.7 
36.  1 

DES  ARC 

HAX 
HIN 

68 
44 

75 
43 

70 
48 

79 
56 

79 
59 

68 

55 

71 
42 

72 
42 

49 
25 

54 

30 

67 
39 

71 
31 

73 
43 

73 
44 

78 
60 

67 

29 

52 

25 

56 

28 

62 

31 

60 
43 

72 
38 

51 

29 

42 

31 

64 

29 

50     57  46 
28     37  24 

49 

27 

55 
23 

41 

22 

62.4 
36.8 

DEVILS  KNOB 

HAX 
MIN 

65 
48 

59 
49 

55 
42 

63 
47 

61 

55 

65 
41 

67 
50 

55 
30 

54 

25 

68 
43 

74 
51 

66 
47 

66 
42 

63 
56 

62 
35 

46 

21 

54 

31 

54 

35 

52 
43 

62 
46 

54 

24 

42 
20 

53 
29 

62 
26 

48     36  48 
36     24  21 

49 

33 

38 
12 

66 

23 

56.2 
36.2 

DUMAS  1 

MAX 
MIN 

72 
42 

80 
44 

81 
57 

SO 
56 

73 
59 

70 
58 

72 
48 

57 
40 

55 
26 

72 
31 

78 
44 

74 

43 

75 
39 

81 
57 

71 
55 

65 
33 

67 

27 

60 
29 

59 

39 

75 
53 

70 
41 

49 

28 

68 

29 

63 
25 

56    47  62 
36     39  24 

63 
30 

49 

27 

59 

23 

66.4 
39.4 

EL  DORADO  CAA  AP 

MAX 
HIN 

73 
40 

74 
46 

73 
60 

79 
59 

70 
61 

72 
55 

72 
48 

56 
35 

56 
26 

70 
31 

75 
45 

76 
42 

77 
43 

79 
60 

72 
44 

50 
32 

57 
27 

64 

26 

63 
41 

SO 
49 

54 
41 

51 
28 

66 
27 

66 
27 

62     45  51 
38     24  20 

62 
26 

44 

22 

58 

20 

64.5 
38.  1 

EUREKA  SPRINGS 

HAX 
MIN 

72 
45 

64 

46 

59 
48 

67 
47 

67 
50 

65 
45 

61 

37 

51 
32 

66 

22 

72 
41 

78 
54 

69 
43 

72 
42 

70 
62 

67 
36 

47 
22 

66 
26 

62 
31 

58 
42 

61 
44 

47 

27 

41 

21 

60 
29 

56 
25 

51     39  52 
38    2  7  20 

45 
32 

39 
18 

55 
26 

56.3 
35.9 

FAYETTEVILLE 

MAX 

MIN 

70 
40 

63 

52 

57 
48 

67 
48 

64 
49 

63 
44 

61 
34 

49 

30 

55 
21 

69 
41 

75 
52 

64 
46 

73 
38 

70 
62 

67 
34 

46 

23 

55 
22 

62 
24 

59 
45 

66 
38 

46 

26 

41 

23 

51 
31 

66 
28 

49     37  51 
36     26  19 

45 

31 

36 
15 

54 

26 

57.4 
35.0 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
36 

64 
54 

57 
49 

68 

50 

65 
48 

63 
44 

61 

33 

44 

23 

56 

19 

71 
37 

76 
50 

65 
34 

73 
32 

70 
63 

68 

30 

45 

20 

55 
18 

61 
22 

60 
35 

67 
30 

47 

27 

41 
24 

62 
26 

57 
24 

51     33  62 
32     18  16 

45 

22 

36 
14 

54 

21 

57.6 
31.7 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 
37 

63 
48 

68 
48 

68 
47 

66 
47 

62 
41 

60 

35 

54 

30 

54 
19 

69 
39 

74 
49 

66 
41 

72 
36 

70 
61 

67 
35 

45 
21 

64 
22 

69 
30 

58 

40 

66 

39 

46 

25 

41 
22 

50 
29 

55 
25 

66    40  50 
37     26  17 

46 

29 

40 
11 

53 
24 

57.8 
31.  7 

FLIPPIN   CAA  AP 

MAX 
HIN 

74 
47 

63 
42 

58 
50 

75 
51 

70 
57 

66 
41 

66 

35 

47 
24 

62 

20 

74 

29 

84 
47 

65 
36 

74 

30 

75 
62 

69 
34 

48 

23 

69 
18 

63 
23 

60 
31 

71 
41 

48 

29 

42 

25 

55 
26 

69 
23 

59    41  94 

36    24  19 

51 
27 

40 

20 

66 

19 

60.8 
33.0 

FORDYCE   6  W 

HAX 
HIN 

73 
44 

70 
49 

85 
56 

80 
56 

67 
59 

70 
57 

72 
45 

64 
42 

55 
24 

70 
34 

76 
47 

74 
46 

76 
42 

77 
52 

73 
44 

57 
31 

56 
28 

63 
35 

57 
42 

77 
55 

75 
39 

50 
30 

63 
32 

55 
30 

62     93  50 
39     38  23 

57 

27 

57 
26 

66 
24 

65.  7 
39.7 

FORT   SMITH  HB  AP 

HAX 
HIN 

75 
43 

60 
51 

61 

51 

67 

52 

57 
51 

67 
45 

68 
42 

50 
29 

57 
28 

70 
33 

80 
39 

72 
43 

77 
43 

76 
57 

70 
33 

52 

27 

58 

23 

67 
29 

62 
40 

75 

37 

52 
32 

47 

29 

68 

27 

99 
3* 

99     40  54 

37     25  22 

51 
27 

38 

20 

66 
21 

60.7 
35.7 

FT  SMITH  MATER  PLANT 

MAX 
MIN 

71 
40 

68 
48 

61 
52 

68 
52 

67 
52 

69 
40 

70 
35 

62 
33 

61 
21 

68 
28 

75 
33 

76 
39 

76 
37 

74 
66 

71 
43 

51 

23 

56 

21 

62 
21 

60 

30 

71 
49 

51 

27 

49 

26 

59 

23 

98 
29 

51     49  49 

30     30  17 

50 
22 

45 
15 

57 
16 

61.6 
31.3 

GILBERT 

MAX 
MIN 

74 
41 

67 
37 

67 
52 

77 
51 

71 
56 

68 
44 

71 
35 

60 
37 

65 
16 

77 
26 

83 

32 

75 
35 

74 

27 

74 

62 

72 
42 

61 

22 

62 
15 

62 
20 

62 
28 

74 

62 

66 

33 

45 

26 

56 

21 

62 
23 

96    44  57 

38     32  15 

52 
26 

44 

19 

61 
IS 

64.3 
32.6 

GRANNIS 

HAX 
MIN 

72 
42 

65 
48 

66 
47 

66 

65 

66 
48 

41 

64 
41 

62 

23 

67 
34 

76 
40 

73 
41 

74 
42 

76 
61 

74 
46 

24 

62 
23 

68 

27 

69 

58 
26 

28 

65 
28 

60 

31 

99     90  52 
36     33  22 

57 
27 

18 

57 
19 

64.9 
34.5 

GRAVETTE 

MAX 
HIN 

73 
A2 

60 
46 

58 
44 

65 
47 

66 
46 

62 
44 

60 
32 

49 

29 

56 
16 

71 
37 

75 
40 

64 
44 

76 
37 

73 
61 

68 
33 

48 

18 

68 

20 

62 
29 

58 

37 

65 

37 

47 

26 

40 

22 

60 
28 

57 
25 

49     38  52 
36    22  15 

48 

30 

37 
12 

55 

20 

68.0 
32.5 

HARRISON 

MAX 
MIN 

13 
40 

59 
42 

58 
44 

71 
42 

67 
52 

65 
42 

65 
29 

55 
30 

59 
16 

74 
34 

85 
41 

75 
41 

73 
31 

71 
69 

65 
34 

48 

22 

58 

16 

61 

22 

57 
28 

69 
38 

52 

27 

42 

20 

S3 
26 

59 

22 

54     36  56 
35    25  16 

50 
33 

40 
16 

66 
16 

60.2 
31.3 

HELENA 

HAX 
HIN 

71 
45 

78 
46 

60 
60 

78 

55 

74 

58 

72 
61 

71 
53 

68 
41 

53 
26 

69 

37 

77 
48 

70 
60 

72 
38 

78 
55 

75 
59 

59 
34 

53 
31 

61 
28 

59 
40 

70 

65 
40 

50 
30 

58 

29 

97 
25 

56     S3  47 

35     36  25 

57 
3  I 

54 
28 

53 
22 

64.6 
40.5 

HOPE   3  NE 

MAX 
MIN 

69 
40 

74 
41 

64 

50 

66 
54 

80 
60 

65 

52 

72 
45 

73 
44 

54 

25 

57 
26 

74 
34 

77 
40 

74 
43 

77 
44 

60 
62 

75 
30 

53 

26 

61 

25 

65 

30 

68 
43 

78 
38 

66 

35 

63 

29 

63 

30 

62     62  45 

36     36  22 

53 

22 

56 

25 

42 

20 

64.9 
36.9 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1956 


Day 

Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

73 
46 

63 
51 

62 
54 

77 
59 

70 
61 

73 
51 

75 
46 

66 
41 

58 
27 

71 
40 

77 

70 
54 

76 
46 

75 
61 

73 
46 

54 

30 

59 
29 

61 
26 

56 
38 

72 
51 

70 
33 

50 
33 

65 
27 

60 
33 

58 
36 

50 
35 

52 
26 

65 
29 

49 
24 

30 

40!l 

75 
47 

75 
47 

76 
58 

78 

55 

74 

58 

72 
56 

71 
44 

61 

38 

56 
2  7 

68 

38 

78 
48 

67 
52 

72 
37 

76 
65 

70 
46 

32 

27 

62 

29 

62 
37 

69 
51 

70 
39 

45 
26 

58 
32 

49 

23 

57 
37 

44 

37 

48 
25 

35 

24 

53 
26 

63.  1 
39.7 

72 
39 

64 
41 

74 
57 

78 
54 

67 
55 

69 
63 

71 
43 

55 
35 

65 
25 

70 
32 

78 
46 

71 
42 

76 
34 

61 
56 

71 
50 

28 

24 

62 
25 

56 
35 

76 
61 

71 
37 

46 

28 

63 
27 

53 
24 

59 
35 

47 

37 

51 
22 

26 

23 

59 
20 

63.6 
36.8 

73 
42 

60 
42 

58 
50 

73 
50 

65 

50 

63 
40 

65 

32 

49 

30 

60 
17 

76 
26 

85 
37 

65 
36 

76 
28 

73 
62 

70 
36 

24 

17 

65 
2  1 

56 
28 

70 
46 

48 
31 

43 

25 

53 
24 

60 
22 

52 
36 

40 
30 

56 
17 

50 
26 

20 

56 

17 

60.2 
32.2 

71 
45 

65 
45 

64 

57 

76 

59 

68 
59 

71 
52 

71 
46 

64 

33 

66 
27 

70 
36 

77 
46 

70 
49 

76 
40 

76 
63 

69 
40 

33 

28 

62 
30 

58 

39 

75 
46 

51 
37 

46 

32 

62 
31 

56 
30 

67 
36 

44 

31 

51 
25 

28 

4 1 

25 

59 
23 

62.0 
39.1 

74 
41 

74 
43 

63 
58 

80 
58 

78 
58 

71 
62 

72 
48 

70 

60 
24 

71 
25 

75 
36 

74 
41 

79 
42 

80 
61 

75 
62 

31 

24 

65 

27 

72 

79 

80 
39 

51 
30 

68 

57 
26 

67 
32 

63 

33 

53 
20 

6 1 
31 

64 
27 

59 
22 

68.  1 
38.4 

73 
40 

70 
44 

62 
55 

79 
53 

71 

59 

72 
52 

73 
47 

66 

42 

56 
22 

70 
31 

78 
39 

74 
41 

77 
36 

79 
61 

75 
54 

30 

25 

65 
24 

56 
34 

76 
49 

73 
30 

6  1 
30 

64 
26 

59 

27 

69 

32 

52 

37 

50 
21 

27 

53 
24 

69 

20 

65.4 
37.1 

77 
39 

72 
39 

71 
56 

80 
53 

71 
47 

69 
35 

57 
34 

59 
20 

72 
27 

84 
42 

72 
39 

71 
37 

76 
57 

70 
50 

26 

18 

62 
22 

64 

28 

67 
51 

68 
43 

44 
24 

62 
24 

47 
19 

50 
31 

42 

28 

62 
18 

19 

63.4 
34.3 

72 
43 

78 
45 

81 
59 

79 
59 

77 
59 

71 

59 

71 
48 

66 
39 

53 
23 

69 
30 

77 
43 

70 
46 

72 
39 

78 
56 

74 
56 

32 

64 

26 

6  1 
27 

59 
42 

70 
49 

71 
38 

49 
28 

60 
27 

56 

22 

67 

32 

49 
34 

48 

22 

29 

25 

53 
20 

64.7 
38.5 

72 
44 

75 
45 

78 
57 

78 
63 

75 
58 

70 
58 

69 
44 

60 
38 

53 
27 

67 

33 

77 
43 

69 
51 

70 
34 

75 
56 

70 
53 

64 

30 

53 
25 

59 
28 

60 
36 

69 

50 

71 
39 

45 

26 

58 
26 

45 

21 

65 

32 

47 
35 

46 
24 

28 

24 

52 
21 

62.6 
38.0 

71 
40 

64 

49 

62 
46 

74 
49 

70 
50 

66 
47 

35 

57 
35 

61 
19 

75 

78 
49 

71 
49 

73 
35 

70 
47 

67 
40 

60 
24 

59 
17 

60 
24 

56 

45 
24 

53 
21 

66 
22 

51 
41 

37 
30 

49 
16 

21 

62 

61.1 
34.6 

72 
40 

59 
49 

64 

52 

67 
54 

64 

65 

66 

42 

70 
41 

60 
38 

59 
26 

72 
36 

76 

72 
49 

75 
43 

71 
62 

70 
42 

29 

26 

62 
31 

53 
46 

72 
47 

50 
30 

48 
31 

59 
32 

59 
33 

64 
39 

45 
31 

53 
25 

53 
26 

4 1 

20 

59 
26 

61.1 
38.0 

71 
40 

79 

80 
59 

80 
60 

75 
61 

70 
59 

72 
50 

59 
42 

54 
23 

70 
30 

74 
43 

73 
46 

75 
46 

76 

74 
56 

33 

24 

64 
28 

62 
44 

76 
54 

75 
40 

57 
27 

66 
25 

60 
24 

67 
23 

58 
36 

62 
34 

59 
28 

58 
22 

67.8 
39.1 

73 
42 

64 
43 

59 
55 

77 
55 

70 
67 

69 
50 

72 
41 

68 
39 

57 

27 

71 
31 

81 
39 

72 
49 

75 
35 

76 
60 

73 
53 

32 

24 

63 
25 

56 
36 

75 
49 

72 
33 

46 

31 

61 

26 

68 

27 

58 
40 

50 
35 

53 
21 

27 

22 

57 

20  ' 

64.  1 
37.4 

74 

38 

66 
49 

59 
50 

74 
65 

68 
58 

71 

43 

74 
34 

65 
40 

62 
21 

76 
36 

78 
39 

73 
39 

76 
42 

74 
68 

74 
47 

28 

19 

62 

22 

52 
45 

74 
45 

70 
32 

50 
31 

62 
26 

60 
32 

56 
34 

50 
34 

52 
19 

26 

2C 

62 
17 

64.0 
36.0 

64 
42 

56 
49 

56 
48 

62 

55 

61 
50 

58 
42 

62 
48 

63 
26 

48 

23 

73 
40 

72 
51 

62 
50 

67 
46 

62 
55 

60 
28 

20 

32 

52 
32 

65 
40 

44 

21 

36 
19 

50 
26 

50 
26 

47 
35 

35 
22 

45 
19 

23 

IC 

46 

23 

53.3 
34.7 

73 
47 

64 
46 

63 
52 

76 
52 

70 
58 

66 

42 

66 
40 

50 
33 

60 
22 

72 
36 

82 
49 

75 
45 

72 
37 

71 
59 

71 
39 

27 

21 

61 
29 

59 
37 

70 
51 

46 

33 

42 
25 

63 
29 

58 
24 

51 
39 

40 
31 

51 
22 

31 

2C 

52 
21 

60.4 
36.6 

70 
47 

72 
44 

64 

57 
52 

75 
54 

71 
47 

65 

35 

67 
28 

42 
21 

60 
24 

73 
32 

82 
40 

64 

32 

72 
36 

71 

65 

26 

50 
19 

58 
21 

61 

29 

59 

37 

70 
33 

47 
24 

40 
24 

54 

22 

59 
29 

49 

32 

41 

19 

52 
19 

51 

20 

39 
18 

60.0 
31.3 

73 
42 

73 
45 

61 
55 

65 

55 

79 
58 

66 

47 

73 
41 

76 
46 

53 
23 

69 
26 

72 
30 

77 
36 

78 
37 

76 
38 

77 
55 

70 
27 

66 
23 

61 
24 

64 
26 

66 
43 

74 
34 

56 

32 

54 
25 

67 
26 

60 
26 

60 
29 

45 
20 

53 
21 

60 
24 

46 

20 

66.1 
34.6 

70 

71 

50 

60 
52 

65 
54 

75 
58 

63 
49 

72 
47 

74 
43 

52 
26 

57 
29 

70 
32 

76 
32 

75 
41 

77 
46 

78 
56 

28 

24 

69 
29 

63 
34 

67 
46 

76 
35 

54 
31 

51 
29 

63 
33 

56 
35 

59 
35 

60 
22 

25 

56 
22 

42 
23 

64,0 
37.0 

69 
41 

75 
41 

60 
48 

60 

53 

76 
59 

69 
47 

70 
41 

73 
41 

57 
24 

39 

75 
39 

83 
44 

74 
36 

77 
37 

79 
66 

31 

22 

60 
24 

65 
29 

66 
36 

76 

33 

52 
30 

47 
26 

62 
27 

60 
33 

58 
35 

43 

20 

56 
21 

57 
19 

43 
19 

64.4 
36.6 

75 
43 

71 
51 

64 
56 

78 
61 

74 
61 

73 
62 

75 
41 

71 
47 

57 
24 

72 
28 

77 
35 

76 
38 

79 
41 

60 
62 

77 
60 

32 

22 

66 
24 

63 

38 

76 
53 

78 

38 

55 

33 

70 
26 

69 

30 

65 
37 

57 

37 

54 
21 

24 

26 

59 

20 

66.3 
38.7 

74 
44 

65 
54 

62 

50 

71 
56 

70 
55 

69 
45 

71 
40 

62 
37 

58 
28 

69 
31 

80 
37 

74 
40 

76 
46 

75 
55 

69 
40 

26 

24 

65 
28 

56 
40 

75 
46 

53 
31 

59 
29 

62 
26 

60 
29 

67 
36 

43 
32 

53 
20 

26 

18 

68 
20 

63.3 
36.3 

7-3 
43 

•  75 
40 

77 
56 

79 
48 

79 
58 

71 
54 

70 
38 

62 
37 

52 
25 

64 

33 

77 
43 

69 
42 

68 
28 

73 
53 

70 
50 

5 1 

29 

53 
23 

59 
24 

57 
32 

67 
48 

67 
36 

45 

26 

57 
25 

45 

20 

62 
36 

40 
34 

45 

23 

31 

22 

51 
22 

61.6 
36.0 

77 
42 

61 
46 

60 
52 

72 
56 

70 
53 

70 
46 

73 
40 

61 
35 

58 

27 

72 
30 

83 
36 

75 
42 

80 
36 

76 

52 

74 
43 

52 

27 

59 
23 

66 

25 

56 
33 

77 
47 

52 
31 

47 
30 

62 
25 

60 
32 

57 
40 

46 
34 

55 
22 

25 

le 

67 
20 

63.6 
36.6 

74 
36 

78 

38 

75 

78 

77 
41 

73 
42 

72 
41 

60 

23 

34 

63 
36 

34 

78 
46 

26 

61 
26 

60 
24 

58 

29 

76 
47 

71 
31 

31 

29 

31 

62 

66 

32 

65 
21 

28 

21 

69 
19 

66.8 
32.1 

70 
44 

64 
47 

73 
59 

76 

57 

67 
59 

68 
56 

70 
46 

66 

39 

55 
28 

70 
36 

76 
46 

70 
46 

76 
40 

77 
60 

72 
52 

34 

30 

64 

32 

66 
40 

75 
63 

73 
40 

49 

32 

62 
31 

64 

29 

59 
40 

50 
37 

52 
25 

36 

27 

56 
25 

63.6 
40.9 

72 
41 

67 
44 

76 
60 

79 
56 

69 
58 

69 
51 

72 
47 

63 
30 

66 

27 

71 
34 

78 
44 

72 
41 

76 
38 

79 
60 

72 
40 

4  9 
32 

5  5 
27 

64 

27 

59 
39 

77 
49 

54 
40 

46 

29 

63 
29 

54 
26 

62 
40 

45 

29 

52 
25 

31 

25 

69 
23 

63.4 
38.1 

74 
41 

75 
43 

77 
56 

82 
54 

72 
53 

71 

51 

69 

39 

36 

69 
24 

67 
29 

60 
39 

73 
43 

68 
31 

74 
55 

72 
45 

30 

21 

60 
24 

60 

33 

68 
51 

67 

37 

45 

25 

68 
24 

48 

20 

52 
31 

43 
34 

49 

22 

64 
31 

45 

20 

65 
19 

62.8 
35.4 

64 
43 

70 
43 

80 
44 

76 
58 

78 
56 

75 
60 

70 
56 

70 
46 

56 
28 

56 
26 

70 
31 

75 
40 

72 
40 

75 
41 

80 
56 

70 
38 

50 
31 

58 
27 

65 
28 

63 
46 

75 
44 

56 
31 

60 
30 

69 
28 

54 
28 

65 
36 

45 

26 

54 
26 

65 
30 

47 

22 

65.2 
38.3 

67 
38 

74 
42 

65 
45 

64 

50 

79 
55 

62 
48 

72 
40 

71 

40 

52 
22 

70 
24 

73 
29 

77 
40 

74 
37 

78 
37 

79 
56 

72 

27 

52 
24 

59 
22 

65 
23 

65 

35 

77 
36 

56 
30 

64 
27 

63 

26 

60 
28 

62 

35 

45 
19 

19 

22 

41 
18 

64.8 
33.2 

73 
43 

65 

50 

59 
49 

67 
48 

63 
48 

62 
46 

60 
38 

50 
31 

56 

22 

70 
40 

76 
51 

70 
46 

70 
40 

70 
62 

65 

37 

22 

23 

62 
33 

57 
39 

67 
40 

46 
26 

40 

22 

49 
31 

57 
28 

60 
40 

40 
27 

51 
20 

31 

15 

54 
25 

67.7 
35.7 

74 
43 

68 
46 

60 
53 

74 

56 

70 
69 

68 

49 

72 
39 

66 
41 

57 
23 

70 
29 

82 
36 

74 
37 

77 
40 

76 
55 

73 
50 

29 

22 

63 
25 

57 
34 

77 
49 

57 
30 

46 
30 

61 
25 

59 
28 

63 
36 

50 
35 

52 
20 

26 

21 

56 
20 

63.9 
36.2 

66 
43 

73 
45 

81 
53 

80 
56 

81 
59 

74 

59 

73 
49 

73 
40 

62 
26 

54 

30 

70 
42 

78 
48 

72 
36 

75 
45 

79 

60  ' 

33 

28 

57 

29 

64 

36 

62 
45 

73 
39 

52 

32 

45 
26 

61 
26 

50 
29 

58 
36 

45 

24 

49 

27 

69 
27 

41 

22 

63.9 
38.4 

75 
43 

73 
42 

76 
68 

78 
57 

70 
56 

72 
63 

74 
42 

66 
40 

57 
26 

71 
31 

80 
40 

71 
46 

73 
36 

77 
57 

73 
54 

31 

26 

63 
27 

54 
34 

72 
50 

70 
37 

46 

29 

62 

29 

53 
27 

56 

33 

49 

37 

51 
23 

56 

29 

49 

23 

65 
21 

64.6 
37.9 

78 
42 

43 

78 

78 

79 
41 

76 
36 

78 
40 

37 

79 
36 

79 

74 
54 

37 

62 

63 
25 

37 

32 

26 

66 
26 

62 
27 

63 

23 

59 

22 

60 
20 

73 
41 

62 
50 

57 
46 

66 
46 

67 
61 

64 
45 

61 

35 

49 
30 

56 
18 

71 
34 

77 
48 

65 
42 

75 
39 

74 

62 

68 
36 

47 

20 

57 
21 

62 

30 

56 
36 

65 
38 

47 
26 

42 
23 

52 
23 

56 
26 

50 
38 

42 

26 

52 
17 

46 

29 

37 
13 

55 
22 

68.5 
33.8 

74 
44 

73 
47 

79 
59 

79 
57 

73 
58 

71 
65 

73 
47 

65 
41 

65 
26 

69 

36 

78 
46 

71 
45 

75 
39 

60 
55 

70 
55 

56 

33 

55 
28 

63 
31 

66 
39 

72 
50 

70 
38 

48 

30 

61 
29 

54 
26 

59 
35 

49 

37 

50 
24 

66 
29 

50 
26 

56 

23 

64.7 
39.6 

HOT    SPRINGS    1  f^NE 

JONESBORO 

KEG 

LEAD  HILL 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAGNOLIA    3  N 


MAMMOTH  SPRING 


M4RIANNA   2  S 


MARKED  TREE 


MONTICELLO    3  S 


MORRILTON 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 


MOUNTAIN  HOME 


MOUNTAIN   HOME  C   OF  ENG 


NARROWS  0AM 


NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 


NIMROD  DAM 


PARAGOULD 


PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 


3e©  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  Llib 


Station 

Day 

Ol  Month 

i 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

3D 

31 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

62 

71 

75 

77 

77 

68 

69 

70 

49 

52 

68 

75 

69 

72 

78 

3? 

54 

61 

59 

70 

50 

44 

60 

49 

57 

43 

47 

56 

38 

61. 

2 

HIN 

«1 

44 

48 

57 

59 

54 

45 

39 

25 

28 

38 

41 

37 

42 

57 

26 

26 

33 

41 

36 

30 

27 

24 

27 

34 

22 

25 

24 

22 

36. 

1 

sueiACO 

MAX 

75 

66 

59 

71 

68 

67 

70 

64 

56 

69 

81 

74 

79 

76 

76 

52 

56 

65 

76 

51 

50 

60 

56 

56 

4  7 

52 

53 

45 

56 

62. 

9 

MIN 

41 

49 

50 

55 

53 

47 

41 

36 

29 

34 

40 

48 

41 

61 

46 

29 

24 

27 

40 

48 

31 

28 

25 

34 

36 

32 

23 

26 

20 

20 

37. 

1 

TEXARKANA  WB 

AP 

MAX 

73 

62 

64 

78 

65 

7  I 

73 

55 

56 

73 

76 

76 

78 

80 

72 

51 

58 

63 

45 

53 

58 

4  1 

60 

64. 

1 

MIN 

52 

53 

63 

58 

51 

46 

34 

29 

35 

47 

44 

52 

63 

40 

32 

28 

37 

46 

43 

38 

36 

34 

35 

41 

30 

26 

36 

26 

28 

41. 

1 

TURNPIKE 

MAX 

60 

58 

60 

68 

61 

62 

64 

54 

49 

65 

71 

70 

66 

67 

65 

45 

50 

50 

46 

38 

49 

55. 

7 

MIN 

A6 

50 

44 

57 

67 

44 

49 

29 

25 

41 

52 

50 

44 

54 

37 

23 

31 

37 

45 

48 

26 

2  1 

31 

26 

38 

25 

22 

33 

14 

24 

37 

5 

XALORON 

MAX 

75 

69 

60 

70 

68 

68 

70 

60 

60 

75 

81 

74 

78 

75 

72 

49 

60 

65 

60 

58 

50 

57 

52 

4  7 

60 

63. 

5 

MIN 

35 

46 

49 

51 

50 

44 

35 

36 

18 

26 

32 

36 

43 

62 

44 

25 

17 

22 

34. 

45 

28 

28 

22 

27 

30 

34 

19 

28 

22 

19 

33. 

6 

WALNUT  RIOGE 

CAA  AP 

MAX 

75 

75 

7S 

74 

70 

71 

50 

56 

66 

79 

67 

69 

74 

70 

50 

53 

54 

60 

9 

MIN 

<>6 

42 

57 

52 

60 

4  7 

41 

30 

25 

33 

44 

37 

32 

58 

38 

30 

25 

29 

36 

4b 

35 

26 

26 

23 

36 

27 

24 

30 

22 

23 

36 

1 

WARREN 

MAX 

7a 

79 

79 

6  1 

70 

71 

74 

60 

56 

56 

53 

52 

5  1 

62 

52 

58 

64. 

7 

MIN 

41 

46 

61 

57 

59 

62 

48 

47 

27 

28 

39 

55 

41 

31 

29 

28 

38 

33 

23 

33 

28 

24 

39 

9 

WHITE  ROCl^ 

MAX 

66 

59 

61 

60 

63 

65 

53 

52 

65 

71 

64 

69 

65 

62 

46 

53 

56 

53 

62 

45 

4  1 

49 

54 

48 

36 

45 

44 

35 

65 

55 

1 

HIN 

48 

49 

48 

50 

43 

50 

29 

26 

39 

50 

47 

46 

57 

32 

22 

32 

36 

44 

45 

23 

20 

29 

29 

36 

23 

22 

34 

13 

23 

36 

0 

W ILSON 

MAX 

73 

75 

76 

79 

74 

70 

70 

57 

60 

77 

70 

72 

76 

72 

55 

53 

61 

63 

70 

70 

46 

45 

54 

50 

49 

57 

45 

62 

63 

3 

HIN 

45 

49 

52 

60 

61 

51 

49 

37 

25 

38 

46 

48 

36 

58 

53 

30 

27 

29 

39 

54 

40 

30 

29 

26 

36 

28 

23 

33 

21 

24 

39 

2 

WYNNE 

MAX 

73 

75 

79 

78 

73 

70 

70 

51 

53 

67 

75 

69 

71 

75 

73 

52 

53 

60 

60 

71 

71 

42 

59 

47 

47 

53 

44 

52 

63 

Q 

MIN 

43 

45 

58 

57 

61 

51 

40 

34 

21 

34 

45 

44 

42 

59 

51 

29 

21 

28 

35 

50 

36 

28 

30 

19 

20 

30 

23 

20 

37 

7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


DUDOn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is? 

H  < 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.06 

.07 

.02 

.06 

.06 

.  10 

.10 

.  13 

.12 

.  19 

.11 

.18 

.13 

.  24 

.08 

.05 

.09 

.  14 

.  14 

.05 

.15 

2.81B 

WIND 

25 

17 

35 

25 

14 

26 

33 

69 

66 

20 

14 

21 

20 

44 

64 

98 

30 

18 

24 

31 

90 

97 

42 

43 

27 

129 

51 

20 

57 

29 

1290 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.10 

.09 

.07 

.02 

.06 

.03 

.  16 

.13 

.18 

.09 

.11 

.18 

.16 

.05 

.  13 

.15 

.11 

.03 

.07 

.03 

.  10 

.  13 

,10 

.12 

.  15 

.07 

.10 

2.948 

WIND 

17 

18 

49 

65 

18 

4 

53 

65 

71 

22 

25 

30 

39 

47 

73 

30 

80 

20 

19 

50 

73 

39 

58 

51 

17 

131 

54 

8 

57 

28 

1321 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

EVAP 

.07 

.05 

.02 

.08 

.05 

.08 

.13 

WIND 

14 

13 

21 

10 

20 

20 

13 

46 

45 

40 

2 

45 

25 

54 

122 

57 

19 

12 

46 

35 

45 

152 

34 

43 

45 

109 

45 

20 

57 

15 

1234 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.09 

.  10 

.02 

.06 

.07 

.11 

.15 

.12 

.11 

.09 

12 

WIND 

15 

31 

41 

36 

16 

24 

41 

57 

54 

21 

19 

27 

22 

85 

138 

84 

27 

18 

37 

49 

101 

94 

34 

45 

25 

112 

47 

21 

53 

25 

1415 

NIMROD  0AM 

EVAP 

.08 

.09 

.00 

.01 

.01 

.09 

.03 

.09 

.08 

.17 

.00 

.15 

.11 

.16 

.11 

.19 

.22 

.03 

.05 

.40 

.20 

.09 

2.53B 

WIND 

26 

6 

16 

2 

4 

22 

5 

28 

39 

20 

20 

58 

10 

25 

27 

128 

• 

41 

29 

29 

156 

137 

55 

31 

37 

105 

43 

27 

49 

19 

1206 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.07 

.06 

.00 

.06 

.05 

.03 

.08 

.  12 

.05 

.04 

.09 

.  16 

.07 

.25 

.05 

.05 

.06 

.04 

.14 

.07 

.07 

.04 

.19 

.04 

.04 

.04 

.03 

2.10B 

WIND 

6 

3 

7 

9 

9 

7 

6 

26 

6 

2 

4 

• 

11 

6 

70 

12 

2 

9 

2 

24 

106 

32 

15 

12 

58 

3 

il 

17 

12 

48a 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.04 

.05 

.04 

.08 

.03 

.07 

.  10 

.13 

.09 

.15 

.09 

.11 

.  10 

.10 

.17 

.06 

.12 

.25 

.04 

2.10B 

WIND 

24 

16 

31 

32 

47 

28 

19 

35 

32 

47 

51 

77 

29 

122 

179 

110 

17 

14 

40 

77 

185 

114 

40 

55 

51 

57 

29 

30 

42 

20 

1550 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Stebon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26. 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE   L  &  D  NO  I 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREICA  SPRINGS 

FLIPPIN  CAA  AP 

GILBERT 

GRAVETTE 

JONESBORO 

HARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
I 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

I 

7 

Sm  r«f*r«AC*  not**  follovlni  Stfttloa  Indai. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEHBER  1956 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

unty 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Ob 

server 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

0006 

Scott 

94  12 

624 

James  V  Williams 

fllicla 

0064 

Lawrence 

I 

Ruby  B.  Owens 

AXun  Fork 

0130 

Saline 

34  48 

92  52 

755 

5P 

5P 

L,    R.   Water  Works 

2  3  5 

C 

Aly 

0136 

Yell 

3 

34  47 

93  29 

854 

Reba  Y.  Swaim 

3 

C 

Amity  3  HE 

Clark 

Mrs-  Alta  F.  Garner 

Antoloe 

Pike 

Drew  A  Lamb 

ApUn  1  W 

Perry 

Hobart  Watts 

Appleton 

0196 

35  25 

92  53 

522 

UID 

C 

Arkadclphla 

0220 

Clark 

3 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

Ulllman  E.  Lawrence 

2  3  5 

C 

Arkansas  City 

0234 

Desha 

2 

33  37 

John  W.  Trammell 

Little  River 

Southwestern  G  &  E 

Athens" 

Howard 

Arra  D.  Parker 

0326 

Woodruff 

7 

35  17 

91  22 

218 

7A 

David  G.  Griffiths 

3 

c 

Bald  Knob 

0350 

White 

7 

35  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

2  3  5 

BatesvUle  Livestock 

Independence 

Univ.  of  Arkansas 

11     L  ft  D  1 

0460 

Inde  endence 

James  J  Ultchum 

Bear  Creek  Lake 

^n^epen  ence 

U.S.  Forest  Service 

^ 

Beaty  Lake 

0512 

St.  Francis 

5 

35  05 

90  43 

400 

5P 

L.   G.  Adamson 

3 

Carroll 

36  2B 

930 

7A 

Harvey  E.  Skelton 

3 

0530 

White 

Lowell  E.  Perkins 

Beech  Grove 

Greene 

B     B  Hammond 

Beedevllle 

0536 

Jackson 

7 

35  26 

P.  M.  Breckinridge 

Benton 

0582 

Saline 

6 

34  33 

92  37 

285 

6P 

8A 

Mrs.  Etta  C.  Burks 

2  3  5 

BentOQVille 

0586 

Benton 

1 

94  13 

1295 

6P 

Earle  L.  Browne 

2  3  5 

Berryville  4  fffl 

Carroll 

David  L.  Stldham 

Bi  Fork 

Polk 

Anna  U  Liles 

Big  Lake  Outlet 

MlaslBSlppl 

N-  K.-  Douglas 

Black  Rock 

0746 

Lawrence 

36  07 

91  06 

259 

7A 

Lee  W.  McKenney 

3 

Blakely  Hountalo  Dam 

0764 

Garland 

3 

34  36 

93  11 

426 

8A 

BA 

Corps, of  Engineers 

2  3  5  6 

c 

Blue  Mountain  Dam 

Yell 

Bluff  City 

Nevada 

Paul  'M  Adams 

Blytheville 

Mississippi 

I 

Ivy  W.  Crawford 

Boonevllle 

0830 

Logan 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

Cleo  E.  Yandell 

2  3  5 

c 

Botkinburg 

0842 

Van  Buren 

1 

35  39 

92  30 

1200 

HID 

Thomas  M.  Pearson 

c 

Iris  Elmore  Wicker 

Bradford 

White 

Marshall  Rickmon 

Brinkley 

Monroe 

Robert  D.  Schaefer 

Buffalo  Tower 

1010 

7 

35  52 

93  30 

_ 

7A 

Beulah  F.  Fowler 

3 

Bull  Shoals  Dam 

1020 

7 

36  22 

92  34 

460 

MID 

Corps  of  Engineers 

c 

Mississippi 

G.  A.  Hale 

Cabot  4  3W 

Pulaski 

B.  H.  Walther 

Calico  Rock 

Izard 

Austin  D.  Harris 

Camden  1 

1152 

3 

33  36 

92  49 

116 

7A 

7A 

Leonard  8.  Dillworth 

2  3  5  7 

Camden  2 

1154 

3 

33  35 

92  51 

155 

HID 

Edith  Z.  Lehman 

c 

Camp  Chaffee 

U.   S.  Army 

Canaan  2  W 

Searc 

CLOSED 

Carlisle   1  31 

Lonoke 

John  L.  Tait 

Carpenter  Dam 

1238 

Garland 

3 

34  27 

93  01 

HID 

Ark .  Pwr  b  Lgt  Co . 

c 

Clarendon 

1442 

7 

34  41 

91  18 

172 

7A 

B.  F.  Northern 

3 

ClarkBVllle 

Johnson 

Dr  .    Irving  F .  Beach 

Clinton 

Van  Buren 

Earl  B.  Rlddick 

Cold  Springs 

Scott 

Combs  3  SE 

1574 

7 

35  48 

93  48 

1400 

MID 

c 

Compton  2  N£ 

1582 

36  06 

93  18 

2156 

HID 

William  L.  Blnam 

c 

Conway 

Faulkner 

Clarence  S.  Williamf 

Cornln 

Cla 

Hrs.  Laura  Polk 

Cotter 

Baxter 

Robert  T.  Fielding 

1665 

Polk 

4 

34  26 

94  25 

1050 

7A 

Joe  C.  Allen 

3 

Crosaett  7  S 

1730 

Ashley 

3 

33  02 

91  56 

175 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5  7 

Crystal  Valley 

Pulaski 

Vlrda  Byrd 

Cummins  Farm 

Lincoln 

Cummins  Prison  Farm 

Daisy 

Pike 

Ferna  Jones  Tedder 

Damascus 

1829 

Faulkner 

I 

35  22 

92  25 

705 

7  A 

3 

Danville 

1834 

Yell 

35  03 

93  24 

370 

7A 

3 

Danville  9CB 

Yell 

Soil  Conserv .  Serv 

Dardanel le 

Yell 

Gretchen  Goodler 

De  Queen 

Sevier 

0.  Tucker  Vasser 

Dermott 

1960 

Chicot 

2 

33  31 

91  26 

140 

8A 

3 

1968 

Prairie 

34  58 

91  30 

204 

7A 

7A 

2  3  5 

Devils  Knob 

Johnson 

Earnest  C.  Campbell 

Dumas  1 

Desha 

Ben  Johnson 

DuBas  2 

Ark.    Pwr  &  Lgt  Co. 

Eagle  Gap 

2204 

Scott 

1 

34  43 

94  19 

1150 

7A 

3 

El  Dorado  CAA  AP 

2300 

Union 

3 

33  13 

92  48 

252 

MID 

UID 

U.  S.  Civil  Aero  Adi 

2  3  5  7 

Eureka  Springs 

Carroll 

Mabel  F.  Spray 

Evening  Shade 

Sharp 

Opha  Wolfe 

Fayettevllle 

Washington 

Charles  F.  Ford 

Payettevllle  CAA  AP 

2443 

Washington 

36  00 

94  10 

1253 

MID 

HID 

U.S.  Civil    Aero  Adm 

2  3  5  7 

Fayettevllle  Exp  3ta. 

2444 

Washington 

1 

36  06 

94  10 

1270 

5P 

5P 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

FllpplQ  CAA  AP 

U.S.  Civil   Aero  Adm 

Fordyce  6  » 

Dallas 

Arkansas  For  Comm 

Foreman 

Little  River 

Leslie  P.  Callens 

Forrest  City 

2564 

St.  Francis 

5 

35  01 

90  47 

261 

HID 

Thomas  A.  Moore 

c 

Fort  Smith  WB  Airport 

1 

35  20 

94  22 

458 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  7 

c 

Fort  Smith  Water  Plant 

Crawford 

R.    J.  Schoeppe 

Fountain  Hill 

Ashle 

Jethro  R  Denson 

Fulton 

Hempstead 

Ina  J.  Logan 

Georgetown 

2760 

White 

35  07 

91  26 

200 

7A 

Bessie  E.  Akers 

3 

Gilbert 

2794 

7 

35  59 

92  43 

595 

6P 

7A 

C.  Ell  Jordan 

2  3  5  7 

c 

Glenwood 

Pike 

Myrtle  I .  Price 

Grannl 

Polk 

George  T.  HcVay 

Gravelly  2  ESE 

Yell 

Willie  Pendergrase 

Gravette 

2930 

Benton 

1 

36  24 

94  28 

1250 

83 

SS 

Elson  B.  Schmidt 

2  3  5  7 

Green  Forest 

2946 

Carroll 

7 

36  20 

93  26 

1350 

Obed  B.  Wilson 

3 

Green  Mountain 

Stone 

10/31/56 

Greenbrier 

Faulkner 

Marvin  C  Cantrell 

Greenwood 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  thf  climate  of  Arkansas  may  bo  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlat  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1B19,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  froa  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will   be  carried  only   in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Iseue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  ieeue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  In  incheh.  nnd  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6, 

Long-term  meann  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-19S0,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  samples  published  In  Table  7  arc  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  obsorvationH;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistoncios  In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected 
stations  when  two  or  more  inches  of  snow  arc  on  the  ground. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  arc  for  the  24  hours  ending  at  tine  of  observation.  The  Stotlon  Index  lists  observation  times 
in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Tabic  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  vnluoH  are  at  0630  CST. 

No  record   in  Tables  3,   6,   7  and   the  Station   Index.     No  record   in  Tables  2  and  5   is   Indicated  by  no  entry.     Consult   the  annual 
issue  of  this  publication  for  Interpolated  monthly  totals. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0         Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference   Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C         In  the  "Refer  to  Tables'    column   In   the  Station   Index   the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been 

adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Chocks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  nay  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Ibbuos  of  Local  01 ima tological  Dota  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
IS  cents. 
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ARKANSAS  -  DECEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 

December  in  Arkansas  was  the  warmest  December  in  recent  years  and  one  of  the  warmest  of 
record.     Fair  weather  predominated  during  the  first  few  days  and  during  the  last  week  of 
the  month.     The  middle  portion  was  quite  cloudy  with  occasional  showers.     The  weather  was 
favorable  for  gathering  the  remnant  corn  and  cotton  and  for  other  outdoor  farm  work. 

The  first  few  days  of  December  were  very  mild.     Most  stations  registered  their  highest 
afternoon  temperatures  for  the  month  on  the  3d  or  5th.     Monthly  maximums  were  in  the  upper 
70 's  and  the  very  low  80 's  over  most  of  Arkansas.     The  highest  temperature  for  the  State, 
82°,  occurred  at  Gilbert  and  Lead  Hill  on  the  3d  and  at  Camp  Chaffee,  DeQueen ,  Hope  3  NE , 
Narrows  Dam,  Okay,   and  Paris  on  the  5th.     A  slow-moving  cold  front  moved  into  the  State 
from  the  northwest  during  the  late  evening  of  the  5th  and  by  the  late,  evening  of  the  8th 
had  moved  entirely  across  the  State.     Temperatures  dropped  abruptly  as  the  polar  continen- 
tal air  poured  into  the  State.     By  the  morning  of  the  10th,   the  temperatures  over  the 
northwest  and  west  central  portions  of  Arkansas  were  mostly  below  20°  and  temperatures 
over  the  central,   eastern,   and  southern  sections  were  in  the  low  20' s.     Most  stations 
over  the  entire  State  registered  their  lowest  temperatures  for  the  month  on  the  10th.  The 
coldest  temperature  for  the  State,   13°,  occurred  at  the  Batesville  Livestock  station  on 
that  date.     Southerly  winds  on  the  11th  brought  higher  temperatures  and  warm  weather  pre- 
dominated to  the  end  of  the  month.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  42.2°  at  Gravett 
to  53.8°  at  Crossett  7S.     Monthly  mean  tsmperatures  were  above  the  long-term  means  at  all 
stations.     Temperature  departures  ranged  from  +2.9°  at  Prescott  to  +7.7  at  Warren. 
Temperature  departures  exceeded  +6.0°  over  many  counties  in  the  northeast  and  southeast. 
The  departures  were  less  than  +4.0°  in  the  Prescott  vicinity  and  in  the  extreme  northwest. 
At  most  stations,  December  1956  was  the  warmest  December  since  1946  and  at  some  stations 
it  was  the  mildest  since  1933.     At  Little  Rock,   it  was  the  warmest  since  1931. 

No  important  precipitation  occurred  before  the  5th  and  during  the  last  week  of  December. 
Rain  showers  occurred  on  several  days  during  the  second  and  third  weeks.     The  most  general 
rains  fell  during  two  periods,   the  6th  to  8th  and  the  17th  to  22d.     The  highlands  received 
the  most  generous  rains  on  the  7th  and  8th.     The  greatest  amounts  over  the  delta  division 
fell  on  the  19th,   20th,   and  22d.     A  few  localities  received  light  rains  on  the  12th  and 
13th.     Monthly  precipitation  totals  ranged  from  0.10  inch  at  Ashdown  to  5.45  inches  at  Der 
mott .     Rains  were  very  unevenly  distributed  over  the  State.     Several  stations  in  the  gen- 
eral vicinity  of  Texarkana  received  less  than  an  inch.     A  number  of  scattered  areas  re- 
ceived more  than  four  inches.     Most  of  the  State  received  between  two  and  four  inches. 
Precipitation  exceeded  the  long-term  averages  for  December  in  the  extreme  northwest,   at  a 
few  west  central  stations,   and  at  a  few  widely  separated  stations  in  the  northern  part  of 
the  State.     Precipitation  at  a  few  stations  in  the  extreme  southwest  was  less  than  one- 
fifth  the  long-term  means.     Most  stations  received  between  40  percent  and  80  percent  of 
their  long-term  means.     Light  snow  flurries  were  noted  at  a  few  stations.     These  occurred 
on  the  8th,   9th,   13th,   16th,  17th,   21st,  and  23d. 

Except  for  a  few  cold  days  most  of  December  was  favorable  for  outdoor  activities  which 
consisted  principally  of  butchering,  cutting  wood,  breaking  land,   caring  for  livestock, 
gathering  remnant  corn  and  cotton,  and  hunting.     Clover  and  rye  were  late  and  retarded 
at  the  beginning  of  the  month  but  all  winter  grains  and  cover  crops  made  good  growth 
during  December.     Livestock  obtained  considerable  feed  from  oat  and  clover  fields.  Straw- 
berry beds  improved.     Surface  moisture  was  adequate  but  the  subsoil  was  dry.     Streams  were 
very  low  in  most  areas. 

On  the  evening  of  the  6th,  a  thunderstorm  accompanied  by  hail,   lightning,  and  strong  winds 
caused  considerable  damage  3  1/2  miles  south  of  Garfield,  Benton  County.     Several  buildings 
were  damaged  or  destroyed.     The  lightning  killed  some  livestock.     Hailstones  accompanying 
the  storm  were  about  an  inch  in  diameter. 

Lucius  W.  Dye 
Cliraatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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4  .  1 

74 

5 

19 

9  + 

640 

0 

0 

IB 

0 

2.51 

- 

0.27 

1.01 

8 

T 

0 

5 

1 

1 

56.8 

32.9 

44.9 

80 

3 

17 

10 

620 

0 

1 

15 

0 

1.91 

0.59 

19 

0.0 

0 

5 

1 

0 

56.5 

34.7 

45.6 

3.1 

79 

5 

21 

10 

699 

0 

0 

1  3 

0 

1.63 

1.61 

0.53 

6 

0.0 

0 

5 

1 

0 

68.0 

32.0 

46.0 

78 

5 

17 

10 

617 

0 

0 

20 

0 

1.48 

0.42 

7 

0.0 

0 

4 

0 

0 

60.8 

31.4 

46.  1 

82 

14 

10 

687 

0 

0 

20 

0 

2.66 

0.66 

0.83 

0.0 

0 

5 

3 

0 

61.  8M 

36. 6M 

49. 2M 

4  .  7 

72 

2 

18 

10 

600 

0 

0 

0 

2.75 

- 

2.23 

2.06 

7 

0.0 

0 

4 

1 

1 

53.8 

30.6 

42.2 

3  .  7 

75 

6 

16 

25 

700 

0 

I 

19 

0 

3.93 

1.55 

1.24 

8 

0.0 

0 

7 

2 

2 

67.0 

31.0 

44.0 

6.4 

79 

16 

10 

643 

0 

0 

19 

0 

1.83 

0.66 

0.64 

2  0 

0.0 

0 

5 

1 

0 

61.7 

38.3 

60.0 

3.2 

82 

6 

20 

1 

479 

0 

0 

11 

0 

1.14 

3.50 

0.40 

13 

0.0 

0 

4 

0 

0 

61.7 

42.1 

61  .9 

7.5 

80 

5 

25 

10 

413 

0 

0 

6 

0 

2.11 

- 

2.52 

0.69 

7 

0.0 

0 

4 

2 

0 

57.1, 

30.6 

44.0 

4.6 

82 

3 

16 

10* 

648 

0 

0 

20 

0 

2.67 

- 

0.33 

0.85 

20 

0.0 

0 

4 

3 

0 

59.* 

39.4 

49.4 

6.6 

80 

5 

24 

10 

492 

0 

0 

5 

0 

2.66 

1.43 

0.93 

7 

0.0 

0 

6 

2 

0 

61.  9M 

37.2 

49. 6M 

81 

6 

21 

25 

486 

0 

0 

1  1 

0 

1.48 

0.49 

22 

0.0 

0 

5 

0 

0 

55.2 

32.5 

45,4 

6.1 

80 

3  + 

16 

1 

602 

0 

0 

17 

0 

3.22 

- 

0.06 

1.72 

7 

0.0 

0 

5 

2 

I 

57. 2H 

3  3.3M 

45. 3M 

4.1 

640 

0 

0 

0 

3.86 

0.13 

1.68 

7 

0.0 

0 

5 

3 

2 

59.4 

38.2 

48.8 

6.0 

76 

5 

20 

10 

602 

0 

0 

6 

0 

3.49 

0.60 

1.90 

7 

0.0 

0 

5 

3 

1 

59.7 

38.0 

48.9 

5.3 

79 

6 

24 

10 

501 

0 

0 

8 

0 

3.41 

- 

0.63 

1.88 

7 

0.0 

0 

5 

2 

1 

61.2 

33.8 

5 

0 

0 

16 

0 

3.44 

0.69 

2.25 

7 

0.0 

0 

4 

2 

1 

51. 9M 

33.9 

42. 9M 

70 

5 

17 

9* 

672 

0 

2 

17 

0 

4.  10 

2.06 

7 

0.0 

0 

6 

3 

1 

67.0 

35.8 

46.4 

6.6 

79 

3  + 

19 

10 

576 

0 

0 

a 

0 

2.79 

0.75 

1.01 

8 

0.0 

0 

6 

3 

1 

56.0 

31.2 

43.6 

79 

4* 

17 

10 

668 

0 

0 

19 

0 

3.21 

1.17 

8 

0.0 

0 

5 

3 

1 

61.4 

34.2 

47.8 

82 

6 

20 

1* 

636 

0 

0 

17 

0 

1.40 

0.  86 

7 

0.0 

0 

3 

1 

0 

63.4 

37.7 

49.1 

80 

6 

23 

10 

501 

0 

0 

10 

0 

2.06 

1.28 

7 

0.0 

0 

3 

2 

1 

60.7 

34. 3M 

47. 5M 

81 

6 

20 

10* 

546 

0 

0 

16 

0 

2.96 

1.67 

7 

0.0 

0 

5 

2 

1 

65.5 

39.6 

62.6 

6.0 

82 

6 

19 

10 

403 

0 

0 

13 

0 

0.70 

4.46 

0.29 

20 

0.0 

0 

2 

0 

0 

57.8 

34.9 

46.4 

4.6 

80 

5 

22 

1 

673 

0 

0 

15 

0 

2.27 

1.13 

0.70 

0.0 

0 

5 

2 

0 

68.5 

36.4 

47.0 

82 

6 

20 

10 

559 

0 

0 

14 

0 

2.  62 

0.90 

7 

0.0 

0 

4 

3 

0 

59. 9M 

33. 4M 

46.  7M 

4.9 

18 

10 

569 

0 

0 

15 

0 

3.62 

0.36 

1.71 

7 

0.0 

0 

5 

2 

1 

54.4 

33.3 

43.9 

4.7 

74 

3-I- 

20 

9 

661 

0 

1 

1  7 

0 

2.  79 

0.35 

1.18 

7 

T 

0 

4 

2 

1 

59.2 

35.9 

47.6 

6.6 

80 

6 

22 

10 

539 

0 

0 

14 

0 

2.74 

0.61 

2.18 

7 

0.0 

0 

3 

1 

1 

63.  7M 

37.  3M 

50. 6M 

19 

10 

44  9 

0 

0 

1  1 

0 

2.66 

0.88 

22 

0.0 

0 

5 

2 

0 

55.0 

31.8 

43.4 

75 

5 

19 

9* 

663 

0 

1 

19 

0 

2.84 

0.80 

7 

0.0 

0 

5 

2 

0 

68.2 

36.8 

47.5 

4.6 

80 

5 

20 

10 

646 

0 

0 

8 

0 

3.84 

0.41 

1.81 

7 

0.0 

0 

5 

2 

2 

63.8 

42.1 

53.0 

5.0 

81 

5+ 

24 

10 

390 

0 

0 

5 

0 

0.89 

3.95 

0.52 

19 

0.0 

0 

2 

1 

0 

52.6 

36. 9M 

44.  8M 

72 

5 

19 

9 

618 

0 

0 

0 

3.18 

1.03 

0.  79 

20 

0.0 

0 

5 

3 

0 

60.9 

34.7 

47.8 

80 

5 

18 

10 

632 

0 

0 

15 

0 

4.  30 

0.70 

2.59 

7 

0.0 

0 

5 

3 

1 

52.9 

36.6 

44.8 

71 

6 

18 

9 

620 

0 

1 

11 

0 

2.38 

0.90 

7 

T 

0 

5 

1 

0 

46.8 

2.53 

T 

62. IH 

37.7 

49. 9M 

5.4 

80 

5 

21 

10+ 

468 

0 

0 

13 

0 

1  .20 

3.84 

0.40 

22 

0.0 

0 

4 

0 

0 

68.6 

35.6 

47.1 

78 

5 

20 

24 

553 

0 

0 

14 

0 

2.46 

1.19 

7 

0.0 

0 

3 

2 

I 

57.5 

28. 4M 

43. OM 

79 

6 

13 

10 

670 

0 

0 

0 

2.03 

0.77 

20 

0.0 

0 

5 

2 

0 

59. 3H 

36.5 

47. 4M 

79 

5 

19 

10 

541 

0 

0 

14 

0 

2.35 

1.61 

0.80 

20 

0.0 

0 

5 

2 

0 

56.  1 

37.4 

46.8 

4.9 

76 

3  + 

25 

10 

662 

0 

0 

1  1 

0 

2.83 

1.48 

0.95 

20 

0.0 

0 

9 

2 

0 

61. IM 

36. 9M 

49. OM 

6.2 

79 

5 

19 

10 

501 

0 

0 

12 

0 

5.02 

0.09 

1.14 

7 

0.0 

0 

B 

5 

1 

63.8 

37.6 

50.7 

6.4 

81 

6 

22 

10 

456 

0 

0 

14 

0 

1.57 

3.43 

0.  56 

17 

0.0 

0 

5 

1 

0 

55.8 

35.5 

45.7 

5.8 

77 

5 

23 

10 

597 

0 

0 

12 

0 

2.36 

1.33 

0.77 

20 

0.0 

0 

6 

1 

0 

66.3 

41.3 

53.8 

7.2 

78 

5 

22 

10 

360 

0 

0 

9 

0 

3.43 

2.06 

1.41 

22 

0.0 

0 

7 

2 

1 

63. 8H 

38.8 

51. S^* 

79 

5 

19 

10 

429 

0 

0 

9 

0 

2.48 

0.89 

22 

0.0 

0 

6 

2 

0 

58.0 

37.0 

47.5 

79 

6 

23 

10 

547 

0 

0 

9 

0 

4.6S 

1  .40 

8 

0.0 

0 

7 

3 

2 

64.0 

41.6 

52.8 

6.6 

79 

6  + 

20 

10 

387 

0 

0 

6 

0 

2.06 

3.98 

0.58 

22 

0.0 

0 

7 

2 

0 

63.8 

40.6 

52.2 

6.2 

80 

5 

21 

10 

408 

0 

0 

8 

0 

2.22 

4.24 

0.59 

12 

0.0 

0 

« 

2 

0 

64.0 

41.4 

52.7 

6.8 

79 

6 

24 

10* 

391 

0 

0 

7 

0 

3.09 

1  .89 

1.21 

22 

0.0 

0 

5 

4 

1 

61.4 

40.6 

51.0 

6.8 

76 

6 

23 

10 

438 

0 

0 

5 

0 

3.14 

1.94 

1.15 

23 

0.0 

0 

6 

3 

1 

Precipitation 


HIGHLAND  DIVISION 

ALUM  roRr 

ASHCOWN 

BENTON 

BENIONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVIllE 

CONWAY 

DARDANELLE 

DE  QUfFN 

DEVILS  UNCB 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEV ILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRANNIS 

GRAVETTE 

HARRISON 

HOPE   3  NE 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

LEAD  HILL 

LITTLE   ROCK  WB  AP 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MENA 

MORR ILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NIHROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARIS 

perryville 

ROGERS 

RUSSELLVILLF 
SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRlNCa 
SUBIACO 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

DELTA  DIVISION 

ARKADELPHIA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

8R1NKLEY 

CAMDEN  1 

CORNING 

CROSSETT   7  S 

CUMMINS  FARM 

DES  ARC 

DUMAS  I 

EL  DORADO  CAA  AP 
FOROYCE   6  W 
HELENA 


rvr.r.K.  Mt..  follMl.c  St.fl0«  Imirnx. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTI>arED 


ARKANSAS 
DECEMBER  1956 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  o 

Days 

Total 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Dayg 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

[lO  or  More] 

[so  or  More| 

1.00 
k>i  More 

5  > 

0) 

o  5 

en 

1   32'  or  1 
Below 

0  i 

'  "1 

oca 

JONESBORO 

56.8 

39.3 

48.  1 

6.8 

77 

5 

24 

10 

522 

0 

0 

8 

0 

2.17 

-  2.21 

0.82 

20 

0.0 

0 

4 

2 

0 

KEO 

60. 9 

37.3 

49.1 

80 

5 

22 

10 

501 

0 

0 

1  I 

0 

4.94 

1.18 

20 

0.0 

0 

7 

5 

2 

MAGNOLIA   3  N 

65.  3M 

40.5 

53. OM 

4.1 

80 

5 

21 

10 

386 

0 

0 

10 

0 

2.37 

-  3.37 

0.88 

13 

0.0 

0 

5 

2 

0 

MAR  I  ANNA   2  S 

60.9 

37.5 

49.2 

5.3 

77 

5 

23 

10 

489 

0 

0 

10 

0 

3.33 

-  1.30 

1  .64 

8 

0.0 

0 

5 

2 

MARKED  TREE 

57.2 

37.7 

47.5 

6.8 

75 

5 

25 

10 

542 

0 

0 

9 

0 

3.73 

-  0.81 

1.05 

20 

0.0 

0 

7 

5 

MONTICELLO   3  S 

65.3 

40.  5 

52.9 

78 

5 

19 

10 

385 

0 

0 

9 

0 

3.06 

1.49 

13 

0.0 

0 

5 

2 

\ 

NEWPORT 

56.6 

38.8 

48.7 

6.5 

79 

5 

25 

10 

505 

0 

0 

7 

0 

1.70 

-   2  .40 

0.59 

20 

0.0 

0 

4 

1 

PARAGOULD 

56.6 

35.8 

46.2 

75 

2  + 

24 

10 

575 

0 

0 

15 

0 

2.31 

-  2.07 

1.03 

20 

0.0 

0 

5 

2 

PINE  BLUFF 

62.8 

41.7 

52.3 

7.2 

80 

5 

25 

10 

408 

0 

0 

7 

0 

4.07 

-  1.20 

1.57 

23 

0.0 

0 

7 

3 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

52.'! 

39.2 

50.8 

80 

5 

22 

10 

447 

0 

0 

7 

0 

4.18 

2.18 

22 

0.0 

0 

7 

2 

POCAHONTAS  1 

57.5 

35.3 

46.4 

6.1 

78 

5 

23 

10  + 

575 

0 

0 

15 

0 

1.91 

-  1.89 

0.59 

20 

0.0 

0 

5 

2 

PORTLAND 

AM 

6'..0 

38.7 

51.4 

4.2 

77 

3  + 

22 

1 

42  6 

0 

0 

1  1 

0 

4.  34 

-  1.45 

1.70 

1  3 

0.0 

0 

8 

3 

PRESCOTT 

AM 

61.2 

35.3 

48.3 

2.9 

81 

5 

18 

1  + 

526 

0 

0 

15 

0 

1  .48 

-  3.18 

0.45 

13 

0.0 

0 

5 

0 

SAINT  CHARLES 

AM 

60.9 

38.5 

49.  7 

79 

6 

22 

10 

480 

0 

0 

9 

0 

2.73 

1.71 

23 

0.0 

0 

5 

1 

SEARCY 

59.5 

38.4 

49.0 

6.2 

80 

5 

23 

10 

496 

0 

0 

8 

0 

2.59 

-  1.92 

0.57 

7 

0.0 

0 

5 

3 

STUTTGART 

62.2 

40.0 

51.  1 

7.1 

80 

5 

24 

10 

444 

0 

0 

7 

0 

3.59 

-  1.33 

1.25 

2  3 

0.0 

0 

6 

3 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

58.5 

36.3 

47.4 

4  .2 

77 

6+ 

23 

1  + 

547 

0 

0 

1  1 

0 

3.54 

-   1 .55 

1.44 

8 

0.0 

0 

6 

3 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

55.4 

36.6 

46.0 

78 

5 

24 

10 

588 

0 

0 

9 

0 

2.32 

0.60 

5 

0.0 

0 

6 

1 

0 

WARREN 

64.4 

42.2 

53.3 

7.7 

80 

5 

22 

10 

380 

0 

0 

5 

0 

2.77 

-  2.99 

0.93 

22 

0.0 

0 

5 

2 

0 

WILSON 

WYNNE 

58.5 

38.2 

48.4 

6.1 

77 

5 

20 

10 

517 

0 

0 

0 

3.81 

-  1.10 

1.05 

1  3 

0.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

49.  4 

2.92 

0.0 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ABBOTT 
ALIC  lA 
ALUM  FORK. 
ALT 

AMITY   3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  M 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOMN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
SATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVEfl  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILCE 
BERRVVILLE  4  NM 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 
6LUFF  CITY  3  SW 
eLVTMEVILLE 
BOONEV ILLE 
BOUGHT ON 

BRADPORO 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUHDETTE 
CABOT   ♦  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE   1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 
COLD  SPRINGS 
CONWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMHINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANV ILLE 
OARDANELLE 
OE  QUEEN 

OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVlLLE 
FAYETTEVlLLE  CAA  AP 
FAYETTEVlLLE   EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  W 

FORT   SMITH  W8  AP 

FT    SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

GRANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 
HAMPTON 
HARR [SON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

HUTT IG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 
LITTLE  ROCK  FILTER  PL 
LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MARVELL 


2.59 
2. AO 
2.90 


2.30 
1.57 
KA2 


2.92 
3.69 
4.56 


3.21 
3. A3 
2.67 
2. AS 


1.91 
3.09 
1.63 


1.22 
2.A6 
2.66 


2. A3 
I.IA 
2.02 
1.59 


2.78 
1.35 
2.09 
2.97 


A. 96 
2.74 
1.57 
2.67 


Day  oi  month 


2  I  3 


.46 

.26 
.47 

1.19 
.57 

2.00 
.55 
.81 


1.40  .OS 
3.55  .20 
2.02  .09 


10       11  12 


13     14  15 


16     17     18  '  19  '  20  '  2!  I  22     2'J     24     25     26  27 


.56  .0> 


1.  ^0 

.90 
.S8 


.59      .06  T 


1.50 

.06 
.74 


28    29  I  30  31 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Da?  oi  month 

 1  1  r 

 1  1  r 

1   1  2  1  3 

4   I   5   I   6  ■ 

7  1 

8  1 

9 

10  I 

11 

12 

13  1 

14  15 

16  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25     26  27 

28     29  30 

MEL80URNE 

2.07 

.85 

.08 

.13 

.76 

.03 

.22 

.25 

3.49 

T 

1.90 

.68 

.10 

T 

.56 

T 

MONTICtULO  3  S 

3.06 

1  .49 

T 

49 

.29 

.06 

.51 

M0R08AY  L  AND  0  NO  8 

2.13 

.07 

.04 

.04 

.34 

.56 

.60 

.09 

.02 

.20 

.19 

MORRILTON 

3*41 

1  .68 

.19 

.24 

T 

.63 

.45 

T 

MOUNT  IDA 

3.44 

2.25 

.32 

.07 

.59 

.  50 

.21 

MOUNT  MAGAZINE 

4.10 

2.06 

.30 

.30 

.84 

.10 

.20 

2.79 

20 

.70 

3.21 

.66 

1.17 

.30 

T 

.78 

T 

.02 

.21 

.07 

T 

MOUNTAIN  View  1  E 

2.57 

1.15 

.90 

.52 

1  .91 

.50 

,49 

T 

.18 

.44 

T 

T 

.30 

1  .40 

.86 

.05 

.05 

T 

T 

.32 

T 

T 

.12 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

2.06 

01 

T 

.35 

T 

.50 

NEWHOPE   3  E 

1.44 

.67 

.57 

1.70 

T 

.35 

.29 

T 

T 

T 

.69 

.37 

T 

T 

2>95 

1.67 

.21 

.12 

,64 

.31 

2.32 

26 

oden*"?  w 

3.29 

2.64 

.65 

OKAY 

.70 

.06 

T 

.06 

.08 

T 

.29 

.18 

.03 

4.07 

.20 

1.25 

,16 

.56 

.06 

.29 

1.03 

,50 

OWENS V  I LL  t 

1.81 

.37 

.23 

.31 

T 

T  T 

T  .05 

T 

T 

T 

J 

.38 

.47 

2.27 

•  23 

.  56 

T 

.31 

.02 

OZONE 

3.46 

1.38 

Io6 

.62 

T 

.04 

.80 

.09 

.47 

PARAGOULD 

2.31 

.55 

,05 

.27 

.03 

.13 

T 

.05 

1.03 

.20 

2.52 

.90 

.26 

.06 

.61 

.69 

4.39 

.36 

.61 

.16 

T 

1.13 

.10  T 

.  10 

T 

1.12 

.81 

T 

2.79 

PERRYV 1 LLE 

3.62 

1.71 

.90 

.21 

.4  1 

.  39 

PINE  BLUFF 

4.07 

.03 

.61 

.  1  7 

1.06 

,11  T 

.08 

.22 

.22 

T 

1.57 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

4.  IS 

.14 

.  11 

,03 

.94 

.05 

,13 

.39 

.  18 

.03 

2.18 

3.64 

2.43 

.45 

.  1  1 

.34 

.31 

POCAHONTAS  \ 

1.91 

.  58 

,23 

.05 

PORT  LAND 

4.34 

T 

.30 

T 

.32 

1,  70 

.15  T 

.25 

.37 

.55 

.70 

PRESCOTT 

1.46 

.02 

.20 

,  10 

.46 

.03  T 

.04 

.03 

.25 

T 

.35 

1.63 

.30 

.  79 

.42 

.12 

2.46 

.03 

.02 

.61 

.45 

.26 

.89 

ROGERS 

2.79 

66 

.01 

02 

06 

HUSSELLVILLE 

2.74 

2.18 

.09 

.12 

.35 

SAINT  CHARLES 

2.73 

.04 

.31 

.16  T 

.37 

.14 

1.71 

SA INT   FRANC  I  S 

2-53 

T 

.47 

,  10 

.46 

.05 

.95 

T 

.42 

.08 

3.52 

1.97 

.  18 

,25 

.22 

.01 

.23 

2.69 

05 

07 

*52 

04 

SHERIDAN  TOWER 

2.65 

.80 

.32 

.25 

.40 

.68 

SHIRLEY  3  SE 

3.61 

1.82 

.21 

,09 

.02 

.51 

.03 

.93 

SILOAM  SPRINGS 

T 

.80 

.  37 

.63 

T 

.01 

.47 

.02 

T 

.48 

.06 

SPARKMAN  4  E 

3.34 

1.50 

.75 

.  10 

.49 

.20 

.30 

.  B4 

T 

06 

.07 

T  T 

36 

STAR  CITY  2  S 

1.62 

T 

.42 

.43 

.81 

.16 

STEVE 

2.75 

1.40 

.36 

.70 

.29 

STUTTGART 

.  94 

.17 

.  56 

.05 

.09 

.35 

.26 

1.25 

STUTTGART   9  ESE 

3.64 

1.44 

,11 

.01 

T 

.42 

.08  .03 

.  10 

.07 

.52 

T 

.86 

SU8 I ACO 

3.64 

1  81 

04 

2.  76 

1.26 

.28 

.78 

.01 

!o4 

.30 

.09 

TEKARRANA  W6  AP  R// 

.89 

T 

.02 

T 

.06 

T 

,52 

T 

.29 

TURNP IKE 

.67 

.47 

.40 

.03 

,79 

.03 

.70 

.09 

WALDRON 

4.30 

T 

2.59 

.  16 

.20 

.76 

.02 

.57 

T 

WALNUT  GROVE 

2.05 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

2.32 

.60 

.28 

.11 

,07 

,03 

.03 

T 

.01  T 

,45 

.31 

.34 

.09 

WARREN 

2.77 

T 

,12 

.07 

.62 

.14 

.45 

.03 

.09 

.05 

.07 

.93 

T 

T 

WASHI TA 

3.03 

1.95 

.30 

.80 

WHITE  ROCK 

2.36 

.90 

.41 

.31 

.46 

,04 

.03 

.23 

WHITECLIFFS 

.64 

.08 

T 

T 

.40 

.08 

.08 

WILSON 

WYNNE 

3.81 

1.01 

.17 

1.05 

.20 

.71 

.65 

.02 

YELLVILLE 

1.72 

T 

.47 

.  12 

.16 

T 

.54 

T 

T 

.42 

.01 

Tables 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  19»6 


Day 

Oi  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALUM  FORK 

MAX 

65 

73 

75 

71 

79 

75 

70 

62 

48 

49 

58 

57 

56 

59 

60 

64 

60 

52 

62 

56 

49 

52 

50 

54 

60 

68 

64 

56 

66 

65 

61.2 

M  I  N 

31 

32 

42 

42 

54 

6  3 

60 

2  8 

35 

36 

30 

40 

40 

40 

" 

33 

30 

30 

37»  5 

ARKADELPH14 

MAX 

63 

70 

72 

75 

80 

76 

77 

74 

50 

65 

60 

58 

46 

59 

54 

58 

57 

54 

60 

55 

54 

53 

52 

54 

62 

70 

65  56 

67 

66 

62. 1 

MIN 

27 

27 

32 

4  \ 

61 

59 

59 

55 

3  J 

2 1 

40 

22 

37 

30 

40  31 

29 

30 

37.7 

ASHCOWN 

MAX 

6S 

73 

75 

73 

81 

77 

80 

74 

48 

53 

66 

78 

72 

47 

59 

57 

63 

60 

57 

56 

52 

55 

55 

54 

56 

62 

71 

65  60 

71 

72 

64.  1 

HIN 

25 

26 

32 

45 

64 

57 

67 

48 

28 

1 8 

43 

37 

45 

43 

23 

37 

34  33 

30 

37.6 

BALD  KNOB 

MAX 

62 

70 

76 

70 

78 

75 

73 

57 

39 

46 

53 

53 

52 

45 

55 

54 

58 

56 

52 

63 

60 

49 

58 

51 

50 

60 

66 

61  50 

63 

63 

56.6 

MIN 

24 

2  5 

29 

36 

58 

36 

31 

20 

26 

36  26 

30 

35.6 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

59 

62 

75 

78 

69 

79 

73 

70 

39 

35 

48 

52 

48 

44 

45 

55 

54 

71 

49 

52 

67 

50 

44 

59 

55 

52 

61 

70  52 

53 

64 

57.5 

1 9 

52 

56 

30 

30 

32  27 

26.4 

BATESVILLE   L   AND  0   NO  I 

MAX 

60 

73 

77 

70 

79 

76 

72 

50 

40 

46 

54 

57 

54 

45 

54 

53 

67 

61 

52 

65 

60 

50 

58 

49 

50 

60 

69 

63  51 

63 

59.3 

59 

50 

34 

32 

29 

50 

26 

20 

32  34 

26 

30 

35.5 

BENTON 

MAX 

65 

66 

74 

72 

80 

77 

74 

60 

47 

51 

60 

59 

55 

45 

58 

55 

59 

57 

53 

65 

55 

50 

55 

53 

54 

62 

71 

59  56 

68 

65 

60.6 

2  7 

35 

58 

58 

26 

32 

26  30 

26 

35.5 

BENTONVILLE 

MAX 

58 

69 

73 

67 

74 

69 

56 

33 

28 

43 

55 

54 

37 

52 

43 

55 

55 

52 

52 

52 

47 

48 

48 

40 

50 

56 

61 

47  52 

63 

58 

53. 1 

MIN 

23 

32 

36 

39 

60 

49 

30 

24 

20 

20 

38 

33 

23 

33 

30 

35  25 

28 

29 

31.9 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

61 

65 

73 

74 

72 

81 

75 

75 

66 

41 

50 

59 

62 

52 

52 

60 

57 

63 

49 

54 

57 

50 

52 

52 

54 

56 

63 

72  57 

58 

70 

60.7 

2  6 

5  3 

63 

30 

27 

33 

28  30 

29 

29 

35.2 

BLVTHEVlLLE 

MAX 

57 

70 

75 

71 

75 

72 

69 

47 

39 

45 

49 

50 

47 

48 

52 

52 

55 

53 

56 

61 

56 

52 

61 

53 

45 

55 

63 

53  44 

57 

58 

56.1 

MIN 

26 

32 

41 

44 

57 

62 

45 

36 

28 

25 

37 

32 

33 

36 

43 

38 

35 

36  27 

36 

BOONEVILLE 

MAX 

76 

79 

74 

81 

74 

68 

47 

38 

49 

60 

63 

54 

48 

51 

58 

69 

57 

56 

55 

52 

48 

48 

46 

57 

60 

67 

56  60 

70 

66 

59.6 

MIN 

2A 

33 

42 

62 

57 

42 

36 

26 

1  8 

43 

39 

30 

40 

42 

25 

37 

35 

42 

35 

37 

2  3 

2 1 

35  26 

8RINKLEV 

MAX 

63 

70 

74 

70 

79 

77 

74 

65 

47 

48 

57 

58 

55 

45 

54 

60 

63 

60 

57 

61 

60 

62 

53 

49 

60 

68 

65  52 

63 

64 

61.1 

MiN 

23 

29 

38 

43 

58 

62 

63 

42 

22 

19 

38 

32 

34 

34 

42 

40 

35 

37 

4  7 

38 

42  26 

CAMDEN  1 

MAX 

61 

67 

74 

75 

75 

81 

79 

80 

77 

43 

53 

70 

71 

50 

49 

64 

59 

60 

51 

56 

62 

60 

58 

53 

55 

56 

65 

74  64 

58 

72 

63.6 

38 

30 

30 

32  35 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

56 

64 

68 

77 

73 

82 

76 

46 

39 

37 

40 

60 

51 

4t 

47 

47 

56 

65 

48 

54 

51 

54 

48 

39 

49 

56 

60 

65  55 

60 

69 

56.3 

21 

31 

20 

28 

26 

30  29 

31.2 

CLARKSVILLE 

MAX 

62 

70 

76 

71 

81 

74 

69 

46 

42 

42 

55 

56 

5: 

41 

51 

53 

67 

57 

53 

54 

51 

48 

49 

49 

53 

58 

63 

54  54 

63 

67 

57.  7 

26 

37 

23  27 

CONWAY 

MAX 

62 

73 

78 

71 

80 

76 

73 

57 

46 

47 

55 

57 

55 

46 

56 

54 

65 

60 

52 

66 

58 

50 

56 

51 

53 

59 

66 

60     5  3 

67 

65 

60.2 

26 

2  7 

42 

62 

62 

57 

4  3 

29 

2  1 

42 

3  3 

3( 

38 

43 

26 

34 

39 

4 1 

48 

48 

34 

4 1 

2  7 

2  3 

2  8 

32 

37  29 

3 1 

30 

36.9 

CORNING 

MAX 

57 

72 

75 

71 

77 

74 

70 

43 

38 

46 

50 

49 

46 

46 

54 

51 

60 

51 

53 

57 

54 

49 

56 

49 

45 

57 

66 

52  46 

57 

56 

55.8 

MIN 

25 

33 

42 

46 

58 

63 

4 1 

33 

27 

23 

39 

33 

30 

35 

42 

34 

30 

32 

43 

37 

41 

29 

26 

29 

33 

41  26 

26 

34 

35.5 

CROSSETT   7  S 

MAX 

6A 

73 

75 

75 

78 

77 

73 

76 

76 

53 

64 

69 

67 

50 

67 

62 

71 

68 

56 

63 

60 

63 

63 

55 

53 

62 

72 

66  59 

70 

76 

66.3 

26 

29 

37 

41 

59 

65 

66 

62 

36 

22 

36 

56 

41 

39 

47 

33 

41 

50 

46 

54 

50 

49 

50 

29 

25 

28 

32 

39  26 

30 

33 

41.3 

CUMMINS  FARM 

MAX 

62 

70 

74 

71 

79 

76 

75 

77 

60 

50 

63 

67 

65 

57 

59 

61 

58 

58 

63 

61 

54 

61 

62 

51 

60 

70 

62  53 

67 

66 

63.8 

3  7 

40 

5  7 

63 

64 

53 

30 

1 9 

33 

39 

35 

36 

40 

40 

41 

42 

40 

50 

2  7 

26 

30 

35 

42  27 

31 

39 

36.6 

OARDANELLE 

MAX 

63 

70 

77 

71 

80 

75 

71 

48 

42 

45 

58 

57 

5: 

4! 

56 

56 

68 

61 

52 

57 

52 

48 

51 

49 

54 

60 

67 

58  57 

68 

67 

59.2 

33 

43 

31 

36 

36  30 

OE  OUEEN 

MAX 

69 

75 

75 

72 

82 

78 

79 

6t 

46 

53 

63 

70 

59 

41 

59 

59 

66 

58 

55 

53 

54 

53 

51 

46 

62 

59 

72 

61  62 

72 

70 

62.9 

35 

4  ] 

43 

23 

39 

42 

43 

48 

35 

39 

2  3 

20 

24 

26 

30     2  5 

27 

27 

35.6 

DES  ARC 

MAX 

55 

63 

71 

75 

70 

79 

75 

73 

46 

36 

46 

56 

5  1 

3e 

56 

55 

56 

59 

45 

55 

63 

52 

51 

61 

53 

49 

60 

68  58 

53 

63 

56.0 

MIN 

" 

" 

50 

38 

36 

43 

2  8 

34 

36  33 

33 

37 

37.0 

DEVILS  KNOB 

MAX 

62 

be 

71 

62 

73 

67 

62 

47 

32 

42 

49 

51 

50 

42 

43 

51 

65 

53 

55 

52 

49 

45 

47 

42 

46 

52 

66 

57  49 

64 

60 

54.1 

MIN 

50 

50 

59 

38 

24 

32 

36 

27 

38 

2  7 

35 

42 

39 

36 

30 

23 

22 

32 

41 

38  25 

36 

43 

35*6 

DUMAS  1 

MAX 

63 

73 

77 

71 

79 

77 

75 

7S 

67 

51 

61 

68 

64 

41 

49 

61 

66 

60 

58 

64 

60 

55 

55 

55 

53 

61 

72 

62  55 

69 

70 

64.0 

MIN 

30 

" 

37 

36 

33 

45 

43 

44 

54 

50 

53 

49 

30 

33 

31 

38 

44  30 

34 

41 

41.6 

EL   DORADO  CAA  AP 

MAX 

6S 

72 

74 

73 

80 

77 

73 

75 

42 

52 

69 

75 

60 

47 

63 

58 

68 

58 

55 

60 

55 

60 

57 

54 

55 

64 

72 

63  57 

70 

75 

63.6 

27 

2  1 

4  3 

49 

38 

36 

41 

31 

46 

47 

44 

50 

43 

47 

41 

31 

23 

3  1 

40 

42  35 

36 

36 

40.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

61 

71 

76 

61 

76 

70 

61 

32 

32 

48 

56 

52 

48 

47 

47 

58 

60 

50 

52 

52 

50 

45 

47 

42 

51 

57 

64 

55  53 

65 

60 

55.2 

30 

22 

39 

35 

23 

29 

36 

24 

32 

22 

39 

45 

42 

32 

32 

25 

24 

29 

33 

40     2  7 

33 

39 

34.6 

FAYETTEVILLE 

MAX 

5S 

7C 

72 

66 

7S 

71 

64 

36 

28 

43 

55 

59 

44 

49 

45 

55 

58 

56 

53 

53 

47 

50 

48 

42 

51 

56 

62 

51  54 

64 

59 

54.7 

3 1 

26 

20 

22 

4C 

33 

25 

32 

34 

25 

35 

28 

44 

45 

40 

29 

31 

26 

20 

30 

36 

38  28 

30 

37 

34.3 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

60 

71 

74 

66 

76 

72 

66 

3( 

28 

44 

5< 

60 

38 

50 

45 

57 

61 

57 

55 

55 

47 

52 

49 

42 

53 

57 

63 

52  56 

66 

60 

59.6 

HIN 

^' 

50 

29 

26 

36 

34 

21 

31 

30 

4  5 

33 

29 

26 

24 

1  8 

26 

28 

32  22 

25 

26 

31*6 

FAYETTEVILLE   EXP  SIA 

MAX 

58 

69 

72 

65 

7< 

69 

6t 

3! 

36 

4« 

5! 

58 

51 

50 

47 

54 

58 

55 

53 

53 

48 

49 

46 

41 

50 

55 

61 

54  54 

65 

56 

55. 1 

MIN 

28 

50 

24 

3( 

3  3 

23 

36 

2  5 

4  3 

40 

30 

30 

25 

20 

26 

31 

39  25 

26 

35 

33*3 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

61 

7; 

80 

61 

7! 

72 

63 

37 

32 

52 

55 

56 

43 

46 

53 

52 

62 

48 

49 

60 

54 

45 

57 

46 

54 

60 

66 

53  53 

69 

60 

56.6 

MIN 

2» 

2 1 

2  1 

\  1 

3] 

30 

28 

37 

39 

35 

30 

24 

39 

45 

36 

30 

33 

25 

2  1 

31 

36 

40  30 

31 

36 

32.9 

FORDYCE   6  « 

MAX 

62 

71 

72 

7; 

71 

75 

7; 

7; 

70 

50 

68 

72 

63 

51 

60 

57 

64 

58 

55 

63 

60 

61 

57 

53 

52 

61 

70 

65  55 

67 

69 

64.0 

MIN 

3 1 

24 

4; 

46 

38 

37 

44 

32 

43 

43 

42 

50 

46 

41 

42 

26 

24 

31 

37 

40  31 

36 

40 

41*4 

FORT   SMITH  WB  AP 

MAX 

61 

71 

75 

76 

71 

75 

61 

41 

34 

4C 

58 

58 

45 

47 

45 

52 

64 

48 

51 

50 

53 

47 

47 

47 

55 

59 

64 

55  60 

66 

64 

56.5 

MIN 

26 

^' 

" 

46 

35 

35 

33 

3" 

32 

25 

35 

3 1 

40 

39 

33 

28 

23 

32 

36 

36  31 

34 

32 

34.  7 

FT    SMITH   WATER  PLANT 

MAX 

63 

70 

69 

7C 

7( 

75 

71 

4; 

38 

42 

57 

61 

58 

47 

48 

52 

65 

56 

54 

52 

50 

50 

48 

45 

54 

60 

67 

64  55 

64 

69 

»6.0 

MIN 

^' 

24 

28 

2  5 

I ; 

3( 

30 

30 

4( 

40 

23 

29 

26 

41 

48 

44 

32 

34 

21 

19 

23 

25 

31  23 

26 

29 

32.0 

GILBERT 

MAX 

6A 

77 

82 

71 

80 

75 

71 

41 

38 

5C 

55 

60 

55 

49 

52 

60 

71 

55 

59 

65 

58 

55 

48 

48 

56 

64 

71 

63  57 

71 

63 

60.6 

HIN 

" 

2( 

34 

62 

4( 

25 

29 

31 

42 

30 

29 

25 

41 

46 

46 

30 

39 

20 

15 

24 

23 

29  25 

21 

26 

31.4 

GRANNIS 

MAX 

65 

72 

71 

69 

70 

69 

70 

7) 

44 

5C 

60 

65 

61 

59 

55 

66 

60 

60 

53 

50 

52 

54 

53 

60 

65 

65 

63  65 

46 

70 

61.6 

MIN 

32 

43 

42 

36 

38 

39 

39 

39 

24 

40 

42 

4  7 

42 

37 

40 

23 

38 

39 

37  30 

39 

35 

36.6 

GRAVETTE 

MAX 

59 

71 

74 

67 

75 

70 

53 

3: 

28 

41 

51 

56 

39 

50  45 

55 

53 

53 

50 

50 

48 

53 

47 

43 

51 

58 

62 

48  55 

65 

60 

53.6 

HIN 

23 

27  AO 

47 

57 

48 

21 

31 

33 

22 

28  33 

23 

30 

43 

42 

39 

32 

30 

22 

16 

22 

27 

36  24 

24 

36 

30.6 

HARRISON 

MAX 

6C 

7* 

79 

68  77 

76 

65 

31 

35 

52 

58  57 

48 

48  50 

55 

65 

46 

53 

58 

53 

45 

52 

45 

54 

60 

65 

50  56 

59 

67 

57.0 

HIN 

21 

2*  ♦» 

36  55 

56 

3C 

16     38  27 

22 

29  35 

26 

36 

37 

39 

30 

31 

20 

19 

25 

30 

35  23 

24 

40 

31.0 

HELENA 

HAX 

58     69  7k 

70 

76 

74 

73 

73 

53 

47 

60 

65 

56 

49  57 

55 

65 

62 

60 

63 

62 

56 

61 

55 

48 

57 

66 

63  51 

62 

64 

61.4 

HIN 

30 

35  40 

40 

58 

60 

63 

45 

31 

23 

39 

40 

38 

36  45 

37 

37 

36 

40 

55 

50 

40 

50 

35 

27 

32 

40 

45  3) 

37 

40 

40.5 

HOPE    3  NE 

HAX 

60 

68  73 

75 

74 

82 

77 

80 

74 

43 

54 

67 

71 

46  49 

61 

59 

58 

48 

53 

59 

50 

52 

47 

53 

56 

64 

71  61 

59 

70 

61.7 

HIN 

20 

30  37 

44 

54 

64 

66 

56 

30 

21 

25 

41 

46 

3( 

39 

27 

29 

46 

43 

44 

45 

40 

44 

28 

26 

32 

34 

36  33 

33 

31 

38.3 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1956 


HOT   SPRINGS    I  NNE 

JONESeORO 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAGNOLIA    3  N 


MAMMOTH  SPRING 


MARIANNA   2  S 


MARKED  TREE 


MONTICELLO   3  S 


MORRILTON 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 


MOUNTAIN  HOME 


MOUNTAIN  HOME   C   OF  EN6 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE   PEACH  5UBSTA 


NIMROD  DAM 


PARAGOULD 


PARIS 

PERRVVI LLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


SILOAM  SPRINGS 


64  72 

25  27 


66  67 

23  28 


32      36  46 


64      73  76 


60  70  77 
26     27  36 


58      65  77 

22      27  31 


59  6A  72 
18     27  28 


60  70  74 
28     27  44 


64  71 

26  26 


66  68  72 
32      34  35 


22      27  30 

63  71  75 
31      33  37 


41  65  55 

72  74  73 
39 

74  80  78 


78  73 
56  60 


75  76 
45  60 


72  81 
48  60 


74  70 
60  58 


80  75 
61  55 


80  75 
61  59 


70  80  77 
45      58  64 


70      45  38 


43      37  27 


75  63  51 
48     41  29 


78  76  48 
66      46  32 


78      76  40 


71  49  39 
47      35  27 


77  70  75 
64      60  38 


78      80  72 


65  33  30 

30  30 

72  49 

47  41 

78  76  76 

65  46  32 

72  5  7  41 

57  40  30 


68  33  28 
29      26  19 


79  70  49 
65      48  31 


49     48  54 


39      60  59 


45  58  57 
18      31  28 


52  68  63 
25      41  42 


50  68  64 
22     41  42 


45  50  53 
23      40  34 


47      53  64 


42  52  62 
18      18  42 


22      25  39 


46  55  53 
23     42  34 


62  61  60 
19      36  36 


44      58  59 


50  62  61 
24     38  37 


49     46  51 


55  45  57 

32  36  42 

60  45  57 

38  38  44 

55  46  57 

36  38  38 


52  51 
40  40 


68     50  50 


50  47  56 
30     24  35 


55     46  56 


64  42  50 
41      36  36 


35      34  32 


61  48  55 
41      36  44 


57  53 
26  25 


56  67 
26  33 


54  64 

36  42 


57  63 
36  42 


54  61 

32  30 


67  61 
33  36 


51  60 
29  40 


56  53 
35  23 


55  69  60 
30  35  38 

56  58  65 
32  36  41 

55  58  57 

40  36  35 

61  60  4  7 

30  39  39 

54  55  50 

21  36  26 


50      69  57 


54      64  50 


53  60  69 
38     39  38 


54  64  63 
42      44  51 


50  62 
43  43 


50  47  47 
43     42  31 


63  55  49 
43     48  47 


57  66  60 
40      48  49 


42      47  48 


58  57  61 
41      49  50 


68  59  46 

44  46  27 

49  46  46 

36  37  27 

68  55  61 

39  32  33 

56  57 

42  44 

56  60 

42  40  29 

50  59  50 

40  45  27 

66  62  59 


52  55  56 
40     40  25 


46     44  50 


60  49  49 
35     39  29 


56  55  65 
36     46  32 


60  56  51 
42     45  30 


55  66  66 
42     48  26 


52      46  42 

32     31  23 


56  61  54 
40     60  30 


46  61  64 
28     26  32 


5  5  60  65 
25     30  35 


55  63  66 
25     28  31 


64     63  71 


54  62  71 

27  30  38 

48  60  68 

23  32  31 

55  56  63 

28  30  31 

50  55  68 

23  25 

51  67  63 

24  30  35 


63  50  59 

26  32  33 

51  61  68 
24  32  33 

54  62  73 

29  29  31 

52  68  63 
19  24  27 

53  62  70 
29  34  27 


Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

72 

74 

— ^ 

80 

74 

76 

68 

48 

50 

66 

61 

58 

58 

66 

56 

59 

57 

56 

59 

52 

60 

53 

52 

54 

62 

72 

65 

57 

69 

69 

61.7 

MIN 

37 

43 

54 

54 

63 

64 

61 

48 

28 

25 

42 

40 

39 

38 

42 

31 

43 

39 

41 

48 

44 

36 

36 

32 

28 

40 

44 

49 

34 

34 

44 

42.1 

MAX 

59 

70 

74 

70 

77 

74 

69 

48 

38 

46 

50 

50 

47 

45 

55  ; 

51 

60 

57 

52 

58 

55 

51 

59 

61 

46 

66 

67 

57 

49 

59 

60 

66.8 

MIN 

31 

39 

46 

41 

56 

62 

62 

32 

29 

24 

40 

35 

34 

37 

42  1 

37 

36 

30 

37 

47 

48 

45 

48 

30 

27 

36 

39 

44 

30 

33 

41 

39.3 

MAX 

64 

73 

77 

72 

80 

78 

79 

62 

46 

50 

60 

59 

46 

44 

55 

55 

60 

59 

64 

65 

67 

50 

59 

54 

52 

62 

70 

60 

54 

68 

64 

60.9 

MIN 

25 

29 

35 

42 

58 

60 

60 

44 

30 

22 

39 

39 

33 

36 

43  . 

32 

36 

36 

39 

48 

47 

36 

45 

27 

24 

24 

33 

40 

28 

31 

30 

MAX 

60 

75 

82 

69 

80 

72 

69 

38 

35 

56 

62 

56 

46 

48 

51 

53 

60 

48 

49 

57 

55 

46 

49 

45 

55 

60 

66 

53 

54 

69 

60 

67.4 

MIN 

27 

23 

28 

32 

59 

48 

35 

34 

24 

16 

34 

29 

29 

31 

34 

32 

27 

21 

37 

45 

39 

29 

33 

21 

16 

25 

27 

39 

26 

23 

27 

MAX 

64 

72 

74 

72 

80 

77 

73 

50 

39 

50 

56 

56 

53 

45 

56  : 

54 

60 

50 

53 

65 

51 

50 

57 

53 

53 

61 

71 

57 

55 

66 

64 

69.4 

MIN 

32 

36 

40 

45 

63 

65 

46 

38 

29 

24 

40 

39 

38 

38 

42 

34 

39 

38 

41 

49 

43 

41 

38 

30 

29 

33 

37 

41 

35 

36 

40 

39.4 

MAX 

67 

74 

75 

73 

80 

76 

79 

74 

53 

66 

76 

71 

46 

61 

59 

63 

60 

55 

60 

54 

60 

61 

54 

56 

63 

71 

67 

67 

70 

75 

65.3 

MIN 

27 

30 

43 

39 

63 

65 

67 

61 

31 

21 

40 

52 

40 

38 

45 

28 

38 

47 

45 

50 

43 

42 

44 

28 

24 

31 

36 

42 

30 

32 

38 

40.6 

MAX 

60 

72 

74 

75 

81 

77 

77 

73 

61 

50 

62 

60 

56 

45 

58 

58 

66 

56 

52 

60 

55 

50 

62 

54 

54 

63 

72 

52 

70 

70 

61.9 

MIN 

27 

27 

33 

40 

63 

59 

65 

50 

30 

22 

41 

35 

39 

36 

42 

26 

34 

42 

41 

47 

45 

36 

41 

26 

21 

28 

29 

34 

28 

26 

35 

37.2 

MAX 

60 

73 

80 

70 

80 

72 

68 

41 

37 

50 

62 

60 

53 

42 

57  . 

50 

66 

56 

53 

56 

56 

66 

55 

50 

51 

56 

65 

57 

50 

62 

62 

68.2 

MIN 

16 

24 

28 

32 

55 

57 

39 

34 

25 

17 

39 

28 

28 

33 

40 

39 

27 

22 

33 

45 

49 

41 

43 

25 

22 

25 

27 

36 

29 

23 

26 

MAX 

60 

70 

73 

70 

77 

75 

76 

71 

46 

46 

68 

60 

61 

46 

55  . 

54 

64 

60 

59 

63 

60 

53 

64 

53 

49 

68 

67 

60 

50 

62 

65 

60.9 

MIN 

26 

31 

37 

37 

56 

60 

62 

42 

30 

23 

37 

39 

34 

34 

43 

38 

39 

34 

38 

36 

49 

38 

49 

30 

24 

30 

31 

40 

29 

30 

35 

MAX 

58 

70 

74 

69 

75 

73 

70 

54 

40 

43 

51 

54 

47 

46 

52 

52 

57 

55 

55 

60 

59 

51 

62 

67 

47 

55 

65 

55 

48 

58 

60 

67.2 

MIN 

27 

33 

36 

41 

56 

62 

54 

36 

29 

25 

39 

35 

33 

36 

43 

34 

36 

30 

35 

50 

45 

45 

41 

31 

27 

31 

34 

42 

29 

31 

38 

37.7 

MAX 

75 

76 

72 

68 

41 

35 

39 

61 

62 

56 

49 

61 

55 

68 

62 

58 

46 

55 

46 

52 

60 

67 

62 

67 

57.2 

MIN 

49 

59 

39 

35 

22 

19 

34 

30 

27 

35 

42 

32 

41 

25 

40 

32 

35 

21 

20 

28 

34 

28 

30 

34 

42 

33.3 

MAX 

67 

70 

71 

67 

76 

72 

71 

58 

37 

46 

57 

67 

59 

49 

55 

57 

68 

54 

55 

52 

46 

48 

53 

48 

54 

61 

69 

56 

57 

67 

69 

59.4 

MIN 

33 

36 

49 

51 

62 

62 

50 

37 

24 

20 

40 

35 

35 

36 

39 

24 

38 

38 

40 

47 

43 

36 

35 

26 

25 

33 

36 

42 

30 

36 

45 

36.2 

MAX 

65 

71 

74 

73 

78 

76 

76 

76 

75 

51 

66 

67 

66 

46 

54 

64 

68 

67 

61 

62 

60 

58 

61 

54 

52 

62 

71 

69 

67 

68 

72 

65.3 

MIN 

27 

32 

45 

47 

61 

64 

66 

57 

33 

19 

41 

46 

38 

36 

42 

30 

42 

42 

42 

52 

48 

42 

48 

29 

25 

31 

34 

43 

28 

31 

35 

MAX 

63 

72 

76 

73 

79 

75 

72 

54 

42 

49 

56 

55 

51 

44 

56  ■ 

55 

68 

60 

51 

66 

54 

49 

61 

61 

64 

59 

66 

61 

56 

66 

64 

69.7 

MIN 

26 

30 

34 

44 

62 

59 

54 

42 

30 

24 

43 

33 

35 

38 

42 

30 

37 

39 

41 

49 

48 

36 

40 

28 

27 

33 

33 

41 

33 

31 

33 

MAX 

69 

73 

68 

"■0 

79 

77 

75 

65 

39 

50 

60 

65 

58 

50 

60 

62 

56 

49 

54 

61 

54 

50 

46 

62 

57 

63 

72 

63 

60 

71 

68 

61.2 

MIN 

^3 

23 

30 

31 

57 

61 

49 

38 

27 

1  6 

45 

30 

38 

39 

34 

26 

32 

40 

42 

48 

39 

33 

35 

25 

20 

27 

25 

36 

26 

26 

27 

MAX 

65 

66 

60 

60 

70 

69 

65 

55 

30 

40 

48 

50 

40 

44 

40 

59 

56 

52 

66 

54 

58 

49 

45 

30 

46 

50 

51 

56 

61 

61.9 

MIN 

29 

40 

54 

55 

55 

54 

45 

30 

17 

17 

35 

33 

30 

30 

31 

26 

33 

34 

39 

38 

37 

37 

28 

21 

23 

31 

31 

30 

25 

32 

31 

33.9 

MAX 

59 

74 

79 

69 

79 

70 

69 

40 

36 

49 

52 

56 

50 

45 

52 

50 

62 

52 

49 

58 

54 

49 

55 

44 

59 

58 

65 

67 

51 

66 

60 

57.0 

MIN 

31 

36 

45 

47 

59 

57 

39 

33 

24 

19 

40 

34 

27 

36 

39 

33 

34 

21 

37 

45 

46 

35 

36 

26 

26 

22 

37 

41 

33 

34 

39 

35.8 

MAX 

56 

56 

74 

79 

70 

79 

71 

57 

37 

33 

50 

53 

56 

53 

45 

55 

50 

63 

47 

49 

59 

54 

46 

56 

45 

53 

58 

65 

48 

61 

66 

66.0 

MIN 

18 

27 

30 

35 

42 

52 

56 

34 

23 

17 

1  8 

33 

27 

28 

37 

34 

32 

23 

24 

39 

46 

31 

38 

26 

20 

19 

29 

32 

34 

31 

32 

31.2 

MAX 

62 

66 

73 

73 

72 

62 

76 

80 

70 

44 

51 

63 

63 

47 

49 

62 

57 

61 

49 

55 

55 

55 

55 

43 

53 

57 

66 

72 

60 

69  71 

61.4 

MIN 

20 

26 

30 

32 

46 

52 

62 

55 

29 

20 

20 

34 

45 

41 

41 

26 

27 

44 

44 

45 

45 

35 

43 

24 

20 

22 

22 

25 

26     28  28 

34.  2 

MAX 

59 

67 

73 

73 

70 

80 

75 

79 

68 

44 

50 

61 

69 

46 

48 

59 

56 

62 

49 

64 

53 

50 

54 

46 

52 

65 

63 

69 

59     58  70 

60.4 

MIN 

26 

33 

36 

41 

54 

60 

65 

56 

28 

23 

24 

40 

43 

40 

40 

25 

29 

46 

43 

44 

44 

39 

42 

26 

25 

29 

34 

36  31 

33  33 

37.7 

MAX 

59 

72 

77 

72 

79 

76 

71 

51 

47 

45 

54 

53 

52 

44 

66 

54 

61 

45 

53 

63 

59 

51 

60 

61 

60 

60 

69 

56 

51 

64  62 

58.6 

MIN 

29 

31 

4  1 

44 

56 

63 

50 

40 

29 

25 

41 

34 

36 

37 

41 

39 

42 

36 

31 

47 

50 

43 

45 

30 

27 

34 

36 

43 

33 

34 

36 

38.8 

MAX 

60 

66 

77 

79 

73 

81 

75 

67 

48 

42 

51 

56 

60 

45 

46 

58 

62 

70 

53 

53 

62 

53 

48 

48 

51 

62 

62 

71 

71 

60  69 

60.7 

MIN 

23 

28 

34 

37 

47 

59 

61 

45 

29 

20 

20 

31 

33 

35 

38 

37 

40 

42 

46 

33 

36 

24 

22 

29 

32 

28     29  29 

34.3 

MAX 

70 

74 

77 

75 

82 

76 

60 

75 

52 

52 

66 

78 

74 

47 

60 

59 

61 

60 

55 

55 

51 

61 

56 

54 

57 

66 

72 

69 

60 

72 

72 

65.5 

M  I  N 

26 

2  7 

32 

58 

64 

62 

69 

52 

31 

1  9 

43 

40 

45 

4  ] 

46 

24 

40 

46 

45 

49 

46 

39 

43 

28 

2  3 

31 

31 

39 

32 

29  28 

39.6 

MAX 

65 

70 

77 

71 

80 

74 

67 

45 

41 

41 

58 

56 

49 

47 

50 

55 

66 

52 

55 

52 

50 

48 

48 

49 

55 

60 

65 

65 

57 

66  67 

57.8 

MIN 

22 

29 

32 

42 

55 

54 

45 

42 

27 

28 

35 

34 

33 

40 

43 

25 

36 

33 

40 

45 

46 

32 

32 

26 

28 

28  29 

35 

26  31 

31 

34.9 

39     28  34 


57  57  68  66 
40     30  35 


61  49  67  61 
39     29      40  30 


39     30     34  38 


54  49  60  60 
40     27     28  32 


72     66  55 
36     31     32  34 


72  62  56  72 
38      30      30  32 


62  53  63  59 
38     28     33  39 


66  67 
30  29 


39     31     34  36 


52  66  63 
33  29 


30     32     35  30 


59  55  66  66 
39     36     30  36 


S«e  relereoca  ootes  foliovlng  Station  Indea. 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  19S6 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

c 

< 

STUTTGART   9  ESE 

Mm 

SA 

23 

60 

30 

69 
29 

73 
41 

68 
48 

77 
59 

76 
63 

77 
45 

69 

30 

36 

23 

47 

27 

63 
38 

60 
39 

41 
34 

48 
36 

53 
34 

54 

38 

65 
39 

47 

38 

58 
40 

t\ 

51 

39 

:i 

60 
29 

51  48 

25  27 

58 
34 

67 
36 

58 

28 

51 

30 

63 

33 

58.5 
36.3 

SUB  I ACO 

MIN 

62 
30 

6« 

34 

74 

37 

72 
40 

80 
65 

77 
57 

71 
43 

48 
38 

39 
27 

39 
20 

58 
37 

60 
36 

55 

33 

48 

39 

50 
36 

53 
28 

67 
35 

60 
35 

54 
40 

54 
46 

11 

49 

35 

\] 

48 

29 

54  58 

27  29 

64 
40 

60 

37 

56 
31 

67 
39 

66 
35 

58.2 
36.8 

TEXARKANA   W8  AP 

HIN 

67 
36 

73 
36 

75 
47 

73 
55 

81 
65 

79 
66 

81 
61 

73 
36 

43 

30 

53 
24 

66 
50 

77 
54 

60 
41 

47 
40 

59 
35 

58 

29 

62 
50 

57 
47 

56 
46 

55 
47 

11 

61 
44 

\l 

53 
29 

57  65 
27  35 

71 
38 

63 
42 

60 
36 

71 
39 

75 
41 

63.8 
42.  1 

MIN 

57 
38 

65 
45 

67 
51 

70 
54 

72 
57 

67 
59 

63 
42 

42 

32 

39 
19 

39 
23 

48 

36 

53 
39 

52 
25 

43 

33 

48 

34 

46 

26 

61 
40 

50 
28 

53 

36 

50 
42 

11 

47 

40 

32' 

40 

25 

45  51 

60 
41 

51 
38 

45 

27 

56 
39 

58 
43 

52.6 
36.9 

W AL  DRON 

HIN 

t>i 
2h 

75 
23 

78 

31 

72 
36 

80 
65 

74 

58 

73 
44 

46 

37 

37 
22 

49 

18 

59 
45 

65 

30 

63 
30 

51 
40 

52 
42 

59 

22 

71 
38 

60 
38 

58 
43 

55 
48 

11 

50 
34 

49 

28 

57  62 
22  26 

69 
26 

65 

32 

59 
3) 

70 
29 

67 
29 

60.9 
34.7 

WALNUT    RIDGE   CAA  AP 

MAX 
HIN 

59 

27 

73 
33 

75 
39 

68 
44 

78 
58 

73 
62 

70 
38 

39 
35 

35 
27 

44 
24 

50 
37 

54 

33 

44 

33 

43 
37 

54 
42 

49 

37 

62 
37 

44 

28 

51 

38 

57 
47 

" 

49 
46 

\° 

48 

29 

46  58 

26  33 

66 

35 

51 
33 

48 

29 

58 

31 

59 
32 

55.4 
36.6 

WARREN 

MAX 
HIN 

64 

2B 

72 
33 

74 
44 

74 
47 

80 
62 

76 
66 

77 
66 

76 
64 

68 
34 

51 

22 

67 
38 

71 
52 

67 
38 

46 

38 

57 
45 

58 
34 

67 
42 

58 
45 

55 
43 

64 

52 

58 
48 

62 
43 

I' 

54 

31 

53  62 
28  32 

70 
39 

63 
45 

53 
33 

68 
36 

72 
34 

64.4 
42.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
HIN 

57 
AO 

67 
44 

68 
48 

64 

50 

71 
55 

66 
59 

63 
42 

46 

30 

30 
18 

39 
23 

50 
34 

54 
41 

51 
25 

44 

33 

40 

32 

4  7 

26 

62 
38 

49 

30 

55 
38 

51 
43 

43 

38 

46 

37 

44 

28 

41 

26 

49  56 
24  35 

63 
41 

54 

38 

49 

27 

60 
45 

62 
46 

52.9 
36.6 

WILSON 

HAX 
HIN 

WYNNE 

MAX 
MIN 

59 
25 

69 

33 

75 
43 

70 
48 

77 
59 

75 
63 

71 
63 

65 
38 

45 

30 

45 

20 

53 
40 

54 

39 

51 
34 

46 

35 

53 
♦3 

53 

33 

60 
43 

57 
33 

57 
38 

60 

52 

58 
49 

51 

39 

63 
43 

50 
30 

46 

21 

57 

30 

65 
36 

57 
39 

48 

25 

60 
29 

64 

32 

58.5 
38.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.07 

.07 

.  10 

.02 

.08 

.06 

.07 

.03 

.03 

.05 

.06 

.06 

.01 

.04 

.07 

.03 

.07 

.08 

.  10 

.03 

WIND 

19 

18 

20 

15 

40 

38 

25 

41 

92 

36 

30 

12 

34 

36 

27 

53 

15 

31 

35 

15 

25 

16 

17 

65 

48 

12 

23 

23 

104 

20 

16 

1000 

MOPE    3  NW 

EVAP 

.11 

.06 

.06 

.10 

.09 

.06 

.05 

.07 

.02 

.13 

.02 

.02 

.09 

.01 

.07 

.05 

* 

.07 

.03 

.03 

.00 

.07 

.10 

.02 

.11 

.  10 

.  14 

.  10 

.09 

1 .936 

WIND 

20 

17 

17 

23 

60 

61 

68 

33 

48 

64 

40 

37 

58 

93 

15 

29 

14 

89 

45 

62 

15 

15 

27 

64 

34 

23 

27 

55 

87 

42 

19 

1291 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.06 

.03 

.  16 

.  13 

.10 

.  20 

.06 

.00 

.06 

.00 

.04 

.02 

.00 

.06 

.01 

.00 

WIND 

19 

27 

17 

15 

102 

47 

90 

42 

t.9 

33 

32 

42 

59 

30 

34 

32 

38 

42 

26 

25 

24 

25 

29 

64 

53 

20 

19 

20 

81 

29 

23 

1208 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.09 

.06 

.  12 

.06 

.01 

.03 

.03 

.06 

.06 

.09 

• 

.06 

.05 

.03 

.22 

.13 

.15 

.06 

.07 

WII4D 

33 

15 

22 

32 

83 

32 

38 

23 

90 

32 

15 

11 

8 

7 

7 

56 

26 

8 

10 

4 

23 

17 

4 

124 

68 

32 

28 

42 

98 

32 

22 

1042 

RU3SELLV ILLE 

EVAP 

.03 

.07 

.04 

.03 

.09 

.05 

.17 

.00 

.01 

.03 

.03 

.03 

.04 

.06 

.02 

.07 

.03 

.08 

.06 

MIND 

5 

2 

1 

10 

36 

6 

19 

22 

42 

6 

9 

7 

10 

8 

25 

13 

6 

14 

10 

• 

16 

34 

43 

14 

19 

18 

30 

26 

7 

7 

4S18 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.06 

.08 

.08 

.07 

.  10 

.11 

» 

.  12 

.03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.04 

.01 

.05 

.02 

.01 

.04 

.00 

.27 

.08 

.22 

1.56B 

MIND 

29 

9 

38 

53 

141 

142 

171 

99 

52 

21 

85 

54 

55 

76 

3 

26 

7 

62 

59 

24 

73 

37 

122 

10 

123 

29 

25 

67 

80 

53 

13 

1839 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Dtty  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EUREKA  SPRINGS 
FAVETTEVILLE  CAA  AP 
ROGERS 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

waxmm  rellovlac  Itatlra  trntmn. 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  Data 


Temperahue 


Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

No.  ol  Days 

2  ?  9 

«  "  fl) 

5  °  "s 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

«  i 

Q 

Max 

Min. 

a 

S-i 

0 

0 

S 

0 

Averag 
Maxim! 

Averag 
Minimi 

Averag 

Highes 

Date 

Lowest 

Date 

Degree 

gl 

S  J 

0  i 

om 

Total 

Depar 
from  L 
Term  I 

Creates 

Date 

Total 

Max.  D. 
on  Gro 

Date 

0 

0 

3 

MAY  1956 

DELTA  DIVISION 
BLYTHEVILLE 

82.8 

61  .  1 

72.0 

1 .  8 

93 

30 

47 

1 

18 

5 

0 

0 

0 

1  .95 

-1  .64 

1.12 

15 

.0 

0 

5 

1 

1 

JUNE  1956 

BLYTHEVILLE 

88.5 

64.3 

75  .'t 

-1.6 

96 

24 

46 

2 

5 

16 

0 

0 

0 

3.01 

-  .66 

.  75 

15 

.0 

0 

8 

2 

0 

JULY  1956 
PARAGOULD 

93.0 

J67.7 

80.4 

101 

26 

55 

1  1 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .18 

-2.04 

.  50 

24 

.0 

0 

4 

i 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

2 

Day  of  month 

o 

1   1   2  1  3 

4   1   5  1  6 

7 

8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19 

20  21 

22  1  23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

APRIL  1956 
MARVELL 

e.oi 

.95  1.53 

.89  .05 

<*  .57 

MAY  1956 
BLYTHEVILLE 

1  .95 

.27  .02 

T 

.01  1.12 

.05 

.01 

.12 

.07 

.04 

.  10 

JUNG  1956 
BLYTHEVILLE 

3.01 

,20 

.Ob      .'•6  .75 

.25  .07 

.11 

.29 

.  31 

.51 

■JULY  1956 
PARAGOULD 

1  .18 

.05 

.07 

.2'* 

.18  .12 

.  50 

.02 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ot  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

MAY  1956 
BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

65 
47 

67 
59 

77 
54 

75 
56 

87 

56 

85 
67 

80 
64 

75 

50 

84 
57 

86 

65 

88 
69 

90 
68 

69 
70 

83 
65 

74 
58 

70 
52 

87 
55 

87 
58 

85 
63 

84 

61 

91 
65 

92 
67 

90 
64 

73 
55 

74 

55 

82 
63 

88 

65 

89 
65 

92 
66 

93 
57 

86 
69 

82.8 
61.1 

JUNE  1956 
8LVTHEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
54 

74 

46 

77 

50 

83 
54 

86 
58 

85 
62 

92 
57 

94 

66 

92 
66 

91 
65 

92 
64 

89 
67 

75 
67 

81 
63 

85 
62 

86 
67 

90 
66 

92 
68 

93 
70 

94 
72 

95 
73 

96 
71 

95 
70 

98 
70 

85 
67 

92 
67 

96 
66 

87 
69 

87 
64 

93 
67 

88.5 
64.3 

JULY  1956 
PARAGOULD 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 
69 

95 
71 

95 

70 

89 
68 

88 
67 

94 

65 

94 
67 

90 
69 

84 
56 

87 
55 

93 
64 

96 
76 

95 
67 

100 
73 

97 
75 

96 
73 

92 
64 

96 
63 

92 
65 

87 

63 

86 
64 

84 

67 

88 
69 

95 
70 

101 
70 

100 
73 

99 
71 

94 
68 

92 
69 

96 
57 

93.0 
67.7 

8»«  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


DECEMBER  1956 


-   157  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


DECEMBER  1956 


(I 
c: 


0 


Hi 
b 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Atua  Fork 


0006 
0064 
0130 
0136 
0130 


.  CHy 


Arkani 

Astido>B 
Athroa 

Bald  Knob 

Bxteavlll9  Llv*iitocl 

SatvsvUle  L  ft  D  1 

Beaty  Lak« 
B«»«er  1  St 


BerryvUU  4  X* 

Blc  Pork 
BlK  Lak«  Outlvt 
Black  Rock 
Blakply  Hountmln 
Blur  Mountain  Dai 


8urd«tte 

Cabot  4  SI 
Calico  Rock 

Ca«d«a  2 
Caap  Chaffc* 

Cana«D  3  ■ 
Carllale  1  SI 
Carpenter  Daa 
ClarvQdon 
Clarksvtllc 


Cold  SprlDfa 
Coaba  3  9E 
Coapton  2  ITS 


Cross* tt  7  9 


Duaaa  2 

Ea«l*  Cap 
fZ\  Dorado  CAA  AP 
Eur«ka  Springs 

EveoloK  Shadp 

raye-ttcvll  1*  CAA  AP 
Pay«ttvvlllr  Exp  Sta 
Pllppln  CAA  AP 

Pordyce  6  ■ 


Gilbert 
Cl*a«ood 


Gravelly  7  BSC 
Gravett* 
Green  Porest 


Heleaa 

Benderaon  3  « 
Hope  3  XS 

Hot  Sprlncs  1 

Buntavllle 

Indea' 

J«BBl«Tlll« 

Jooeaboro 
lea 

Klfl<alBDd  3  S9E 
Lake  City 
Laaar  2  S« 

Lanclay 
Lead  Bill 

Lee  Creek  Cuird  Sti 
Leola 

Rock  *S  Alri 


Saline 
Clark 

Pike 

Perry 

I  Clark 


0286 
0300 
0326 
0350 


Little  Rti 
Howard 
Voodruf f 


Independence 


0460 
0496 
0512 
0318 
0S30 

0534  Greene 
0536  Ja. 
10562  Salt 
0586  I 


0664 
0676 
0746 
0764 
0798 

0800 
0806 
0830 
0842 
0848 


Tell 


Hlsstsslppl 
Van  Eturen 


0872  White 
0936  Monroe 
1010  MevtOD 
1020  Baxter 
1052,lll!tslS9lp; 

I102!pulsBkl 
1132' Izard 
1152lOuacfalta 
1154  Ouachita 
1172  ScbBStlftn 

1188 Isearcy 
1224 : Lonoke 
1238{CArlaod 
1442 iHoaroe 
14SS I  Johnson 


1492 'Van 
1520  Scott 
1574  Madison 
1583  Nevton 
1S96  Faulknei 

1632  Clay 
1640  j Baxter 
1666 ' Polk 
1730  Ashley 
1750 1  Pulaski 


1768 
1814 
1839 
1834 
183S 


Lln< 


Pike 

Tell 
Yell 


1838  Yell 
1948  Sevier 

1960:Chlcot 
19fl8|Pratrle 
1982  j  Johnson 

2I4B  Desha 
13150  Desha 

2304  Scott 
12300  Union 

2356  Carroll 

2366  Sbarp 
2442, Washington 
2443 ' WashlngtOR 
2444  lashlngton 
2528  Marlon 

2540  Dallas 
2544  Little  Rlv4 
3564  St.  Francli 
2574  Sebastian 
2S78  Crawford 

2598  Ashley 
2670 ' Beapstead 
2760  White 
2794  Searcy 
2842  Pike 

'3908  Polk 
,2932  Tell 
2930  Benton 
, 2946  Carroll 
I  29  5  2  Stone 

' 2962  Paulkner 
' 2976  Sebastian 
I  3074  Clark 
3098  Calhoun 
I  3132  Sharp 

3164  Soone 
3228  Cleburne 
3230  Cleburne 
3335  Pnpe 
3243  Phlll 


ps 


«L 


tie  Rock  Flit 


Louann  2  81 


3259  Baxter 
3428  Heapstead 
3438  Moatfoaery 
3442  Sevier 
3466  Garland 

I  3540  Madison 
35561  Onion 

' 3584  Little  Rlv« 
3600  RewtoB 
3704  Garland 

3734  Cralchead 
3862  Lonoke 
3904  Cleveland 
3998  Craighead 
I  4019  Johnson 

j  4060  Pike 
I  4106  Boone 
I  4116  Cravford 
I  4134  Grant 
I  4348  Pulaakl 

4350  Pulaski 
, 4324,  Pope 
I  43321  Union 

4386:  Mevton 

4528  8t.  Francli 


34  17 

34  03 

34  58 

35  35 
34  07 

33  37 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  <9 

35  45 

34  43 

35  05 

36  28 
35  04 


91  05 

92  33 

93  29 
93  25 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  13 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

91  38 
90  43 

90  43 
93  4« 

91  S3 


7  36  09 

7  35  26  91  06 

6  34  33  93  37 
1  36  22  94  13 

7  36  26  93  37 

34  29 1  93  38 

35  51,  90  08 

36  07  91  06 

34  36  93  11 

35  06  93  39 


33  41 

35  56 
35  09 
35  39 

33  52 

7  35  25 
7  34  54 
7  35  52 
7  36  22 
2^5  49 

7  |34  57 
7  36  08 
3  33  36 
3  33  35 
1  35  IB 

35  53 

34  47 
34  27 

34  41 

35  28 

35  35 

34  58 

35  48 

36  06 
35  05 


93  09 
89  55 
93  55 

92  30 

93  30 


93  08 

92  49 

93  51 

94  18 


93  38 
93  54 
93  48 
93  18 
92  28 


36  34  90  35 

36  17  92  31 

34  26  94  25 

33  02,  91  56 

34  42  93  36 

34  08  91  35 

34  14  93  45 

35  33 1  92  25 
35  03,  93  24 
35  04  93  24 

35  13  93  09 

34  03  94  21 

33  31 '  91  36 

34  58 1  91  30 

35  43]  93  24 

)1  30 


2 '33  53 
3  1 33  53 
1  34  43 
3  1 33  13, 
7  36  24 


Obsei- 
vation 
time 


36  05 
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89 
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7P  U.S.  Foreat  Service 

3  3  5 

Mountain  Hoae 

5036 
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7A  Mel)  A.  Tjpley 

Mulberry  6  KNZ 

5072 

Frankl in 

1  35  34 

500 

7A  Hear    G  Arvln 

3 

Xarrovn  Daa 
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3 
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a 
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a 
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3 
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6P 
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2  3  5 
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3 

Slloaa  Springs 
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7A 
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2  3  5 
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Lawrence 

7 

36  05 
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HID  'A.  R.  Richardaon 

C 

SpsrkMan  4  B 
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3 

33  55 

260 

7A  Mrs.   Rachel  Butler 

Staaps 

Lafayette 

4 

33  22 

270 

7A  Hubert  Baker 

a 

Stsr  City  3  S 

6820 
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3 

33  54 

91  51 

392 

7A  Ark.  Foreatry  Coaa 

3 
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Yell 

1 

34  53 

93  19 
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7«  T,  P.  Siaa 

Stuttgart 

69  IB 
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1 

34  29 
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6P 

7A  George  L.  Clark 

3  3  5 
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S930 

Arkansas 

7  34  38 

91  25 
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7a 

7A  jUaiv.  of  Arkanaaa 

3  3  5  6  7  C 

Subiaco 

B93B 

35  18 

93  39 
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SS 
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2  3  5 

Taylor 
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Coluabia 

33  OS 

93  27 
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71   Idella  0.  Norwood 

3 

Texarkana  WB  Airport 

7048 

Hlller 

33  27 

94  00 
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MID  U.S.   Weather  Bureau 

3  3  5      7  0 

7262 

I 

05  40 

93  05 
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eP  U.S.   Foreat  Service 

3  3  3 

Waldron 

748B 

1 

34  54 

94  06 
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5P 

5P  Vllllaa  D.  Blvena 

3  3  5      7  C 

Walnut  Grove 
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Independence 

7 

35  51 

91  21 

250 

6P  A.  R.  Fast 

3 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

7 

36  08 

90  56 
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MID 

HID  U.S.  Civil  Aero  Ada 

3  3  5  7 

7583 

Bradley 

3 

33  36 

93  04 
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6P 

eP  Charley  L.  Sharp 

3  3  5 

7593 

Hontgoaery 

3 

34  38 

93  33 
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3 

7694 

7 

33  55 

94  11 

1340 
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C 

Wheel ing 

7744 
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36  IB 

91  52 

680 

MID  Thoaaa  w.  Cons 

C 

White  Rock 

7772 
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35  41 

93  57 
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5P 

7A  U.S.  Forest  Service 

2  3  5 
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33  48 

94  04 

390 

7A  L.  H.  Snead 

3 
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35  34 

90  02 
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5P 
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Tell 

34  57 

93  28 
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C 
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35  13 
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360 
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SS  [Wa.  H.  Courtney 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1S19,  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW .    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in   the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included   in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SST. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected 
stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7.  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times 
in  local  standard  time. 

Snow  on  ground   in  Table  7   is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 

No  record  in  Tables  3,6.7  and  the  Station   Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+         And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B         Adjusted  to  a  full  month. 

C         In  the  "Refer  to  Tables"   column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  iO  inches  of  new  snowfall. 
M        One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been 

adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R         Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T         Trace ,   an  amount  too  smal 1   to  measure . 
V         Includes  total   for  previous  month . 

SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations ,  exposure ,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publ ication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  CI ima to  logical  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


NWHC,    Asheville,   N.   C.   —  2-5-57  —  1000 
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WEATHER 

During  1956  precipitation  was  near  or  below  the  long-term 
mean  at  most  stations  all  months  except  February  with 
copious  rainfalls.  The  cool  spring  and  warm  summer  were 
among  the  major  features  that  contributed  to  a  warmer  than 
usual  year  in  most  localities.  During  the  growing  season, 
crops  suffered  at  various  times  from  the  northeastward 
creeping  drought.  In  the  late  summer  rainfall  diminished 
to  near  record  dry  weather  in  September  at  most  stations. 
After  excellent  harvesting  conditions  a  crop  valued  at  23 
percent  more  than  the  1945-1954  average  had  been  gathered. 
However,  the  1956  crop  produced  was  six  percent  smaller 
than  the  1955  value. 

.January  continued  a  droughty  condition  until  mid-month. 
The  rivers  were  near  record  lows,  stock  water  scarce,  soil 
moisture  nearly  depleted  and  forest  fires  numerous.  Many 
western  and  northern  stations  recorded  several  inches  of 
snow  on  the  18th  as  the  drought  was  broken.  Among  the 
many  moist  days  following  were  some  with  severe  storm  ac- 
tivity, tornadoes,  hail,  wind  and  excessive  rainfall  to 
cause  considerable  damage  on  several  dates  in  late  January 
and  February.  The  greatest  24-hour  rainfall  of  7:00  inches 
occurred  at  Alum  Fork  during  the  24-hour  period  ending  at 
5:00  p.m.  January  29th.  Several  instances  of  flooding 
were  reported  during  February.  At  the  beginning  of  March, 
soil  moisture  was  adequate,  cisterns  and  ponds  full,  pas- 
tures green  and  winter  grains  growing.  During  March  farm 
work  progressed  rapidly  with  oats  sowed,  orchards  pruned 
and  corn  planting  begun.  Pastures  grew  rapidly;  milk  pro- 
duction increased;  fruit  prospects  were  the  best  in  years; 
and  the  farmer  had  excellent  crop  prospects  for  1956.  Cool 
and  pleasant  April  continued  an  optimistic  farm  prospect 
into  one  of  the  hottest  Mays  of  record.  Temperatures  at 
Little  Rock  averaged  the  highest  for  May  since  1918,  and 
at  many  other  stations  this  was  the  hottest  May  since  1902. 
Rainfall  was  deficient;  evapo-transpiration  was  high  and 
crops  and  pastures  began  to  suffer  from  lack  of  moisture  in 
some  southern  counties.  The  warm  trend  continued  through 
June,  July  and  August  with  rainfall  quantities  diminish- 
ing through  the  summer.  More  areas  began  to  suffer  from 
dry  weather  and  by  the  end  of  July  soil  moisture  was  low 
in  most  Arkansas  localities.  Corn  fired,  sorghum  grew 
slowly,  pastures  declined  and  irrigation  was  increased 
until  cooler  weather  and  showers  came  August  19th.  The 
autumn  harvest  now  coming  under  way  experienced  sunny  dry 
weather  through  October.  These  excellent  harvest  condi- 
tions dried  pastures  to  a  brown  brittle  carpet  and  cattle 
were  put  on  supplemental  feed.  Fall  seedings  failed  to 
germinate  until  November  rains  came.  September  had  been 
reported  the  second  driest  on  record  since  1911  at  Tex- 
arkana  and  within  .01  of  an  inch  of  record  dryness  at  both 
Fort  Smith  and  Little  Rock.  Little  Rock  also  reported 
September  with  92  percent  sunshine  the  sunniest  of  record 
for  any  month.  The  Arkansas  River  dropped  to  a  record  low 
level.  The  year  ended  dry  since  December  reported  little 
rain  and  higher  than  usual  temperatures  at  most  stations. 
The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  runoff  was  gen- 
erally deficient  for  the  fifth  consecutive  month  and  in 
the  southwest,  water  levels  continued  to  decline.  While 
crop  yield  was  only  slightly  less  than  1955  and  above  the 
ten-year  average  the  weather  conditions  were  not  conducive 
to  high  yields  during  the  late  growing  season  and  the  U.  S. 
Department  of  Agriculture  classified  1956  yield  per  acre 
from  about  45  percent  of  normal  in  the  west  central  coun- 
ties to  about  80  percent  of  normal  in  eastern  Arkansas. 

The  average  1956  temperatures  ranged  from  58.4  degrees  at 


SUMMARY 

Bentonville  and  Fayetteville  CAA  AP  to  65.7°  at  Texarkana 
WBAP  and  Okay.  The  highest  1956  temperature  was  112°  re- 
corded at  Ozark  on  August  6th.  Of  the  extended  sunmery  hot 
days  of  90°  or  higher  DeQueen  reported  127  such  days.  The 
coldest  1956  location  in  Arkansas  was  Gravette  on  January 
16th  with  a  reading  of  4°. 

The  1956  precipitation  ranged  from  29.14  inches  at  White 
Cliffs  to  58.25  inches  at  Little  Rock  Filter  Plant.  Pre- 
cipitation deficiencies  were  greatest  in  the  southwestern 
counties  and  1956  deficiencies  were  reported  at  most  lo- 
calities. Snowfall  occurred  at  most  localities.  The 
greatest  annual  snowfall  was  20.8  inches  at  White  Rock. 
The  greatest  depth  on  the  ground  was  9  inches  at  Saint 
Franc  is  . 

STORMS 

January  28:  During  the  late  evening  a  tornado  destroyed 
three  homes,  damaged  21  others  plus  other  property  damage 
and  injured  12  persons  in  Faulkner  and  White  Counties. 

February  14-15:  Between  10:30  and  11:30  p.m.  the  14th 
moderate  damages  occurred  along  a  32-mile  path  through 
Pope,  Conway  and  Van  Buren  Counties.  Five  persons  were 
injured  and  one  killed.  About  10:30  p.m.  a  tornado  near 
Evening  Shade  destroyed  a  house  and  brooder  house  and  dam- 
aged two  homes.  About  11^45  p.m.  a  tornado  caused  some 
damage  near  Melbourne.  At  11:50  p.m.  a  tornado  caused  con- 
siderable damage  in  the  Sardis  Area.  After  midnight  a  tor- 
nado destroyed  six  homes  near  Sugar  Loaf  Mountain. 

February  16:  A  tornado  about  7:30  a.m.  damaged  two  homes. 
About  noon  hail  and  wind  caused  heavy  losses  in  the  Beebe- 
Antioch  communities. 

April  3:  Several  damaging  storms  were  reported;  a  hail- 
storm in  Phillips  County,  windstorms  in  Yell  and  Missis- 
sippi Counties  and  tornadoes  in  Ashley  and  Chicot  Counties. 
Considerable  property  damage  was  reported. 

April  15:  During  the  forenoon  a  severe  hailstorm  caused 
considerable  property  damage  and  limited  crop  damage  over 
a  large  area  that  included  Arkansas,  Garland,  Greene, 
Johnson,   Lonoke,   Prairie,  Pulaski  and  Saline  Counties. 

April  29:  About  4:10  p.m.  a  tornado  destroyed  a  cotton  gin 
and  three  houses  and  damaged  several  other  houses  and  two 
high  school  buildings  in  the  Barton  community. 

FLOODS 

February  15:  During  the  morning  an  excessively  heavy  local 
rain  of  5.54  inches  fell  in  five  hours  at  the  Hot  Springs 
National  Park  causing  considerable  property  damage  and  one 
death  from  the  resultant  localized  flood. 

For  more  detailed  information  the  reader  is  referred  to  the 
monthly  CI imatological  Data,  Arkansas  and  to  Climatological 
Data,  National  Summary. 


Paul  J.  Waite, 
Cliraatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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0 

.7 

82.9 

2 

.2 

SHERIDAN  TOWER 

Art's** 

61  .3M 

Ig'*** 

76. 5H 

Bs't' 

SILOAM  SPRINGS 

73,3 

70** 

STUTTGART 

41*1 

-  1 

.7 

48  3M 

54*0 

61  *7M 

-  0 

.6 

74*9 

78.6 

83  2 

1 

.9 

84*  3 

STuTTGART    9  ESE 

38.4 

-  3 

.0 

46.4 

1 

.6 

51.0 

-  1 

,7 

56.  SM 

-  2 

.6 

72.  6H 

3 

.1 

76.7 

-  1 

.0 

60.9 

-  0 

,7 

80.7 

-  0 

.3 

SUB  1  AC  0 

39.1 

-  2 

.3 

46.8 

2 

.9 

53,7 

0 

.6 

60.4 

-  1 

.5 

74.2 

4 

.2 

76.7 

-  1 

.4 

82.7 

0 

.4 

83.2 

1 

,1 

TEXARKANA  MB  AP 

43.9 

-  2 

.0 

51.6 

2 

.  1 

55.0 

1  -  1 

.0 

62.6 

-  2 

75.4 

3 

.5 

79.0 

-  0 

.9 

84.7 

1 

.e 

84, 1 

1 

TURNP I KE 

41.3 

47. 4H 

56.0 

68.2 

71.0 

76.5 

79.2 

WALDRON 

37.4 

46.0 

52.0 

59,  5M 

7  3. '3 

76.8 

82.2 

61.4 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

35.4 

44.1 

49.6 

58.1 

71.3 

76.2 

60.7 

61.0 

WARREN 

43.8 

-  1 

.1 

52,4 

.7 

54,7 

-  I 

.3 

63,0 

-  o.e 

75,0 

3 

.4 

78.3 

-  1 

.1 

83.3 

o.s 

83,8 

1 

.9 

WHITE  ROCK 

36.1 

41.7 

47.7 

55.7 

66,8 

71.1 

77,4 

60.9 

WILSON 

38.0M 

-  2 

47.3 

3 

.5 

52.  IM 

0 

.3 

60.7 

-  0.3 

73.4 

3 

.5 

76.  8M 

-  0 

.6 

6t  ,8 

1 

.c 

82. ON 

2 

.6 

WVNNE 

36. 5M 

-  4 

.5 

46.4 

1 

.9 

50.  7M 

-  1 

.1 

58. 7M 

-  I 

.0 

71.8 

2 

.3 

76. OH 

-  1 

.7 

80*9 

-  0 

81.2 

I 

72. a 

71.5 
74.2 
71.2 
73.7 


7.1M, 

*.5H 
2.7 


62.7 
64.1 
64.1 


64.  7M 

65.5 

65.5 


66.8 
67. 9H 
64.  5H 
67.1 


65. 2H 

"i 

65.2 


67.9 
65.5 
66.0 
64.9)^ 


49.4 

49.6H| 
51.1mI 


50. 9M 

49.6 

46.2 


47.1 
46.2 
44.7 


50.0     -  O.l 


4.011 


52.2  1  -  0.2 


52.  3H 
45.6" 
51.  3» 
50. 4H 


42,5 
48.0 
46.8 


49.0M 

50.7 

43.8 


49.4 
47.5 
45.0 


53. OM 

49.6h{ 

45.4 

49.2 

47.5 

45.  3t^ 
48.8 


42.914 

46.4 

43.6 


49.0 

50.5X1 

43.4 


47.5 
53.0 
44.  8H 


61.4     I  -  0.5 


0.9 

0.8  48.4 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ARKANSAS 
1956 


February 


April 


May 


September 


ABBOTT 
AL  I  CI  A 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLlN    1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
6AL0  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L   AND  D 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEOEV JLLE 
BENTON 

BENTOfJVlLLE 
BERRYVILLE   *.  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
eOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT    4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE   1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 
COLO  SPRINGS 
CONWAY 
CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE    ExP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  W 

FORESTER  4  WNW 

FORT    SMITH  WB   AP  R// 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 
GRANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 

GREEN  MOUNTAIN 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON   3  E 
HAMPTON 

HARR ISON 

HEBER   SPRINGS    3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE    3  NE 
HOPPER 
HORAT  10 

HOT   SPRINGS   1  NNE 
HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK   GUARD  STA 
LEOLA 


2.65 
1.98 
3.  H 
1.64 
1.91 

1.21 
1.92 
3.52 
3.77 
1.32 

1  .40 


4.09 
1.45 
1.79 


7.75 
8.95 
7.40 

8.44 
12.00 
10.92 

9.03 
10.53 

10. 


-2.07 
-2.26 


-1.59 
-1.22 
-2.01 


7,42 
11,78 
10.23 


6.19 
8.84 
6,96 


10.12 
6.24 
10.19 


-1.67 
-1,57 
-1.57 


-2.15 
0.05 
-2.10 


0.93 
1.30 
1.62 
3.04 


2.82 
2.38 
2.03 


2.40 

1.58 
1.58 
2.56 
2.90 
1.97 

0.54 
2.00 
5.43 


3.68 
1.53 
1.01 
1.75 


1,86 
5.01 
2.43 


V0.2  8 
0.29 


1,58 
12.34 


3.18 
0.97 
1.45 


1.40 
1.32 
2.39 


2.32 
3.31 
6.01 


5.53 
3.18 
9.05 
4,49 


•2.50 
0.26 


-0.72 
-1.96 
-2.28 


-1.61 
-2.35 
-1.35 


-0.52 
-2.52 
-1.92 


-2.05 
-2.41 


-1.75 
-3.28 
-2.75 
-1.52 
-1,41 


3.15 

2.68 
7.96 
2.49 
3.07 
4.89 

10,73 
7,23 
2,04 
2.74 
4,04 


1.95 
3.03 
3,35 

3.01 
5.86 
6.88 
3.03 


2.44 
5.25 
4.34 


2.30 
4,85 
4.34 


3.05 
4.15 
1.63 


-0.37 
1,16 


-1.67 
-0.75 
0.23 


2.05 
2,99 
5.73 


-0.51 
-3.62  E 
-1.72 


-1.15 
0.46 
-1.11 


-2.17 
-0.92 


6.75 
6.26 
1.90 

3.44 

5.92 


1.33 
-1.78  ; 
-1.62 


5.43 
6.03 
2,57 

3.95 

3.99 

4.21 
2.67 
3.55 

1.54 
1.56 
2.61 


3.05 
2.44 
2.94 


5.37 
4.40 
6.20 


2.17 
4.45 
8,74 


1.87  • 
1.29  ■ 
Of  93 


3,94 
2.27 
1.76 


1.97 
3.02 
2.82 


4.26 
2.51 
1.61 


0.76 
-1,10 
-0.36 


0.40 
-1.27 
-0.11 


-3.31 
-0.77 


1.93 
2.54 


0.20 
-0.04 
-0.63 


-2.74 
-1  .94 
2.  14 


-2.86 
0,34 


2.28 
2.20 
1.48 

2.36 

1.10 

1.52 
1.43 
3.64 

4.31 
0.84 
3.93 


1.50 
3.40 
3.91 


1.55 
1.15 
1 .00 


■1.68 
■2.85 
■0.26 


-1,30 
-2,01 
■0.34 


■2.47 
-2.83 


0.61 
0,06 
2.50 

0.06 

0.43 


1.17 
0.74 
1.06 
0.85 
0.40 


1.00 
1.75 
1.59 


'1.44i  3.02 


-3.19  3.07 


■3.50 
3.38 


-1.56  1.79 


1.40 
1.97 
3.78 
1.99 


5,00 
3.42 
2.74 
2.81 


3.28 

3.16  ■ 

2.17  - 


6.  96 
4.89 
3.35 


2.81 

2.30  ■ 
1.57  • 
1.42 
3.82 
4.69  ■ 

2,92 
3.69 
4.56 
2.53  ■ 


3.43 
2.67 
2.48 

1.42 
2.65 
5.02 
3.16 
1.52 


-1.76 
0.66 
-2,26 


-1.57 
-0.26 
-1.13 


3.78 
2.50 
4.15 


[30.04 
■39,83 
47,07 
38.35 
41.69 

34.32 
[42, 00 
41.54 
42.43 
31.15 

42,03 
47.30 
43,88 
40.39 
41,16 

51.46 
43.81 
1:36.11 
41.88 
50.79 

41.58 

45.95 
47.36 
43.47 

41.36 
44.99 
40.02 
37.23 
30,90 


48.02 
■45.19 
53.48 
46,92 

43.52 
40.09 
35,56 
44.19 
50.63 

37.82 
:39.53 
41.63 
41.83 


-1.33-35.68 


42.36 
47.23 
58.04 
41.58 

39.95 
136.98 
42.07 
40.  34 
32.03 

42.27 
49,52 
45.  12 
•98  43.67 


,24  39.93 
-0,11  44.21 
E45.45 
39.21 
40.46 

-0.271  38.71 
39.46 
-1.69^39.84 

30.68 

35.39 

31.98 
43.73 
38.71 

143.23 
31.61 
=40.24 
40.79 
:44.96 


■  5.92 
10.83 
■10.99 


12.68 
4,24 
4.99 


3,00 
2,12 
1.40 
2.55 

1.83 
2.76 
5.33 


33.49 
34.84 
36.03 


-0,66i45.25 
45,49 
=45,71 
40,76 
E39,93 


32.02 
44.82 
34.90 
55.06 
46.96 

32.35 
35.70 
53.45 
38.76 
49.12 


-0.33-43.60 


-19.33 
1.87 


rerorence  notes  (ollo.lng  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS  *«««"^ 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

S«pt*inb«i 

Oct 

Anoual 

a 

a 

a 

5 

a 

fl 

a 

e 

a 

a 

StAboo 

1 

• 

• 

■a 

• 

« 

£ 

c 

! 

1 

c 

X 

1  ' 

• 

s 

1 

1 

1 

s 

a 

1 

s 

\S 

% 

1 

s. 

1 

*c 

s. 

c 

?  ! 

■a 

z 

5, 

£ 

i 

£ 

£ 

• 

O 

f 

(£ 

i 

s 

• 

a. 

• 

Q 

• 

0. 

5 

Q 

5 
• 

£ 

c 

• 

Q 

1 

£ 

• 

Q 

i 

£ 

i 

i 

£ 

1 

# 

Q 

Q 

£ 

9 

a 

g 
• 

i 

0 
!! 

1 
1 

LITTLE  ROCK.  WB  AP 

B// 

5.77 

0. 

65: 

11.02 

6.81 

3.81 

-1  • 

4.64 

-0.52 

3,21 

-1. 

64 

5.06 

1.65 

5. 

47 

2. 

37 

2. 

25 

-0. 

vo 

0. 

28 

-2.57 

3.04 

0.23 

5.12 

1. 

20 

2.65 

-1 . 

43 

52.  J4 

4.01 

LITTLE  ROCH  FILTER 

PL 

9  •  66 

11.87 

3.69 

4. 

79 

2. 

60 

0.29 

4.59 

LOST  CORNER 

2,21 

11.61 

1.84 

3.95 

3*91 

5*50 

4. 

04 

3.17 

E  3. 

44 

3.  92 

;  3.17 

;  * ,0 7 

50*63 

LOU ANN  2  SE 

)■  34 

8.15 

4.13 

2,83 

1*42 

1*60 

2. 

96 

2. 

03 

2. 

06 

2.77 

6.91 

44*87 

LURTON 

l«2l 

8.83 

1.44 

3.91 

4.08 

3.71 

98 

2. 

42 

0. 

16 

3.02 

3.21 

3,17 

40*  14 

MADISON 

5.88 

0. 

65 

8.37 

3.66 

2.41 

-2. 

81 

6.08 

1.86 

3.04 

-0. 

62 

2*09 

-0.68 

2.24 

-2.56 

3. 

79 

0. 

46 

0.45 

-2.45 

4. 13 

0. 

03 

4.16 

-1. 

38 

45.31 

-  4.08 

MAGNOL I A   3  N 

1  •  98 

-2. 

86 

7.26 

3.27 

Z  3.46 

-1 . 

16 

-2.25 

59 

;  4, 76 

1  .26 

^  • 

-2  • 

58 

'0. 

61 

-1.76 

1.41 

-0.69 

3.44 

0.46 

7.13 

2 . 

50 

2  .  3T 

-J. 

37 

;39*  71 

*  8.77 
0*  f  f 

MALVERN 

3*28 

2,70 

5.28 

2  *  54 

3.63 

87 

1. 

25 

1.43 

3,05 

4.25 

i:4» 

MAHHOT  H  SPR 1 NC 

-  1,55 

-2.09 

7.  32 

4.61 

1 . 78 

-1. 

62 

0.2  7 

4*13 

-0 

48 

3.13 

-1  09 

5. 

54 

2. 

04 

1. 

07 

-2. 

95 

0. 

62 

-2.90 

2  .  30 

-1.26 

-I . 

24 

-0.05 

•  6  78 

HARIANNA  2  S 

*  •  23 

-o» 

46 

9.40 

5.  52 

2  •  78 

-2. 

10 

6.89 

2  ,  75 

3*13 

-0 

79 

-o'ss 

0. 

77 

-2. 

62 

1. 

54 

-1. 

37 

2. 

14 

-0.60 

3.51 

0.35 

2.96 

-0 . 

41 

3.33 

- 1 . 

30 

43  .30 

-   1,  88 

MARKED  TREE 

7.  14 

1. 

71 

8.93 

5.26 

3.28 

-1. 

88 

6.62 

0.97 

3.21 

-1. 

59 

3.49 

0.05 

'  • 

2. 

64 

-0. 

90 

2.51 

-0.45 

2.33 

-1 .39 

3.62 

-0. 

26 

3.73 

-0. 

81 

49.45 

r  1.15 

MARSHALL 

2.43 

-0. 

76 

9.16 

6.62 

0.65 

-3. 

33 

3.86 

-2,10 

3*43 

-3. 

36 

'   4. 54 

0*03 

sn 

-1 . 

2. 

71 

-2.58 

0. 

36 

-3.67 

3.95 

-0.0  3 

2.  10 

-1. 

49 

3.66 

0. 

13 

;39.57 

-1 1,63 

MARVELL 

3*  36 

2.97 

6.01 

'  2.61 

^ " 

96 

1 

76 

5.66 

;   3,  38 

MELBOURNE 

t  2.73 

9*51 

1 .34 

4.25 

5.04 

7.21 

3. 

66 

3. 

36 

0. 

54 

■  J*  70 

'  2*07 

:*'**^ 

M£NA 

3.37 

-ft 

-0. 

6.90 

3*54 

2  .73 

-1. 

77 

4,06 

-1.52 

2.25 

-3. 

96 

1 .  39 

-3.59 

6. 

46 

2. 

56 

4 

13 

-0. 

13 

0.69 

-3.17 

l!  71 

-1  96 

4*91 

1 

34 

3*49 

-0 

50 

42  'o9 

h   9.  74 

MONTICELLO  3  S 

4.76 

10.63 

3.45 

2.44 

3.32 

2.19 

1. 

02 

2.00 

1. 

40 

2.22 

3.51 

3.06 

40.20 

MOROBAY  L  AND  D  NO 

8 

3.28 

9.02 

4.  10 

2*20 

4.18 

3.33 

1. 

55 

1. 

91 

MORR ILTON 

5*69 

6.91 

3.  70 

2.60 

-1 

53 

5.24 

0.34 

2.44 

-2 

18 

2.  33 

-1.59 

1. 

56 

-0. 

-0. 

71 

1. 

65 

-1.16 

3*24 

-0  44 

2*98 

-0 

69 

-0 

63 

40*46 

-   3  96 

MOUNT  IDA 

6.U 

76 

9.35 

5.39 

2,76 

-1 

74 

3.36 

-2.48 

2.77 

-2 

91 

2.39 

-1.79 

4. 

28 

0. 

76 

4 

72 

1. 

23 

1. 

38 

-2  .09 

3.03 

3.44 

-0 

7 1 

3.44 

-0 

69 

47.05 

-  4,13 

MOUNT  MAGAZINE 

1.77 

7.14 

2.47 

4.09 

3.06 

4.9S 

3. 

62 

• 

01 

0 

23 

4.26 

MOUNTAIN  HOME 

1  .19 

-1. 

68 

7.  15 

4.58 

0.90 

-2 

77 

4.16 

-0.46 

4.63 

-0. 

48 

6.45 

I  .95 

3 

74 

° 

22 

-1.27 

0 

63 

-3. 12 

3.46 

-0.50 

3.77 

0 

60 

2.  79 

-0 

75 

41.65 

-  3.66 

MOUNTAIN  HOME  C  OF 

ENG 

1  .48 

7.28 

0*91 

4.64 

5.05 

6.44 

72 

0. 

53 

3,77 

3.21 

MOUNTAIN  VIEM    1  E 

2.  S9 

9.02 

I  .24 

3.26 

5.25 

5.92 

5 

12 

57 

0. 

54 

2  *60 

2,33 

2.57 

42  .0 1 

MULBERRY   6  NNE 

1*36 

6.33 

2,16 

4.31 

6.  10 

3.94 

1 

31 

0 

97 

0 

25 

2*96 

4.67 

1.91 

NARROWS  DAM 

2«73 

8.54 

1  .70 

6.68 

3.29 

1,66 

1 

67 

1 

66 

1 

68 

2.15 

37!  38 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

3«1S 

6.36 

2.11 

5.62 

3.49 

1*94 

2 

06 

0 

01 

2*59 

5.31 

2.06 

39.66 

3*09 

6.94 

0,67 

5.69 

3.99 

2.2S 

0 

60 

19 

0 

17 

3.63 

32  .  13 

NEWHOPE   1  E 

3.32 

10.65 

2*33 

7.30 

5.70 

2.27 

2 

06 

^ 

12 

0 

00 

2  .50 

?*44 

NEWPORT 

5.76 

0 

83 

11.12 

7.58 

1 .  72 

-3 

07 

5,01 

0.08 

2.63 

-1 

4G 

5.2! 

1  .46 

2 

45 

-0 

77 

2 

78 

-0. 

69 

0 

88 

-2  .54 

2,20 

-0 . 77 

L  4.22 

1 .  70 

-2 

40 

=45*94 

1.56 

NIMROO  DAM 

6.73 

7.63 

2 . 73 

4.  54 

2.67 

2  .82 

6 

55 

1 

02 

1 

16 

2.39 

'44129 

OOELL 

4.97 

3.95 

2.99 

4.94 

6. 12 

4.93 

2 

02 

0 

71 

0 

77 

1.92 

3.83 

2.32 

39.47 

ODEN  2  H 

5.50 

1 

49 

8.97 

5.32 

3,04 

-0 

77 

4,  39 

-1  .55 

2.87 

-2.20 

1.81 

-2,16 

4 

78 

2 

30 

-1 

00 

0 

85 

-2  10 

1.87 

-I  22 

2.93 

96 

-0 

94 

4  45 

OKAY 

2.27 

-2 

24 

6.90 

3.00 

2.03 

-2 

56 

3.26 

-1.30 

3.04 

-1 

62 

3.15 

0.18 

2 

06 

J 

54 

4 

11 

1. 

32 

0 

95 

-1.67 

I  .71 

-1.27 

2.  71 

- 1 

59 

0.  70 

45 

32  .95 

-14. 16 

OSCEOLA 

6*90 

2 

33 

9.42 

4.96 

2.38 

-2 

74 

5. 45 

0.97 

1.66 

-3 

10 

2.41 

-0.88 

0 

61 

-2 

76 

3 

69 

0 

64 

0 

28 

-2.53 

1  *  74 

-0.92 

3.25 

-0 

73 

4.07 

0 

04 

42.06 

-  4,72 

JWENSVILLE 

4.11 

12.59 

2,79 

6.03 

2.46 

3.3^ 

3.67 

2 

81 

0 

20 

3.40 

4.15 

1.81 

47.55 

OZARK 

1*40 

-1 

64 

6.08 

5.30 

1.2« 

-2 

49 

4.26 

-0.35 

3.83 

-I 

bS 

3.451 

-0.94 

0 

97 

20 

2 

92 

-0 

81 

0 

16 

-3.22 

2.71 

-0.65 

3,22 

0 

14 

2.27 

-1 

13 

34,55 

-  9.64 

OZONE 

1.29 

;  9.13 

1  .36 

5.  37 

4.6{ 

3.8i 

61 

3 

96 

0 

23 

2  .64 

3.4& 

■45.43 

PARAGOULO 

3*29 

-1 

79 

9  ■  86 

6*00 

I  .28 

-3 

64 

3*94 

-0.  82 

2.95 

-1 

24 

3.2( 

-0.30 

1 

16 

4 

15 

0 

26 

0 

93 

-I.  56 

1.10 

3.36 

0 

05 

2,31 

-2 

07 

40.49 

-  6,03 

PARIS 

1  •  55 

7.  1 1 

1  ,58 

3.91 

4,30 

4.  If 

1 

51 

3 

04 

0 

32 

3.41 

4.03 

2.52 

37.46 

PARKIN  2  H 

4.92 

-0 

24 

8.44 

4.  29 

3.13 

-2 

19 

5.67 

1.42 

2.84 

-0 

33 

5.6( 

2.40 

1 

68 

-1 

54 

2 

65 

-0 

30 

0 

47 

-2  .44 

1  .93 

-1 .26 

3.34 

-0 

30 

4,39 

-0 

6^ 

45.54 

-   1,  38 

PARKS 

4.52 

2.» 

1.44 

5 

20 

2 

43 

0 

33 

2.72 

3.46 

2*79 

PERRYVILLE 

'  6.66 

2 

26 

8.31 

4.89 

3.20 

-0 

66 

4.81 

-0.45 

2. HI 

-3 

25 

3.1! 

-1.75 

1 

61 

o? 

1 

52 

-2 

53 

0 

92 

-2.56 

4,32 

0.82 

3.12 

-0 

48 

3.62 

-0 

3<> 

■43. 73 

-  6,73 

PINE  BLUFF 

2  .90 

-2 

33 

10.31 

6.21 

3.45 

-1 

86 

4.  19 

-1.24 

2.26 

-2 

15 

4.2( 

0.55 

1 

79 

1 

40 

-1 

46 

1 

56 

-1.81 

5*  34 

2.51 

6.3C 

2 

20 

4,07 

-1 

20 

47.93 

-  2.41 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

2  .68 

10.13 

3.54 

4  .49 

1.60 

1.9< 

2 

06 

1 

96 

0.94 

4,69 

4.86 

4.16 

43.48 

PINE  RIDGE 

4*24 

-0 

32 

9.7; 

6.00 

2,50 

-1 

78 

4,77 

-1.18 

3.02 

-2 

54 

2.34 

-2.09 

3 

95 

0 

26 

3 

14 

0 

23 

0 

55 

-2.45 

1.57 

-2.46 

3.79 

-0 

32 

3.64 

-0.57 

43.26 

-  7,22 

POCAHONTAS  1 

3.61 

-0 

71 

7.88 

4.59 

2.  19 

-2.37 

3.42 

-1.44 

2.79 

-1 

91 

3.29 

-0,81 

2 

42 

0 

79 

-3 

60 

0 

03 

-3.31 

2.16 

-1,15 

3.48 

-0 

09 

1.91 

-1 

69 

33.97 

-14.26 

PORTLAND 

3*66 

-1-09 

10.45 

6.  1  7 

5.30 

0.02 

4.  72 

-0.25 

3.19 

-1.51 

2.8S 

-0.31 

3 

42 

-n 
-0 

1 

15 

-2 

06 

2 

0^ 

-0.53 

3.52 

0,56 

3*  50 

-0 

65 

4.34 

-1 

45 

48.  17 

-  1.61 

PRESCOTT 

2  •  80 

-1 

94 

6.55 

2.75 

2.95 

-I 

61 

4  ■  34 

-0.78 

2.34 

-2 

55 

5.90 

2,18 

1 

95 

2 

36 

-0 

80 

2.91 

0.0  I 

1 . 66 

-0.97 

2.6! 

-1 

06 

1  •4£ 

-3.18 

37,69 

-  9.56 

HATCL IFF 

2.13 

l  6.91 

1  .88 

4  .Of 

3.68 

2.15 

2 

1 1 

2 

63 

1 

40 

2,49 

2.54 

I  .63 

i33.94 

RISON 

2  .62 

10.15 

3.29 

4.01 

2.07 

2.51 

2 

74 

5 

34 

2 

69 

2,9" 

5.25 

2  .4f 

46.30 

ROGERS 

1.55 

09 

I  3.19 

1.12 

0.87 

-2 

46 

2.57 

-2.00 

7.95 

2 

6C 

5.17 

0.27 

2 

64 

04 

1 

29 

-2 

46 

1 

03 

-3.0! 

2.  JT 

-1.12 

4.61 

I 

78 

2.79 

0.35 

136.23 

-  7.14 

flUSSELLVILLE 

3.23 

-0.50 

9.21 

5.86 

2.41 

-1 

93 

4.21 

-0.15 

2.17 

-3 

32 

6.42 

2.19 

2 

34 

-1 

76 

4 

03 

0.48 

2 

OS 

2  ,95i 

0.06 

-0 

81 

2.  74 

-0 

61 

44.75 

-  2.29 

SAINT  CHARLES 

4.01 

10,2* 

2,61 

6.61 

1.79 

2.62 

3 

90 

1 

63 

2 

46 

2,24 

2.  73 

43.67 

SAINT  FRANCIS 

3.72 

-1 

46 

7.56 

3.37 

1  •7( 

-3 

13 

2.  10 

-2  .67 

2.12 

-1 

60 

3*00 

-0.62 

1 

39 

-2 

66 

1 

71 

-2 

26 

0 

S3 

-3  08 
* 

1,49 

-1.99 

2 .  It 

-1 

36 

2.53 

-1 

62 

30.09 

-19. 50 

SALEM 

0,91 

4.3C 

i.at 

3.o; 

6 

31 

1 

.61 

0.73 

2  ,5( 

3 .  5i 

SEARCY 

6.50 

1.73 

11.93 

8.43 

2.60 

-2 

06 

4.40 

-0.44 

3.49 

-1 

03 

3.50 

-0.48 

2 

36 

-0 

59 

2 

59 

-1 

01 

1 

30 

-1.63 

2.43 

-0,70 

4.49 

0.19 

2.69 

-1.92 

46.26 

0.49 

SHERIDAN  TOWER 

5  a  00 

12.45 

3,40 

5.75 

2,i» 

3.05 

2 

00 

1 

17 

0 

00 

4.67 

6.53 

2.65 

49.45 

SHIRLEY  3  SE 

2.23 

6.88 

1,56 

3.0C 

0.5S 

6.43 

6 

97 

3 

10 

0 

12 

I  .8'; 

2.6' 

3.61 

39.99 

SILOAM  SPRINGS 

1.17 

2.50 

1  .01 

4.30 

e.3i 

4,34 

2 

64 

0 

.49 

1 

14 

2.03 

4.62 

2.84 

35.59 

SPARKMAN  «  E 

2  .  60 

7.26 

2.02 

3*46 

1.75 

3.05 

2 

60 

0.75 

0 

84 

3.4  ] 

5.  1( 

3.  34 

36.56 

STAMPS 

2.66 

8.04 

2.67 

3,96 

2.67 

6.40 

0 

99 

2 

30 

2 

08 

1.91 

5.04 

0.84 

39.96 

STAR  CITY  2  S 

3.71 

9.98 

I  3.56 

3.92 

i  2.61 

3.01 

2 

05 

1 

.84 

0 

85 

2.84 

5.40 

1 . 62 

:4l  .66 

STEVE 

■  5.01 

■    8  •  30 

2.4! 

5.8( 

3.07 

U60 

3 

87 

0 

.70 

1 

75 

2.51 

2*69 

2.  75 

i40.54 

STUTTGART 

3  ,  1< 

-2 

00 

10  .o: 

5.95 

2.9' 

-2 

.49 

5 . 89 

0.91 

2.50 

-2 

.13 

5,36 

1.55 

3 

79 

0 

.00 

2 

.39 

-1 

07 

3 

40 

0.  31 

i,bt 

0  66 

3. 72 

-0.37 

3.69 

-I 

33 

50.61 

-  0*01 

STUTTGART   9  ESE 

-2 

16 

3.05 

-2 

.06 

5  •  92 

1.67 

1.10 

-3 

.26 

3.0' 

-0.19 

3 

63 

-0 

46 

4 

.26 

2 

17 

2 

69 

4.24 

1  ■  1( 

3,3; 

-1 

21 

-1 

.66 

48.51 

-  0.80 

SUB  I AC 0 

1*60 

-! 

67 

7.16 

4.23 

1.80 

-2 

.00 

3.94 

-0.57 

3.50 

-1 

.75 

3.15 

-0.99- 

2 

31 

-0 

.86 

2 

.48 

-1 

09 

1 

89 

-1.50 

3,87 

0.36 

3.23 

0 

.06 

3.64 

0 

.41 

38.77 

-  5.55 

SUGAR  GROVE 

I'at 

1 

2.6e 

2,53 

2 

.22 

1 

.76 

TAYLOR 

■ 

3*3* 

-  ' 

3.79 

5,5i 

0 

.43 

3 

.06 

0 

96 

1  69 

7  60 

2.76 

41.37 

TEXARKANA  HB  AP 

H// 

5  '  »- 

-2 

.69 

?  *  A' 

-2 

.11 

3.03 

-2 

.10 

-0.18 

1 

.96 

-1 

.96 

2 

.41 

-0 

47 

0 

13 

-? 

1  *4" 

- 

-0 

.46 

0.89 

-3 

95 

-19. 30 

TURNPIKE 

"  161 

-2 

.57 

10  0' 

1*3' 

-2 

.65 

3*2* 

-2*0^ 

3.90 

-2 

•  02 

3*6: 

-1,11 

3 

.73 

0 

.45 

2 

.40 

-1 

69 

1 

28 

-3"5( 

-1*4; 

2*7' 

-1 

35 

3.18 

-1 

.03 

"40.95 

- 12. 39 

WALDRON 

-2 

.09 

1.77 

-1 

.95 

2  •  50 

-2.77 

3.39 

-2 

.17 

2.73 

-1.66 

3 

.49 

0 

.62 

2 

.31 

-0 

75 

0 

60 

-2,45 

6.08 

2 

.53 

4.30 

0 

.70 

■36, 79 

-  9,  46 

WALNUT  GROVE 

3*6( 

9.5' 

1.26 

2.56 

2.73 

4.1C 

3 

.57 

3 

.66 

0 

.64 

alo! 

4.49 

2.05 

40.46 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

4.23 

10.10 

1.5S 

3,24 

3.65 

5.4C 

2 

.34 

3 

.27 

0 

.25 

1.87 

3.49 

2.32 

41.79 

WARREN 

4.47 

-0.40 

9.36 

4.95 

3.64 

-I 

.62 

3.56 

-1.60 

2.73 

-1 

.63 

3.41 

-0.27 

5 

.60 

1 

.71 

1 

.94 

-1 

47 

1 

.69 

-1.69 

2.29 

-0.68 

4.64 

0 

.48 

2.77 

-2 

.99 

46.  10 

-  5.81 

WASHITA 

4.70 

8.15 

2.40 

4,2S 

3.9C 

1.4C 

2 

.30 

3 

.25 

r 

2.55 

3.15 

3.05 

39.10 

WHITE  ROCK 

1.56 

6.3e 

1.71 

4.72 

a. Ill 

6.3^ 

2 

.02 

2 

.71 

0.62 

3.  12 

4.98 

2.381 

44.  70 

WHITECL IFFS 

2.78 

-1 

.16 

6.70 

3.26 

1.86 

-2 

.5S 

3.59 

-i.ae 

2.631  "2 

.16 

3.0* 

.  -0.45 

1 

.31 

.38 

0 

.85 

-2 

.05 

0 

.70 

-1.61 

1.13 

-2,00 

3.87 

0 

.54 

0.64 

-4 

.00 

29.14 

-14,72 

WILSON 

9.22 

3 

.93 

6.9e 

5.54 

2.4' 

-2 

.24 

3.41 

-U  )5 

1.5*  -2 

.64 

7.0< 

0 

.70 

:l 

.74 

3 

.90 

0 

.63 

0 

.40 

-2.20 

;  2.44 

-0.45 

3.18 

-0 

.35 

:  2.69 

-2 

.15 

[45.94 

0.  12 

WYNNE 

5.39 

0 

.27 

8.41 

4.66 

2.6C 

-2 

.52 

6.14 

0.64 

>.»( 

1  -0 

.62 

2.9 

-0.71 

I 

.64 

-1 

.92 

3 

.42;  -0 

.33 

0 

.66 

-2.61 

2.68 

-0.68 

3.52 

-0 

.28 

3.6»;  -I 

.10 

44.85 

p  5.60 

YELLVILLE 

2.31 

4.1C 

1 

0.32 

3.49 

6.31j 

4.5{ 

2 

.90 

1 

.00, 

1 

:  0 

■  38 

2.82 

2.42| 

1.72i 

! 

:32.49 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1956 


Station 

Highest 

Ddte 

Lowest 

Date 

Last  spiing  TniTiiTwuwi  of 

First  fall  minimum  of 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

Q 

1 
H 

£ 

d 
§ 

H 

£ 
Q 

d 
B 

Q 

d 
i 

H 

® 
Q 

d 

a 

Q 

d 

a 

Q 

p, 

B 
e 

£ 
Q 

d 
g 

H 

B 
« 
Q 

d 

B 
e2 

© 
Q 

d 
B 
H 

ALUM  FORK 

105 

8-  br 

20 

1-  9r 

NONE 

1-16 

1  I  ~ 

11- 

9 

- 

_  j- 

ARKADELPH ]A 

105 

8-10*- 

19 

1-  9 

-a 

1  / 

T  1 

^  on 

^2 

11- 

9 

17 

ASHDOWN 

106 

8-1  7 

17 

1-  9 

NONE 

1~1  3 

1  3 

1  20 

22 

3  20 

27 

3-20 

27 

10-27 

11- 

9 

24 

H-  9 

24 

11-17 

20 

NONE 

BALO  KNOB 

I  36 

8-17 

1  7 

1-20 

NONE 

1-24 

19 

2-  7 

24 

3-20 

28 

4-  8 

32 

10-27 

32 

11- 

9 

24 

11-  9 

24 

11-30 

18 

NONE 

BmTESVILLE  LWEilOCK 

108 

8-  6 

10 

1-20 

1-31 

13 

3-25 

20 

3-2  5 

20 

4-  8 

27 

4-23 

32 

10-27 

27 

10-27 

27 

11-  9 

17 

11-  9 

17 

11-17 

14 

BATE'jViLI.E    L  AtvJD  D   NO  1 

108 

8-17 

10 

1-20 

1  2h 

\t 

1  "i  / 

4-20 

10-28 

11- 

9 

22 

11-  9 

22 

11-17 

19 

NONE 

3EN  TON 

105 

8-  6 

14 

1-  9 

1  - 

11- 

9 

20 

20 

NONE 

BENT'^NV  1  LL  E 

106 

6 

i-16 

1  30 

15 

3  8 

18 

3  13 

23 

4-8 

26 

4-23 

30 

10-2  7 

32 

11- 

8 

28 

11-  9 

i  8 

1 1  -  9 

18 

1  1-29 

1  5 

BLAKELY  MOUNT^lrj  DAM 

106 

8-  7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-  9 

24 

11- 

9 

24 

11-  9 

24 

11-30 

19 

NONE 

BLYIHEV  I  '.1  E 

104 

8-  5 

1  ^ 

1-24 

1-24 

16 

1-24 

16 

3-20 

23 

3-21 

27 

11-  9 

26 

11- 

9 

26 

11-24 

19 

11-24 

19 

NONE 

BOONEV I LLE 

110 

6-1  7 

8 

1-20 

_ 

_ 

4-20 

30 

11-  0 

22 

1 1- 

9 

22 

11—  9 

22 

11-17 

20 

NONE 

BR  1 NKLEY 

107 

8-  6 

17 

1-14 

NONF 

1-74 

70 

1-74 

71 

3-20 

28 

4-  8 

32 

11-  9 

24 

11- 

9 

24 

11—9 

24 

1 1-30 

1  8 

NONE 

CAMDEN  1 

105 

8-  7 

18 

1-  9 

NOME 

1-1  5 

20 

1-17 

24 

3-20 

26 

3-20 

26 

11-  9 

2  7 

1  -  - 

9 

27 

11-2  7 

22 

NONE 

NO^E 

CAMP  CHAFFEE 

109 

8-17 

8 

1-20 

1-21 

15 

1-31 

19 

3-  0 

21 

3-20 

28 

4-  8 

30 

11-  9 

23 

11- 

9 

23 

11-  9 

23 

11-17 

20 

NONE 

CLARK2VILLE 

109 

8-  6 

15 

1-121- 

1-20 

16 

1-31 

20 

3-  8 

21 

3-17 

27 

4-18 

32 

11-  9 

22 

11- 

9 

22 

11-  9 

22 

11-27 

20 

NONE 

CONW'AY 

107 

1 8 

1 1-30 

NONE 

1-20 

20 

1-24 

24 

3-20 

27 

4-  8 

31 

11-  9 

24 

11- 

9 

24 

11-  9 

24 

1 1-27 

20 

NONE 

CORNING 

106 

6-  51- 

16 

1-20 

-?n 

16 

3-20 

22 

3-20 

22 

3-30 

32 

11-  9 

23 

11- 

9 

23 

11-  9 

23 

1 1-24 

18 

NONE 

CROS3ETI   7  S 

104 

8-10 

16 

1-14 

1-14 

16 

1-14 

1 6 

3—20 

23 

3-20 

23 

4-  8 

32 

11-  9 

25 

11- 

9 

25 

11-27 

21 

1 1-30 

19 

NONE 

CUMMINS  Farm 

103 

8-  6 

19 

12-10 

NONE 

1-  9 

20 

1-17 

21 

3-20 

27 

3-21 

32 

11-  9 

24 

11- 

9 

24 

11-  9 

24 

12-10 

19 

NONE 

OAROANELLE 

106 

8-  6r 

12 

1-20 

1-20 

12 

1-20 

12 

1-20 

12 

3-  8 

25 

3-20 

30 

11-  9 

24 

11- 

9 

24 

11-  9 

24 

11-30 

20 

NONE 

DE  QUEEN 

109 

8-  5 

1  5 

1-  9 

9 

1 

1-13 

18 

3-  g 

22 

3-17 

2  8 

4—  8 

32 

1 1  -  9 

2 1 

11- 

9 

21 

11-  9 

21 

NONE 

DFS  ARC 

104 

8-  6+ 

18 

1-  9i- 

NONE 

1—25 

1 8 

2-  7 

24 

3-21 

28 

4—1  7 

32 

11—9 

2  5 

11- 

9 

25 

11-27 

24 

NONE 

NONE 

DEVIL5  KNOB 

103 

8-  6 

6 

1-16 

1  16 

30 

11-  8 

11- 

9 

25 

11-16 

2  1 

1 1-22 

20 

1 1-29 

12 

DUMAS  1 

105 

a-  6r 

20 

1-141- 

NONE 

1-17 

20 

1-17 

20 

3-20 

28 

3-21 

30 

11-  9 

26 

11- 

9 

26 

11-27 

24 

12-10 

20 

NONE 

EL  DORADO  CAA  ,tP 

105 

8-  6 

20 

11-271- 

NONE 

NONE 

1-14 

22 

3-20 

28 

3-20 

28 

11-  9 

26 

11- 

9 

26 

11-26 

24 

11-27 

20 

NONE 

EUREKA  SPRINGS 

101 

8-  6 

6 

1-16 

-11 

-_  _ 

?n 

3-  8 

21 

3-30 

28 

4-23 

32 

11—  8 

32 

11- 

9 

22 

11-  9 

22 

11-27 

20 

NONE 

FAYETTEVILLE 

102 

8-  6r 

7 

1-16 

74 

_ 

11- 

9 

15 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

102 

8-  6+ 

8 

1-16 

1-31 

14 

1-31 

14 

3-20 

22 

4-17 

28 

4-20 

31 

10-27 

30 

11- 

8 

2  3 

1 1  -  8 

2  3 

1 1  -  9 

1 9 

1 1-27 

1  6 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

103 

8-16 

5 

1-16 

1-20 

10 

2-28 

20 

3-20 

22 

4-17 

26 

4-23 

31 

11-  e 

30 

1 1- 

9 

19 

11-  9 

19 

11-  9 

19 

11-29 

13 

FLIPPIN  CAA  AP 

107 

8-17 

7 

1-20 

1-24 

12 

1-31 

17 

3-20 

22 

3-30 

27 

4-2  3 

32 

10-27 

32 

11- 

8 

24 

11-  8 

24 

11-  9 

20 

NONE 

FORDYCE  6  W 

104 

8-  6 

21 

1-  9 

7 

7n 

28 

I  1  -  Q 

24 

11- 

9 

24 

11-9 

24 

NONE 

NONE 

FORT   SMITH  WB  AP 

109 

8-16 

15 

1-20 

-?n 

1-31 

3-  8 

27 

3-20 

30 

11-8 

29 

11- 

9 

28 

11-17 

2  3 

1 1-29 

20 

NONE 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

106 

8-  6r 

10 

1-16 

1  31 

15 

2-  7 

20 

3-20 

24 

4-17 

28 

4-21 

10-27 

11- 

9 

1  5 

GILBERT 

109 

8-17 

5 

1-20 

1-31 

U 

3-20 

17 

4-  8 

24 

4-20 

28 

4-2  3 

30 

10-  8 

31 

11- 

9 

16 

11-  9 

16 

11-  9 

16 

11-  9 

16 

GRANN IS 

106 

8-16 

- 

- 

- 

" 

~ 

3-  8 

25 

~ 

~ 

11-  9 

23 

11- 

9 

23 

11-  9 

23 

11-29 

18 

NONE 

GRAVE TTE 

107 

8-16 

3-  8 

16 

3-11 

1 9 

3-19 

24 

4—17 

26 

4-23 

30 

1 0-26 

29 

11— 

9 

16 

11-  9 

16 

11-9 

16 

1  i-  9 

16 

GREEN  MOUNTAIN 

10 

HARRISON 

105 

8-171- 

6 

1-16 

1-31 

1 2 

3-20 

20 

4-  8 

23 

4-20 

2  8 

4-23 

29 

10—  8 

32 

11- 

9 

16 

11-  9 

16 

11-  9 

16 

11-  9 

16 

HELENA 

103 

8-  6 

22 

11-30 

NONE 

NONE 

1-24 

23 

2-  7 

27 

3-20 

31 

11-  9 

26 

11- 

9 

26 

11-30 

22 

NONE 

NONE 

HOPE    3  NE 

107 

8-  7 

20 

11-30-1- 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

3-20 

28 

3-21 

31 

11-  9 

25 

11- 

9 

25 

11-30 

20 

11-30 

20 

NONE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

8-  5-F 

NONE 

NONE 

1-24 

24 

1-30 

28 

3-20 

29 

11-  9 

27 

11- 

9 

27 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

JONESBORO 

105 

6-  5)- 

17 

1-24 

NONE 

1-24 

\  7 

1-31 

23 

3-20 

27 

3-25 

31 

11- 

9 

27 

1 1-24 

23 

NONE 

NONE 

KEO 

102 

8-  6 

18 

1-  91- 

NONE 

1-14 

1  8 

1-24 

23 

3-20 

26 

3-25 

32 

11-  9 

25 

11- 

9 

25 

11-17 

24 

1 1-30 

20 

NONE 

LEAD  HILL 

106 

8-17 

7 

1-20 

1-31 

12 

3-20 

20 

4-  8 

22 

4-23 

27 

4-2  3 

27 

10-  8 

30 

11- 

9 

17 

11-  9 

17 

11-  9 

17 

12-10 

16 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

104 

8-  5t 

23 

1-24+ 

NONE 

NONE 

1-24 

23 

2-  7 

28 

3-20 

30 

11-  9 

27 

11- 

9 

27 

11-30 

23 

NONE 

NONE 

MAGNOLIA   3  N 

NONE 

1-  9 

1  7 

11-  9 

24 

11- 

9 

24 

11-  9 

24 

1 1-27 

20 

NONE 

(MALVERN 

106 

8-  6 

20 

1-  9i- 

NONE 

1-16 

20 

3-21 

27 

4-1  7 

32 

11-  9 

22 

11- 

9 

22 

11-  9 

22 

1 1-30 

20 

NONE 

MAMMOTH  SPRING 

105 

8-171- 

9 

1-20 

1-24 

1  5 

3-20 

1 9 

3—20 

19 

3-30 

25 

4-20 

32 

10-27 

32 

11- 

9 

20 

11-  9 

20 

11-  9 

20 

12-  1 

16 

MAR  I  ANNA   2  S 

105 

8-  6 

19 

1-  9 

NONE 

1-17 

20 

1-24 

21 

3-20 

26 

4-  8 

32 

11-  9 

23 

11- 

9 

23 

11-  9 

23 

11-30 

20 

NONE 

MARKED  TREE 

103 

8-17 

18 

1-24 

NONE 

1-24 

18 

1-31 

24 

3-20 

26 

3-25 

30 

11-  9 

27 

11- 

9 

27 

1  1-24 

21 

NONE 

NONE 

MARSHALL 

1-31 

1  5 

3-  8 

20 

3-  8 

20 

4-1  7 

28 

4-2  3 

31 

11- 

9 

1 9 

11-9 

19 

11-  9 

19 

1  1-27 

16 

MENA 

101 

7-  8+ 

16 

1-20 

16 

24 

3—20 

28 

11-  9 

26 

11- 

9 

26 

11-29 

20 

11-29 

20 

MONTICELLO  3  S 

105 

8-16 

18 

1-14 

NONE 

1-14 

18 

1-2  5 

24 

3-20 

2  7 

4-1  9 

32 

11-  9 

2  3 

11- 

9 

2  3 

11—  9 

2  3 

NONE 

MORRILTON 

109 

8-  6 

18 

1-  81- 

NONE 

1-20 

20 

1-31 

22 

3-20 

25 

4-  8 

31 

11-  9 

27 

1 1- 

9 

27 

1 1-17 

24 

11-30 

20 

NONE 

MOUNT  IDA 

107 

8-  6 

9 

1-20 

1-20 

9 

3-20 

19 

3-20 

19 

4-  8 

27 

4-21 

31 

11-  9 

21 

11- 

9 

21 

11-  9 

21 

11-17 

19 

12-10 

16 

MOUNT  MAGA^ INE 

102 

8-1 7 

6 

1-16 

_ 

_ 

74 

4-17 

7 

11- 

8 

* 

71 

-7q 

fi 

MOUNTAIN  HOME 

105 

8-17 

9 

1-16 

Q 

7fl 

11- 

9 

77 

_ 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

106 

8-18 

9 

1-161- 

1-25 

16 

2-1 

20 

2-12 

24 

3-30 

26 

4-8 

30 

11-  8 

28 

11- 

8 

28 

11-  9 

21 

11-17 

19 

NONE 

NARROWS  0AM 

106 

8-  7 

16 

1-  9 

1-  9 

16 

1-14 

18 

3-20 

24 

3-20 

24 

4-20 

32 

11-  9 

23 

11- 

9 

23 

11-  9 

23 

11-27 

20 

NONE 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

107 

a-  7 

IB 

1-12 

NONE 

1-12 

16 

3-  9 

24 

3-19 

28 

4-  8 

31 

11-  9 

26 

11- 

9 

26 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

NEWPORT 

1 7 

1—24 

_ 

77 

NIMROD  DAM 

109 

8-  7 

12 

1-20 

_ 

4 

7ft 

11- 

9 

11-77 

MOWF 

OKAY 

106 

8-  5 

15 

1-  9 

1-9 

15 

1-13 

20 

1-14 

23 

3-20 

28 

3-20 

28 

11-  9 

24 

11- 

9 

24 

11-  9 

24 

1 1-30 

20 

NONE 

OiARK 

112 

8-  6 

13 

1-16 

1-20 

15 

3-  8 

20 

3-  8 

20 

3-20 

27 

4-  8 

32 

11-  9 

28 

11- 

9 

28 

11-17 

24 

11-27 

20 

NONE 

PARAGOULD 

104 

8-  5 

15 

1-20 

1-2^ 

16 

1-24 

16 

3-20 

24 

3-25 

28 

4-19 

32 

11-  9 

25 

11- 

9 

25 

11-17 

23 

11-24 

20 

NONE 

PARIS 

1  -70 

„ 

1  -?Cl 

- 

- 

8 

11 

,  - 

11- 

9 

77 

11-17 

1  -79 

ft 

NONF 

PERRYVILLE 

110 

8-  6 

18 

1-  9+ 

NONE 

1-19 

70 

2-  7 

- , 

3-20 

78 

4-  8 

32 

10-28 

37 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

PINE  SLUFF 

109 

8-  6 

24 

1-  91- 

NONE 

NONE 

1-14 

24 

2-  7 

26 

3-20 

30 

11-  9 

28 

11- 

9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

103 

8-  6-h 

20 

1-14 

NONE 

1-14 

20 

1-17 

21 

2-  7 

28 

3-20 

29 

11-  9 

27 

11- 

9 

27 

11-30 

23 

NONE 

NONE 

POCAHONTAS  1 

106 

8-  51- 

12 

1-20 

1-20 

12 

~ 

3-21 

24 

3-25 

26 

4-  8 

30 

11-  9 

24 

11- 

9 

24 

11-  9 

24 

11-24 

20 

NONE 

PORTLAND 

NONE 

1-14 

20 

1—17 

21 

3-20 

28 

3—21 

30 

11-  9 

28 

11- 

9 

28 

1 1  —  30 

22 

NONE 

NONE 

PRESCOTT 

106 

8-  7 

18 

11-301- 

NONE 

1—10 

20 

2-  8 

23 

3-2 1 

2  7 

3—2 1 

27 

11—9 

22 

11- 

9 

22 

11-27 

1 9 

NONE 

ROGERS 

106 

8-  6 

6 

1-16 

1-30 

16 

3-  8 

20 

3-  8 

20 

3-20 

2  5 

4-1  7 

29 

1 1  -  8 

31 

11- 

9 

22 

11-  9 

22 

11—2  7 

20 

1 1-29 

1  5 

RUSSELLVILLE 

108 

8-  6+ 

13 

1-20 

1-20 

13 

1-20 

13 

2-  7 

24 

3-20 

27 

4-  8 

30 

11-  9 

23 

11- 

9 

23 

11-  9 

23 

11-27 

20 

NONE 

SAINT  CHARLES 

105 

8-  7 

20 

1-14 

NONE 

1-14 

20 

1-25 

23 

2-  7 

27 

3-20 

29 

11-  9 

26 

11- 

9 

26 

11-27 

24 

NONE 

NONE 

SEARCY 

109 

8-17 

20 

1-16  + 

NONE 

1-20 

20 

1-31 

74 

7R 

___ - 

37 

1 1  -  q 

26 

11- 

9 

7fi 

1  1  -77 

71 

NONF 

NONF 

SHERIDAN  TOWER 

X07 

8-  6 

18 

1-  9 

NONE 

1-  9 

1  8 

4~  a 

11 

NONE 

SI  LOAM  SPRINGS 

108 

8-16 

7 

1-16+ 

1-22 

15 

2-29 

20 

3-  8 

21 

4-17 

28 

4-2  3 

32 

10-26 

29 

11- 

9 

18 

11-  9 

16 

11-  9 

18 

U-29 

13 

STUTTGART 

108 

8-  6 

23 

1-  9+ 

NONE 

NONE 

1-24 

23 

2-  7 

27 

3-20 

29 

11—9 

26 

11- 

9 

26 

1 1—27 

24 

NONE 

NONE 

STUTTGART  9  ESE 

103 

8-  7 

17 

1-24 

NONE 

1-24 

17 

1-25 

23 

2-  7 

28 

3-21 

31 

11-  9 

25 

11- 

9 

25 

11-24 

24 

NONE 

NONE 

SUBIACO 

109 

8-  6 

9 

1-20 

1-20 

9 

1-20 

9 

1-31 

23 

3-20 

28 

3-20 

28 

11-  9 

29 

11-17 

24 

11-17 

24 

11-29 

20 

NONE 

TEXARKANA   WB  AP 

104 

8-  5-1- 

23 

1-  9 

NONE 

NONE 

1-  9 

23 

1-19 

25 

3-20 

31 

11-  9 

29 

11- 

7 

28 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

TURNP IKE 

101 

e-  6 

3-20 

24 

3-20 

24 

4-17 

31 

11-  8 

29 

11- 

9 

25 

11-16 

23 

11-29 

14 

11-29 

14 

WALDRON 

109 

8-  6 

5 

1-20 

1-31 

16 

1-31 

16 

3-20 

23 

3-20 

23 

4-21 

32 

11-  9 

18 

11- 

9 

18 

11-  9 

18 

11-  9 

18 

NONE 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

103 

8-  51- 

12 

1-20 

1-24 

16 

1-24 

16 

3-15 

24 

3-20 

26 

4-  8 

32 

11-  8 

30 

11- 

9 

25 

11-24 

23 

NONE 

NONE 

WARREN 

107 

8-  9 

20 

1-14 

NONE 

1-14 

20 

1-17 

23 

3-20 

26 

3-20 

26 

11-  9 

27 

11  - 

9 

27 

NONE 

NONE 

WHITE  ROCK 

102 

8-17 

5 

1-16 

1-16 

5 

2-  3 

20 

3-20 

24 

3-21 

28 

4-17 

30 

11-  8 

29 

11- 

9 

26 

11-16 

22 

11-22 

20 

11-29 

13 

WILSON 

101 

8-  6 

17 

1-13 

NONE 

1-24 

18 

3-30 

32 

11-  9 

25 

11- 

9 

25 

11-27 

23 

NONE 

WYNNE 

104 

8-  6F 

1-24 

15 

1-24 

15 

1-31 

22 

4-18 

32 

11-  9 

21 

11- 

9 

21 

11-  9 

21 

11-24 

19 

NONE 

Number  of  days 
between  dates 


215 
234 
221 
202 
187 

191 
202 
187 


203 
215 
234 
215 
20  5 

215 
224 
215 
233 
234 

215 
206 
20  5 
233 
2  34 

199 
205 
190 
199 
187 

234 
233 
189 
168 


168 
2  34 
233 


229 
168 
234 


206 
190 
215 
229 


234 
204 
215 
202 

205 
2  34 
214 
203 
215 


215 
234 
215 
204 

215 
203 
234 
234 
215 

233 
233 
205 
215 
234 


186 
234 
233 

234 
234 
205 
202 
214 

234 
205 
224 
205 


See  reterence  notes  follOTlag  Station  Index. 

-  156  - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

T»ble4 


Station 

}an. 

F«b. 

Max. 

Apr. 

May 

July 

Aug. 

Sapt 

Oct 

Not. 

0«c. 

Annual 

BLAICELY  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

1 .  3<>e 

- 

6.19B 

6.73 

6.88 

7. 318 

6.546 

6.14 

3.49 

2.818 

- 

- 

OEP 

WIND 

1807 

2525 

2395 

1067 

8106 

933 

911 

949 

716 

1290 

- 

- 

MOPE    3  NE 

EVAP 

2.  71B 

2.30B 

'1.168 

4.93B 

6.406 

6.776 

8.26 

9.06B 

8.34 

5.956 

2.946 

1.936 

63.75 

DEP 

►  0.  37 

-0.36 

-0.22 

-0.61 

-0.01 

-0.33 

►  0.21 

fl  .43 

1-2.37 

►  1.28 

►  0.27 

-0.04 

►  4.35 

WIND 

1039 

121'> 

1587 

1201 

860 

423 

811 

915 

858 

691 

1321 

1291 

12211 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

- 

- 

5.99 

6.626 

5.886 

7.206 

7.44 

6.82 

4.466 

- 

- 

- 

DEP 

W 1 ND 

1868 

1432 

858 

675 

617 

681 

638 

NARROWS  DAM 

EVAP 

2.01B 

- 

'•.09B 

5.55B 

6.54 

6.82 

8.65 

8.45 

7.316 

4.59 

- 

- 

- 

DEP 

W IND 

1175 

1540 

1717 

1133 

906 

1137 

1161 

1050 

1039 

NIMROO  0AM 

EVAP 

- 

- 

4.086 

5.  31 

6.518 

6.  lie 

7. 156 

7.87B 

6.426 

4.07 

2.  536 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

fO.55 

-1.05 

-0.72 

(■0.69 

►  0.90 

-0.17 

►  0.03 

- 

- 

WIND 

1313 

1459 

782 

370 

552 

467 

517 

392 

1206 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

1 .  'tSB 

2. 17B 

3.  73 

5.21 

7.08 

6.  236 

7.796 

7.936 

6.  556 

4.02 

2.  106 

OEP 

f0.03 

-0.13 

to. 13 

tl  .05 

-0.56 

-0.04 

f0.50 

1-1 .00 

-0.04 

►  0.05 

WIND 

'129 

734 

610 

356 

264 

237 

273 

231 

250 

488 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

3.11B 

4.14 

5.98 

6.296 

7. 428 

6.716 

5.53 

3.446 

2.10B 

1.666 

DEP 

-0.  31 

-0.61 

1-0.07 

-0.81 

0.00 

-0.35 

►  0.35 

-0.24 

►  0.02 

►  0.34 

WIND 

2055 

1769 

1595 

1177 

1353 

1095 

1351 

1008 

1560 

1839 

-    167  - 


-  168  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


1956 
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STATION  INDEX 


Station 


ABBOTT 
AL  ICIA 

alUm  fork 

ALV 

AMITY   3  NE 

ANTOINE 
APLIN    1  W 
APPLETON 
ARKADELPH lA 
ARKANSAS  CITY 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATFSVILLE  LIVESTOCK 


SATESVILLE  L   AND  0  1 
6EAR  CREEK  LAKE 
9EATY  LAKE 
BEAVER  1  5E 
SEEBE 

9EECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  NW 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

SLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
SLUE  I 


BLUFF  CITY   3  SW 

BLYTHEVILLE 

aoONEVlLLE 

80TKINBURG 

90UGHT0N 

BRADFORD 
QRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
8ULL   SHOALS  DAM 
6URDETTE 

CABOT   U  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMOEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

CANAAN  ;  W 
CARLISLE   I  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVlLLE 

CL INTON 
COLO  SPRINGS 
COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 
CONWAY 

CORNING 
COTTER 
COVE 

CROSSETT  T  S 
CRYSTAL  VALLEY 


DAROANELLE 
OE  QUEEN 
DENVER  2  E 
DEBMOTT 
DES  ARC 


"EL  ODRADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  iiHADE 
FAVETTEVtLLE 
FAYETTEVILLE   CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FOROYCE  6  W 
FOREMAN 

FORESTER  4  WNW 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GlENWOOO 
GRANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREEN  MOUNTAIN 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON  3  E 
HAMPTON 
HAROY 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

MESER  SPRINGS  3  SW 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 

HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUNTSVILLE 
HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 


SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

ITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

CARROLL 

WHITE 


County 


POLK 

M  ISSISSI PPI 
LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 

NEVADA 
MISS ISSI PPI 
LOGAN 
VAN  euREN 
NEVADA 

WHITE 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 

mississippi 
Pulaski 

IZARD 
OUACHITA 
OUACHITA 
SEBAST 1  AN 

SEARCY 
LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 

VAN  BUREN 

SCOTI 

MADISON 

NEWTON 

FAULKNER 

CLAY 
BAXTER 
POLK 
ASHLEY 
PUL AS< I 

L INCOLN 
PIKE 

FAULKNER 

YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

BOONE 

CHICOT 

PRAIRIE 

JOHNSON 

DESHA 

DESHA 

WASHINGTON 

SCOTT 

UNION 

CARROLL 

SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 

WASHINGTON 

MARION 

DALLAS 

ITTLE  RIVER 
SCOTT 

ST  FRANCIS 
SESAST lAN 
CRAWFORD 
ASHLEY 

HE'^PSTEAD 


BENTON 
CARROLL 
STONE 
FAULKNER 
SEBAST IAN 

CLARK 

CALHOUN 

SHARP 

BOONE 

CLEBURNE 

CLEBURNE 
POPE 

PHILL IPS 

BAXTER 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 

UNION 

ITTLE  RIVER 
NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 
LONOKE 


35  54 

34  4B 

34  47 

34  17 


33  40 

34  19 

35  17 
35  18 


34  33 

36  22 

36  26 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 

33  41 


35  25 

34  54 

35  52 

36  22 


35  35 

34  S8 

35  4a 


36  24 

36  17 

34  26 

33  02 

34  42 

34  08 

34  14 

35  22 

36  03 
36  04 

35  13 
34  02 

36  23 

33  31 

34  58 


33  53 
35  57 

34  43 


36  24 

36  05 

36  05 

36  00 


36  L8 

33  49 

33  43 

34  47 

35  01 
35  20 
35  39 
33  21 

33  37 

35  07 

35  59 

34  20 
34  14 

34  52 

36  24 
36  20 
36  02 

35  14 

35  13 

33  54 
33  32 

36  19 


34  31 
36  05 
33  02 


92  52 

93  29 
93  25 


93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 

9]  47 

91  38 
90  42 

90  43 
93  46 

91  S3 


93  37 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 


91  29 

91  10 

93  30 

92  34 
89  57 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 

94  18 


91  45 

93  01 

91  la 
93  28 

92  28 

93  54 
93  48 

93  18 
92  28 

90  35 
92  31 

94  25 

91  56 

92  26 

91  35 

93  45 

92  25 

93  24 


93  18 

91  26 

91  30 

93  24 

91  30 

91  3C 

93  59 

94  19 

92  48 


92  36 

92  31 
94  24 

93  53 

90  47 

94  22 
94  09 

91  50 

93  '.e 

91  26 

92  43 

93  33 

94  20 

93  39 

94  26 

93  26 
92  12 

92  23 

94  15 

93  06 


92  01 

92  03 
92  56 
90  35 

92  16 

93  33 

93  41 

94  22 
93  03 

93  44 

92  05 

94  03 

93  11 
93  04 
90  42 
92  00 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


Refer 

to 
tables 


oiduon 

;  Index  No. 

Drainage  + 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Ope 
or  cl 
durin 

ned 
3sed 
g  yr. 

Refer 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

KINGSLAND   3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

3 

33  50 

92  16 

214 

c 

LAKE  CITY 

3998 

CRA IGHEAD 

5 

35  49 

90  26 

230 

16 

2 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASK 1 

1 

34  51 

92  29 

DEC 

2 

LAMAR  2  SW 

4019 

JOHNSON 

1 

35  26 

93  25 

650 

C 

lanGlev 

LEAD  HILL 

4106 

36  24 

92  54 

710 

50 

50 

1  2  3 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

4116 

CRAWFORD 

1 

35  42 

94  19 

1000 

10 

2 

4134 

GRANT 

3 

34  10 

92  35 

261 

13 

2 

eLITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4248 

PULASK 1 

1 

34  44 

92  14 

257 

76 

76 

1   2    3  C 

LITTLE   ROCK   FILT  PL 

4250 

512 

LOST  CORNER 

4324 

35  34 

92  50 

1550 

6 

LOUANN   2  SE 

3 

33  22 

92  46 

130 

12 

2 

LURTON 

4386 

NEWTON 

36  46 

93  06 

2007 

2 

MADISON 

4526 

ST  FRANCIS 

5 

35  00 

90  43 

215 

25 

2 

MAGNOLIA    3  N 

COLUMB 1  A 

39 

12  3 

MAGNOLIA  5  N 

4550 

COLUMB 1  A 

33  20 

93  13 

360 

MALVERN 

4562 

HOT  SPRING 

34  2  3 

92  49 

311 

6 

8 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

FULTON 

36  29 

91  32 

690 

51 

51 

1    2  3 

HARIANNA  2  S 

4638 

LEE 

5 

34  44 

90  45 

234 

44 

12   3  C 

MARKED  TREE 

PC  1 NSE  T  T 

35  32 

51 

MARSHALL 

36  64 

92  38 

1050 

37 

37 

MAPVELL 

4678 

PHILLIPS 

34  33 

90  55 

195 

HAUMEE 

4696 

SEARCY 

36  03 

92  39 

749 

C 

MELBOURNE 

4746 

IZAPD 

36  04 

91  54 

610 

2 

67 

67 

12  3  C 

MONT ICELLO  3  S 

4900 

3 

33  35 

91  46 

285 

15 

12  3  C 

MONTROSE 

4906 

3 

33  19 

91  29 

125 

MOROBAY  LOCK    AND  DAM 

4934 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

85 

16 

2  C 

MORRILTON 

4938 

CONWAY 

1 

36  07 

92  45 

39 

39 

1  2  3 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

663 

12  3  C 

5010 

35  10 

93  41 

2  800 

8 

8 

MOUNTAIN  HOME 

5036 

7 

36  20 

92  23 

600 

43 

43 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

5038 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

1  2  3  4C 

MOUNTAIN  VIEW    I  E 

5046 

STONE 

7 

36  62 

92  06 

768 

16 

2 

MULPERRy  6  NNE 

2 

6110 

34  10 

93  43 

425 

6 

6 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

5112 

93  56 

550 

17 

17 

1  2  3 

NASHVILLE  SCS 

5114 

HOWARD 

33  67 

93  61 

373 

C 

f4ATHAN  4  WNW 

5159 

HOWARD 

3 

34  07 

93  52 

550 

6 

2 

NEWHOPE   3  E 

93  50 

850 

5186 

JACK  SON 

35  36 

91  17 

225 

72 

72 

N  I  MROD  DAM 

6200 

34  67 

93  10 

470 

14 

14 

NORFORK  DAM 

5228 

BAXTER 

36  15 

92  15 

425 

C 

ODELL 

5354 

WASHINGTON 

35  48 

94  24 

1500 

2 

MONT  GOME  RY 

28 

5376 

HOWARD 

33  46 

93  53 

300 

27 

27 

OSCEOLA 

5460 

2 

36  43 

89  58 

250 

65 

OWENSVILLE 

5498 

SALINE 

3 

34  37 

92  49 

500 

12 

2 

OZARK 

5508 

FRANKL IN 

I 

36  29 

93  50 

396 

60 

60 

1  2  3 

JOHNSON 

6562 

6 

90  29 

275 

32 

32 

5576 

36  16 

93  45 

8 

6 

PARK  IN  2  W 

5586 

CROSS 

6 

36  16 

90  35 

222 

26 

2 

PARKS 

5591 

SCOTT 

34  48 

93  57 

666 

16 

2 

PARTHENON 

6602 

NEWT  ON 

[ 

36  57 

93  15 

925 

5694 

1 

35  00 

92  49 

325 

16 

16 

5754 

JEFFERSON 

34  12 

92  00 

215 

68 

66 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

JEFFERSON 

34  10 

91  56 

205 

I  2  3 

PINE  RIDGE 

6760 

MONTGOMERY 

3 

34  3  5 

93  54 

640 

31 

POCAHONT  AS  I 

6620 

RANDOLPH 

7 

36  16 

90  59 

330 

62 

6866 

33  14 

122 

PRE  SCOTT 

5908 

NEVADA 

33  48 

93  23 

318 

66 

66 

I  2  3 

PRESCOTT  SCS 

6910 

nEvapa 

3 

33  48 

93  23 

C 

PYATT    I  NNW 

6970 

MAR  1  ON 

36  16 

92  51 

600 

C 

6006 

1 

35  18 

93  53 

463 

6016 

33  04 

94  02 

260 

6102 

HOT  SPRING 

3 

34  2  6 

92  54 

RISON 

61  74 

CLEVELAND 

3 

33  67 

92  11 

231 

40 

2 

ROGERS 

6248 

BENTON 

7 

36  20 

94  07 

1387 

65 

66 

1    2  3 

Russell V 1 lle 

6352 

35  16 

93  oa 

360 

43 

91  08 

200 

22 

22 

SA I  NT    FRANC  I S 

6360 

5 

36  27 

90  06 

300 

26 

SALEM 

FULTON 

36  23 

91  50 

2 

SEARCY 

6506 

WHITE 

36  1  5 

91  44 

245 

45 

45 

1   2  3 

SHERIDAN  TOWER 

6666 

3 

34  27 

92  21 

15 

I  6 

SH 1  RLE Y  3  SE 

92  1  7 

910 

16 

SILOAM  SPRINGS 

BENT  ON 

36  11 

94  33 

I  150 

15 

16 

SMITHVILLE 

6698 

LAWRENCE 

7 

36  05 

91  16 

460 

C 

SPARKMAN  4  E 

6768 

DALLAS 

3 

33  65 

92  48 

260 

13 

2 

L AFAYET  T  E 

STAR  CITY  2  S 

6820 

3 

33  54 

91  51 

392 

13 

6856 

1 

34  53 

93  19 

682 

12 

STUTTGART 

69ia 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

67 

66 

1  2  3 

STUTTGART   9  ESE 

ARKANSAS 

34  26 

91  26 

196 

20 

20 

1   2   3  4C 

SUB  I ACO 

6928 

1 

35  18 

93  39 

500 

57 

67 

SUGAR  GROVE 

1 

15 

AUG 

C  0LUM6 1  A 

33  06 

13 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7048 

M  ILLER 

33  27 

94  00 

361 

71 

71 

12  3  C 

lURNPlKE 

7262 

POPE 

1 

35  40 

93  05 

2067 

31 

31 

1  2  3 

W ALDRON 

7488 

1 

34  54 

94  06 

675 

36 

36 

WALNUT  GROVE 

7524 

1 NDEPENDENCE 

7 

35  51 

91  21 

250 

16 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

7530 

L  AWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

6 

a 

WARREN 

BRADLEY 

3 

33  36 

92  04 

206 

1  2  3 

WASHITA 

7592 

MONTGOMERY 

34  38 

93  32 

610 

5 

2 

7694 

7 

35  55 

94  11 

1340 

WHEEL ING 

7744 

FULTON 

7 

36  19 

91  52 

660 

C 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

1 

35  41 

93  57 

2286 

19 

19 

1  2  3 

WHITECLIFFS 

7612 

SEVIER 

33  48 

94  04 

290 

2 

WILSON 

7912 

MISSISSIPPI 

2 

35  34 

90  02 

237 

29 

30 

1  2  3 

WINFREY 

7936 

CRAWFORD 

1 

35  44 

1 152 

C 

WING 

7950 

YELL 

34  57 

93  28 

350 

C 

WYNNE 

8062 

CROSS 

5 

35  13 

90  46 

260 

47 

1  2  3 

VELLVILLE 

MARION 

7 

36  13 

92  41 

760 

11 

2 

t   DRAINAGE  CODE.      1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI     3.   OUACHITA     4.  RED     5.   SAINT  FRANCIS     6.   SALINE     7.  WHITE 
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REFERENCE  NOTES 

Additional   Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI Imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819, 
Little  Rock.  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  T. .  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement   in  nllcB. 
Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnotf  following  Table  4. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  CllnBtologlcal  Data. 
No  record 

-f      Also  later  date  (dates)  or  months. 

*       Amount   Included  in  following  measurement . 

V       Includes  total   for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

0      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the  thermometers 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
B      Adjusted  to  full  month . 

C      Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"   In  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  In 

"Hourly  Precipitation  Data".     Length  of    record      for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E      Amount   Is  wholly  or  partially  estimated. 

M      One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  CI Imatologlca I  Data  for 
detailed  daily  record. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.  ) 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. ,   for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  issue  of  Local  CI imatologlcal  Data  annuals,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.t>0  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.C. 


NWRC.  Ashevtllo.  N.  C.  —  2-21-57  1150 


CHANGES   IN  STATION  NAMES 

NEW  NAME  FORMER  NAME  DATE 

Beaver  1  SE  Beaver  May 

Canaan  2  W  Canaan  February 

Compton  2  NE  Compton  June 

Durham  1  S  Durham  January 

Gurdon  3  E  Gurdon  April 

Mountain  View  1  E  Mountain  View  1  W  July 

Parks  Forester   1  WNW  April 

Shirley  3  SE  Shirley  June 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Alicia 

Beaver  1  SE 

Blakely  Mountain  Dam 

Blakely  Mountain  Dam 

Camden  1 

Conway 

Conway 

Dardanelle 

Durham  1  S 

Grannis 

Gurdon  3  E 

Hector 

Lamar  2  SW 

Mountain  View  1  E 

Mount  Ida 

Parks 

Rogers 

Yellville 


Rain  gage  moved  30  feet  N 

Rain  gage  moved  45  feet  S 

Rain  gage  moved  1000  feet  NW 

Temperature  equipment  installed 

Equipment  moved  2000   feet  3W 

Equipment  moved  0.5  mile  WSW 

Equipment  moved  400   feet  W 

Rain  gage  moved  30  feet  NE 

Recorder  moved   1  mile  S 

Eauipment  moved  100  feet  SW 

Rain  gage  moved  3.1  miles  ESE 

Rain  gage  moved  70  feet  NE 

Recorder  moved  200  feet  N 

Rain  gage  moved  2  miles  E 

Rain  gage  moved  10  feet  W 

Rain  gage  moved  6  miles  WNW  to  Fore 

Thermometers  moved  60  feet  SW 

Rain  gage  moved  1/4  mile  N 


iter  4  WNW 


May  1 
Hay  1 
June  1 
August  1 
May  16 
January  1 
March  16 
September 
January  1 
August  8 
April  4 
March  14 
March  27 
July  1 
April  10 
April  12 
June  21 
October  9 
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